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كذ الملائكة سال 


آفاق معرفة متجددة 


١‏ -أسيست عام /اه9١‏ (ك/ااه) 


" - رسالتها : 


ْ العمل ع مجال الإبداع الفكري والثقَالك؛: من خلال 
0 
2 7 طباعة الكتب؛ والأقراصصي الممغنطة:؛ والوسائط المتعددة 


أية أوعية أخرى للكلمة: ونشرها وتوزيعهاء وإقامة 
تعالوا إلى كلمة سواء وايفاوظية اعببرى وتشرها ودون وإكامفة 


الندوات والحوارات وورشن العمل: بغية تحقيق ربح 
20 تجاري مجز يعينها على تحقيق رسالتها ورؤاها الثقافية. 


"' - رؤيتها : 
تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
#ا كسر احتكارات المعرفة, وترسيخ ثقافة الحوار وضرورات التعدد. 
تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. 
مد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثقات ‏ المجتمع. 
إطلاق طاقات الطفولة: سبيل الارتقاء: واطراد التقدم الإنساني. 
الاستعانة بنخبة من المفكرين:؛ إضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحرير والأبحاث والترجمة. 
ا إعداد خطط النشر: والإعلان عنها: فصلياً وسنوياً ولآماد أطول. 
: - خدماتها : 
بنك القارئ النهم ( الأول من نوعه ٍ الوطن العربي ) . 
تمنح جائزة سنوية للرواية . وتكرم مؤلفيها وقراءها . 
« ريادة 4 مجال النشر الألكتروني : 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الانترنت: 01 » . [>1١‏ | ]. الا لالالالا 
- موقع ( فرات ) لتجارة الكتب والبرامج الألكترونية : ».31 ١‏ ناآ . انا الالال 
- موقع تفاعلي رائد لالأطفال (عالم زمزم ) : تلع . 10 اه لاحت 2 لاج . انا ثانا الا 
ا إشراف مباشر على موقع : 


- الدكتور وهبة الزحيلي: 0 .٠لا‏ انا . الا لالا نالا 


5 - منشوراتها : تجاوزت مطلع عام ١101م(1150)‏ عنواناً؛ تغطي معظم فروع المعرفة . 
7 - جوائزها : حازت على جائزة أفضل ناشر عربي للعام ٠٠١1‏ :من الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
نالت أربع جوائز من مؤسسة التقدم العلمي 2 الكويت . عن كتبها : 
- الجراحة التنظيرية ؛ ‏ مينيروج وآخرين؛ ١٠٠٠م‏ 
- هروبي إلى الحرية 4 علي عزت بيغوفتش ١١٠٠م‏ 
- موجزتاريخالكون: | د.هانيرزق 8١٠٠م‏ 
- الجينومالبشري؛ | د.هانيرزق8١٠٠م‏ 


للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الانترنت: 2 10 1.0 » 1]. للا ثانا ثانا 


0 |ز ز[ز[ز 0 1 10100011100 
بن كالقارئ النهم 


بعد التطورالمذهل 4 وسائل الاتصال وال معلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الإلكتروني نظراً لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 

لهذا اسقيداقت دار يتسيهة اللقاوخ انهم الوزقية رتها تدخله 
من خلال موقع الدار: فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات؛ 
ويصبح لك رصيدك من النقاط»؛ وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية» و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 

هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك 4 بنك القارئ النهم . 


بتواصلك معناء نرتقي بصناعة النشر 
اطلب أيقونة بنك القارئ النهم فى موقع دار الفكر 


وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


حتى الملائكة تسأل 


311١:111١ ©1١11. 1‏ لر-ع 


يعرض هذا الكتاب لموضوع دقيق جدأء وهو 
مسألة التفكير المستمر بأمر الله تعالى والكون 
والنفس؛ فالملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم.. 
يسألون أسئلة جوهرية؛ ذلك لأن الإسلام دين الذين 
يفكرون. فلا ينبغي أن يطيع المسلم طاعة عمياء» 


وخصوصا في مجال العقيدة والأمور الحساسة. 


ومن هنا ينطلق المؤلف فى كتابه المفيد للقارئٌ 
العام والمتخصص وللدعاة ودارسي الحضارة 
ليتتحدث عن قصة إيمانه التي بدأت بالتفكير 
والسؤال» والتي تمثل إيمان المسلمين الجدد من 
الأمريكيين» وما يلاقون من عبات في سبيل ذلك. 
ويبحث في المصاعب التي تواجه انتشار الإسلام في 
البيئات الغربية. 

ونتعلم من الكتاب كيف ندعو للإسلام بعيداً عن 
العواطف» وكيف نلتزم بتعاليم الإسلام بعيداً عن 
الغيبة والنميمة» وبعيدا عن بعثرة صفوف المسلمين.. 
وكيف نكون منهجيين لا نلقي الكلام على عواهنه. 
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رحلة إلى الإسلام 2 أمريكا 
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أفاق معرفة متجددة 


تعالوا إلى كلمة سواء 
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دار القكر - دمشق | دار الفكر المعاصر - بيروت 
يد ا ين اا ا الام 2.211 2 
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حق الملائكة تسأل 
رحلة إلى الإسلام قن أمريكا 
د. حفري لانغ 
ترجمة: د. منذر العبسي 
الرقم الاصطلاحي: 1١10595,١1١‏ 
الْر قم الدولي: 15821:978-9933-10-385-9 
التصنيف الموضوعي: ٠‏ (دراسات إسلامية) 
75 ص ١7‏ * 76 سم 
الطبعة الخامسة: 474 اهمه 5377م 
1 .ثكم 
© جميع الحقوق محفولة 


الفصل الأول: المقدمة ا ااا 0 
الفصل الثابي: الشروع ف الرحلة 920500008 
الفصل الثالث: اتخاذ القرار 1[ذ1[51[1[1ز1[1ذ1[1[ز[1 [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ [ [ 01001 
الفصل الر ابع: تغذية الإمان 1 1 1 اا 00 
الفصل الخامس: نخير الأمم عاوناو طوفواة الشعااء مام الو ل اه 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام 1 


الحمد لله رب العالمين» خالق الخلق ومالك الملك» رب المشرق والمغرب» 
ومقلب القلوب ومصرفهاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والصلاة والسلام 
على البشير النذيرء الذي أرسله الله رحمة وهدى للعالمين. وبعد 

حفري لانغ أستاذ رياضيات أمريكي أسلم وحكى قصة إسلامه في كتابه 
(الصراع من أجل الإمان) الذي ترجمته ونشرته دار الفكر بدمشق عام 199/8م. 
والدكتور لانغ في هذا الكتاب (حق الملائكة تسأل) قد ذكر باختصار رحلته إلى 
الإسلام حين قال: "ولدت مسيحياً ثم إن في الثامنة عشرة من عمري أصبحت 
ملحدا بسبب بعض الاعتراضات العقلانية على فكرة الله في المسيحية» بقيت 
ملحدا لمدة عشر السنوات التالية. قرأت تفسيراً للقرآن في سن الثامنة والعشرين 
فوجدت فيه إحابات متماسكة ومنطقية لأسئل. وهذا الأمر دفعين للإعان بالله 
عن طريق الإسلام ومن خلال تلك القراءة» وهكذا أصبحت مسلماً ." 

وف موضع آخخر يصوّر الأمر تصويراً روحياً رائعاً حين يقول - جواباً عن: 
كيل أصحة مسلياقت: 

"في لحظة من اللحظات الخاصة في حياتنا - لحظة لم نتنبأ من قبل أن تمر بما 
عندما نكبر - من الله بواسع من علمه ورحمته وعطفه عليناء بعد أن وجد فينا 
من العذاب ما نكابد, ومن الألم ما نشعر به» ومن عظيم الحاجة إلى ملء الخواء 
الروحي الكبير في أنفسناء وبعد أن وجد لدينا الاستعداد الكبير لقبول ذلك. 
وعلى كل حال فقد حقق الله ذلك لناء فله الشكر والمنة إلى يوم الدين". 


" حق الملائكة تسأل 
وكتابه هذا امتداد لكتابه السابق» وهو يناقش فيه أموراً غاية في الأهمية 
أَجْمّلّها مراد هوفمان في تقديمه لهذا الكتاب». ونمة أمور أخخحرى لم يذكرها 
هوفمان. لقد ناقش الدكتور لانغ تصورات الغرب عن الإسلام» وناقش وضع 
الجالية الإسلامية ف شال أمريكاء وقدم صورة لواقعهم وتهيورا لمستقبلهم. 
وكتب صفحات رائعة عن القرآن وعن شعائر الإسلام. والمولف حين ينتقد 
إدخال عادات أو ملامح ثقافية خاصة» وإظهارها على أنما من الإسلام أو: 
من أصوله- ريا تكون عبارته صادمة لمشاعر القارئ الذي تربى وعاش في 
بيئاتنا العربية المسلمة. ولكن علينا أن نتذكر أن الكاتب مايزال حديث عهد 
بالإسلام» ويبدو أنه لازال على ذُكْر من شكوك الإلحاد ال كان يعيش في 
جوهاء ورواسب من ثقافته السابقة وقراءته الإبجيلية والتوراتية»؛ وهو يناقش كل 
ذلك ليقف على أرض صلبة من يقينه بإسلامه. 
ولكن حين نتجاوز بعض ما أخحفق فيه (وقد علقت عليه) وهو قليل في 
جنب ما مح في إبرازه فإننا نمحمد له أمورا عديدة منها: اعتماده على القرآن 
الكريم والسنة في كل أمر يعرض لفهمه» ومنها أنه حى في تعبيره عن قلقه 
وحيرته إزاء بعض القضايا إنما يعبر عن غيرة على إسلامه ودينه . 
ومن خلال كتابه الذي أزعم أنه مفيد أيما فائدة للقارئْ العام والمتخصص 
على السواءء للدعاة ودارسي الحضارة والثقافة الإسلامية والغربية: 
© نطلع على خبرة الآخرين من أرباب الثقافات الأخرى» وعلى نظرتهم إلى 
الشعائر الإسلامية. 
© نتعرف المصاعب الي تواجه انتشار الإسلام في البيئات الغربية. 
© نتعلم كيف يفكر الملحد في نفسه وف الآخرين وعن اهتماماته الثقافية 
والاجتماعية. 


© نتعلم كيف ندعو إلى الإسلام بشكل عقلاني أكثر منه عاطفي. 


مقدمة المترجم 9 

© نتعلم كيف يفكر الآخر بناء بمعين أننا نرى أنفسنا في أعين الآخر» وخاصة 
من منظور ثقاقي وديئ. 

© نتعلم كيف يعيش المسلم حارج حدود ثقافته» وندرك المصاعب الى يواحهها 
وخاصة المرأة. 


© نتعلم أن نكف عن تناول الآخرين بألسنتنا حيث أن النميمة والغيبة في كل 


مكان وعلى كل لسان. 
© نحاول أن ندمل الخراح ونفكر في وحدة الأمة» وندعو الله أن يجمع كلمتها 
ويلم شملها. 


© وأخيراء أن نكون أكثر منهجية في بحثنا وألا نلقي الكلام على عواهنه. 

أتوجه بالشكر الحزيل إلى الأخ العزيز والصديق الفاضل إبراهيم صبري راشد 
(الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية يجامعة الأزهر وجامعة الملك خالد) على 
قيامه بالمراجعة الشاملة للنص العربي وعلى تصويباته وبخاصة النحوية منها. لقد 
تعلمت منه - ومازلت - الكثير الكثير: شكرا لك ياأخي إبراهيم وجزاك الله 
كل خخير . 

وكذلك أشكر الأخ الفاضل الدكتور حسين سمرة (الأستاذ المشارك بدار 
العلوم يجامعة القاهرة) والذي أفدت منه في تعليقاتٍ الفقهية الى تتعلق ببعض 
المسائل الي أرى أن الدكتور لانغ أحفق في فهمها. 

كما أن أشكر الزملاء في معهد اللغة الإبحليزية بجامعة الملك خالد ممن أفدت 
من حبرم في تثبيت بعض المصطلحات الي تتعلق بالترجمة» وبخاصة الصديق 
العزيز الدكتور محمد صلاح الدين. كما أنن أشكر ولدي مصعب حيث قام 
بطباعة عدد لابأس به من صفحات هذا الكتاب. 


١٠‏ حت الملائكة تسال 

وفي الختام أتوجه بكل الشكر إلى دار الفكر بدمشقء الي اختارت الكتاب» 
ويسّرت سبل ترجمتهء ومن ثم إخخراجه هذا الثوب اللائق» ملحقة اللأحق 
بالسابق» إذ كانت قد أصدرت (الصراع من أجل الإيمان) من قبل. 


نسأل الله أن يثبّتنا على دينه وأن يتقبل منا ويعفو عنّا إنه سميع الدعاء. 


أما (السعودية): ١9‏ رمضان ١147١1هم‏ 


5 كانون الأول /ديسمبر و١٠‏ ٠م‏ 


3 منذر عادل العبسي 


عندما حضرت المؤتمر الإسلامي الذي عقدته جمعية شمال أمريكا الإسلامية 
في كولومبوس (أوهايو) عام 147١م‏ هرعت لشراء كتاب الدكتور جفري لانغ 
(الصراع من أجل الإيمان) الذي قامت بطباعته دار أمانة. في البداية اعتقدت أنه 
كتاب اعتراف آخخر يشرح فيه المؤلف بحماس طريق اهتدائه الخاصة جدا إلى 
دينه الجديد. وكم دهشت عندما أدركت أن هذا الكتاب ذو مغزى عظيم 
جد وقد كتب بشكل رائع (على غير ما يتوقعه المرء من مدرس رياضيات)» 
وبعد بحث وتفكير دقيقين. نعم لقد كان الكتاب وصفا مفعما بالحيوية للطريقة 
التي شعر بها جفري لانغ» وهو يصطرع من الداحل» بالانحذاب بلا مقاومة إلى 
الإسلام. 

ولكن الكتاب قدّم أيضاً موقا متلق ذا أرضية صلبة لجميع الأمريكيين 
الآخرين الذين يتطلبون بحثا عقلانيا وتفكيرا عميقا قبل الامتثال والخضوع 
لدعوة الله . شأفم في ذلك شأن جحفري. 

وكتاب (حتق الملائكة تسأل) هو الكتاب الثابي للدكتور لانغ. وقد كتبه بعد 
أن قضى عاماً في السعودية» ولابد أن لذلك علاقة يهذا الكتاب. وهذا الكتاب 
الأخير يحتوي على المزايا نفسها الي احتواها الكتاب الأول من صدق تامع 
وحس عامء ومستوى دقيق من التحري الديي» وتأرجح مثير مابين موهبي 
رواية القصة وعرض العقيدة. ومرة أخرى يوضح المؤلف (وياليته رياضي 


١‏ حت الملائكة تسأل 
وحسب) أنه لايستطيع الإبمان بدين مالم يكن هذا الدين مُحْمْضِعاً من الناحية 
العقلانية والفكرية والروحانية» وهذا الدين هو الإسلام. والإسلام هو عقيدة 
الرحل الذي يفكر. 

وعندما يزعم المؤلف بأن العقائد الدينية (المسيحية) في العصر الحديث لاتفعل 
شيا سوى أا تزيد من أزمة الإبمان والدين؛ فإنه يردد صدى ماقاله محمد أسد 
(وهو من المفكرين الإسلاميين البارزين في القرن العشرين ومؤلف كتاب 
الإسلام على مفترق الطرق) عام 9714١م‏ عندما تنبأ أن الشكوك الي أثارتا 
العقيدة النيقية» وخاصة عن أفكار التجسيد والتثليث» لن تُبعد أصحاب الفكر 
عن كنائسهم وحسب بل عن الإمان بالله تبعاً لذلك. ويقترب الدكتور لانغ في 
ملاحظاته من كارين آرمسترونغ مؤلفة كتاب (حول الله) والذي تقول فيه 
المؤلفة: إن اليهودية قد عانت بسبب انغلاقها على نفسها وتقهقرت كدين 
عندما عدّت بنيها "شعب الله" في حين بحد أن المسيحية قد عانت من العكس» 
أي من عالميتهاء وذلك باستيعابما العديد من الثقافات والتقاليد داخل نفسها. 
وحسب ما يقول الدكتور لانغ» فإن الإسلام قد وضع في الوسط كي يتحاشى 
كلا المأزقين الخطرين» وأنا أوافقه الرأي . 

وف المملكة العربية السعودية أدرك المولف أنه "لا يستطيع الانسلاخ عن 
هويته الأمريكية»" .معن أنه "مسلم يتحرّى الأسس»" وقد عدت طريقته في 
التحري عن أسس الإسلام خطرة» لدرجة أنه أثار الشكوك من أن تؤدي إلى 
البدعة ورعا المحرطقة والزندقة. (وأقول للتأكيد إنه لا يوحد مثال واحد في 
منهج الكاتب من شأنه أن يقود حى إلى أدنى درجة من الشك في مبادئ 
الإسلام). وإن الموقف المحافظ الذي واجهه المؤلف ف السعودية كان قد تأثر به 
من قبل محمد أسد المعروف سابقاً ب ليوبالد ويس ٠.‏ وواء/17 10مهمم! ) ومن خلال 
معرفي به. فإنين متأكد من أنه يوافق على هذين الكتابين كامل الموافقة . 


تقديم مراد هوفمان ١‏ 

على هذا الأساس فإن عنوان الكتاب ليس برد مناورة افتتاحية» بل برنامج 
متكامل: ففي سورة البقرة» الآية ٠٠٠١‏ من القرآن الكريم, بحد أنه حى الملائكة 
(ال لا تخالف أمرا لله قط) قد أثيرت لتسأل عن حكمة الله من وراء إرادته 
لخلق الإنسان (المؤذي والذي يخالف أمر الله). ومن هنا يحق للمسلمين أنفسهم 
ألا يتوقفوا عن التفكير بأمر الله والكون وكذلك في أنفسهم. ومهما يكن» 
فخلافا لوجهة النظر الإسلامية التقليدية» تتملك الدكتور لانغ الشجاعة ليقترح 
أن على كل جيل من المسلمين أن يعيد البحث ف أساسيات الإبمان على اعتبار 
"أن المعرفة تنمو مع الزمن." وف الحقيقة فإنه يؤمن أنه من الخطأ اسيم 
الانقياد بطاعة عمياء لأحكام الأقدمين» وأن تُوَيْد آراؤهم وكأما العقيدة 
نفسهاء إلا إذا كان لدى المرء الاستعداد للقبول بالتوقف عن النمو وبالتالي 
الاهتر اء وعدم التحدّد. 

وطبعاً إن الكاتب لا يقبل .مثل ذلك؛ بل على العكس يتطرق وبقوة لبعض 
المواضيع الحساسة مثل القضاء والقدر والعدل الرباي. والكاتب لا يقدم أية 
حلول» بل يشير كما أشار إمانويل كانط في كتابه (نقد العقل الخض) من قبله 
إلى أن هذه المواضيع عصية على الفهم والحل؛ لأن الإنسان محكوم بحدي الزمان 
والمكان في عقله؛ والخاصة به وحده. وهكذا فإن الكاتب يدفع ,مسائل لا يمكن 
حلها إلى مستوى أعلى من الإدراك. ولا يمكن للمرء أن يسأل أكثر من ذلك. 

والأهم من هذا هو نقده الموسع لعيوب المسلمين» دامحل الولايات المتحدة 
وخارجها. والمولف على وجه الخصوص يشجب: 

ه اتحاهات الثقافات الفرعية داخل الجالية الإسلامية الأمريكية. 


٠‏ عدم تسامح مدارس الفكر الإإسلامي بعضها مع بعض. 
ه غلية الثقافة والملامح العربية على الفكر الديي. 
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ه مواقف المسلمين التقليدية حيال المرأة وال لا تنطلق من الدين أصلا 
لدرجة أنها تمنع النساء من دخول المساحد. 
٠‏ التركيز الزائد على أمور ثانوية وغير أساسية من الحياة الإسلامية بدلاً من 
التطلع إلى الدروس الأخخلاقية والروحية من سنة البي وَل 
ه الشك المستمر الذي يبديه المسلمون "الأصليون" حيال إسهامات معتنقي 
الإسلام من الغربيين في الفكر الإسلامي. 
لقد كتب جفري لانغ هذا الكتاب أولاً وأحيراً لأولاده -محاولاً أن يفتح 
أعينهم بفكر نيّر على القرآن أولاًء ومن ثم يطلعهم على أركان الإسلام الخمسة 
بطريقة تركز على الروحانية بدلاً من أي رتابة لأداء هذه الشعائر بطريقة 
روتينية. ويمذا يكون قد قدمء وللمرة الثانية» خدمة جليلة للجميع الآباء المسلمين 
ف الولايات المتحدة الذين غالباً ما يتساءلون وهم قلقون حيال إمكانية نقل 
أسس عقيدقم وليماففهم للجيل الثاني في مجتمع إباحي امتبلاكي يج إلى 
المحدرات أكثر ثما يتجه إلى الدين. وحيال هذا يبدو المؤلف متشائما أكثر منه 
متفائلاً. وأما أنا فإنني أميل لرؤية الأشياء بنور أكثر تفاؤلاً ولو لم يكن إلا 
لسبب واحد وهو أن ثمة كتابين جيدين يمكن أن يرجمّحا كفة الميزان لصالح 
الإسلام وثما (الصراع من أجل الإيمان) و(حت الملائكة تسأل) لمؤلفهما حفري لانغ. 


إستانبول» نيسان: أبريل» 1951م 


مراد هوفمان 


لقد أصبح الصيف فصلي المفضّل بشمسه ودفئه وأيامه الطوال ونزهاته 
الممتعة الي أقوم يما بعد العصر. ولكننٍ عندما كنت في الثانية عشرة من عمري 
كان فصلي المفضل هو بلاشك الشتاءء» بعواصفه وكراته الثلجية الي كنا 
نتقاذفها وكرة قدم الحليد والزلاآحات ولعبة الحوكي» وغيرها. وكنت أحب 
الشتاء لأفي كنت أمضي فيه بضع ساعات مع والدي كل يوم بين الفينة 
والأخرى؛ لأنه في باقي فصول السنة كان يعمل اثني عشرة ساعة في اليوم في 
مصلحة التكييف والتبريد. وف بعض أيام الآحاد كنا نأحذ كلبنا معنا للتزه 
قرب الشاطع. وكان أبي يفضّل من أجل ذلك الأيام الأسوأ طقساً: العاصفة» 
والرمادية الضبابية» والقارسة البرودة» تلك الي تذكرن الآن بأيام كان فيها 
25 يأخذ الصور ويرسم اللوحات لمثل تلك المواسم من أجل كسب الحوائز. 
وف أحد تلك الأيام» كنا على وشك العودة إلى البيت عندما نظرت إليه 
وسألته: "هل تؤمن بالسماء والحنّة ياأبي؟" عرفت أنئ سوف أحصل على 
جواب صريح وليس جوابا ملطفا غير مباشر لفكرة سيئة. فلو كانت الإجابة 
لأمي على مثل هذا السؤال لفكرَتْ طويلاً في التأثير الذي قد يسببه جوادها علي 
قبل أن تدلي به ولكن استجابة أبي لأي سؤال كانت واحدة بغض النظر عن 
طبيعة السؤال. ولكنه لم يكن ليجيب دون تفكير طبعاء وبالنسبة إلى ذلك 
السؤال دون عاطفة؛ بل كان يفكر بكل موضوع كنت أسأله عنه ملياء وكأنما 
الموضوع يهمه جد وبشكل شخصي. 
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وعندما سألته ذلك السؤال عن الحنة» لم يظهر لي أي ردود فعل مباشرة بل 
تابع المسير. تابعنا طريقنا في الرياح الباردة الرطبة المتلاطمة الي كانت تدفع 
شعره الرمادي الكثيف إلى الخلف بينما كانت تلسع وجهي. بدأت أتساءل في 
نفسي إن كان سمع سؤالي أم لاء ذلك أننا كنا قد مشينا لأكثر من نصف ميل منذ 
أن طرحت عليه ذلك السؤال. ثم تباطات خطاه ليقف ووجهه متجه نحو الشاطئ. 
لقد كان نظره بعيدا عندما قال لي وكأنها يخاطب نفسه: "أستطيع أن أؤمن بالجحيم 
بسهولة؛ لأن على الأرض أماكن كثيرة كالجحيم. وأما الجنّة..." توقف لبضع 
ثوان ثم هرّ رأسه وقال: "... أما الحنة» فلا أستطيع تصوّرها". 

لم أندهش كيرا برغم صغر سين عند ذلك الوقت. كان والدي شان 
للغاية» وكنت أعرف لتوي أن الحياة قد سلبته آماله وأحلامه. فكل ليلة كان 
يأتي فيها من العمل كنا نشعر به وهو يحاول أن يكظم غيظه؛ ولكن في معظم 
الأحيان كان ينفحر غضباً بسبب مشاعره المحبطة. إن السخط مُعْدِ وسرعان 
ما تأنّرنا جميعا بنظرته السوداوية والساغخرة والحائقة على الحياةف النهاية كنا 
جميعاً أطفالاً وكنا عاحزين عن الدفاع عن عواطفنا. فعندما كانت مشاعر 
الإحباط تصيب العديد من أبناء جيلي بسبب مقتل كينيدي» أو بسبب حرب 
فيتنام» أو بسبب قضية واترغيت» لم يكن كل ذلك ليثيرني ألبته-فقد كان 
جميع ذلك توكيدا لما كنت قد تعلمته للتو. 

إن الأنماط المتدينة من البشر كانت تنتقد والدي لأنه كما يقولون فتح الباب 
للشكوك الدينية» ولكن الباب لم يكن موصداً قط وإلا لما كنت طرحت سؤالي 
عليه. كنت أسير ف تلك الأثناء بخطى ثابتة نحو الالحاد» ولكن ماخفف من 
سرعة تقدمي نحو ذلك هو جواب والدي لي؛ ذلك أنه لم يكن غير متدين أصلاً. 
وأما حقيقة أنه كان لديه شكوك فقد بدا ذلك أنه أمر طبيعي تماماً ‏ إذ كيف 
يمكن لرجل عاقل ومنطقي وعقلاني ألا تكون لديه شكوك؟- ولكن أبي» 
مهما يكن؛ كان مؤمناء ولابد أنه كانت لديه أسبابه للإمان بالله» ولكنى لم 
أحاول قط أن أكتشف تلك الأسباب. 
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تتابعت مشكلاتٍ مع الحنّة» لأني كنت كلما تخيّلت أن الله بقدرته هو الذي 
حلق هذا العالم» كنت أتساءل عن سبب تخلقه له؟ بمعيئ آخر» كنت أتساءل: 
لماذا لم يدعنا في الجنة وللأبيد من البداية» ولماذا جعل فينا عيوبا كي يعاقبنا يما 
بآلامنا على هذه الأرض؟ وكنت أسأل نفسي: لاذا لم يجعل منّا ملائكة أو 
مخلوقات أفضل؟ طبعاً كنت قد أسمعت كل الأحاديث عن قدرة الله اللاتحدودة 
في العدالة» ولكن أين العدالة وأنا لم أحتر طبيعت» وأنا لم أخلق الغواية والإغراء» 
وأنا لم أطلب منه أن يخلقئ أصلاً وأنا لم آكل من الشحرة الملعونة! وهل طر 
بيال أحد أن عقاب الله لنا يفوق بكثير حجم جرعتنا؟ 

كنت أرى أن تلك العدالة لاتنسجم حت ولو بشكل بحازي مع "الحب" 
و"الرحمة". 

ثم بدأت أكره كلمات العدالة والرحمة والنحبة هذه كرهاً مقيتاً. كنت أعتقد 
أن حياتنا على الأرض لا معن أو فائدة لحاء وأته إن كان علينا أن نذهب إلى 
الجنّة فإن تضحيتنا ونحن الأبرياء يحب أن تكون جسيمة؛ وأنه لابد لنا من أن 
نقبل بتناقضات صارحة. وأما البقية الباقية من البشر ممن لم يكن لديهم من 
الحظ ما يكفي كي يولدوا في العقيدة الصحيحة أو يتبعوهاء أو ممن لم يقدروا 
على تعليق تفكيرهم وتعليل أسباب الحياة والانقياد لف عراطفهم» فإن اللعنة 
الأبدية سوف تحل عليهم. 

كنت أتساءل في نفسي: ألم يكن من الأفضل لو أننا لم نخلق أصلاً مادام 
الشر كامنا فينا؟ وأما ما جعل العقيدة عندي كريهة فهو هذا المظهر البرّاق 
الذي كانت تقدم إلينا به» وقد اعتدت أن أخفي عدم مبالاتي بما -- على الأقل 
كمظهر خارجي - متذرعا بأن لست عاطفياء وخاصة عندما كنت أستمع 
للجفاب. واكر كيدانت عن دلت القرس اما كلما اول أن امل أحيذا ا 
فقد عقله عن طريق مداعبته وإضحاكه. وعندما تبيّن أنه لا أمل يرتحى مين كنا 


من وقت لآخر نعود إلى الموضوع الحقيقي وهو الوعيد الإلمي» فقد كان يقال 
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لي: "ولكن ماذا لو كنت على خخطأ؟" كما لو أهم يريدونك أن تؤمن على 
أساس حسي وليس عقلانياً. أي احتياطاً لنفسك من ألا تكون هذه الرؤية 
الوحشية الهمجية حقيقة واقعة. ولكنئ كنت أجيب: "وأما إن كنت على خطأ 
فلا بد أن أكون على صواب» لأنئ أرفض الاستسلام لمطالب لا عقلانية من 
طغيان لا محدودء وأرفض توريط نفسي في نرجسية لا تنطفئ تتغدّى على تألم 
بائس» وأرفض أن أقبل بالمسؤولية وأن أتوب عن خطأ جسيم لم أرتكبه أصلاً. 
وف النهاية سوف أكون الضحية الأبدية لأعظم ظلم في الكون. ويهذه الطريقة 
فسوف أكون وللأبد مثلاً من الحق أعلى من الذي جاء بنا إلى هذا الوجود. إن 
ذلك قد لا يخفف من ألمي في غرفة التعذيب أو الجحيم؛ ولكن على الأقل 
سوف يعطي لذلك مععئ". 
"إذن كيف, بحق الله أصبحت مسلما؟" 

ليس الهدف من هذا الكتاب أن أشرح كيف أصبحت مسلماء بل على 
القارئ أن يستنتج السبب المنطقي العقلاني الذي دفع بي إلى الإسلام. وقد 
يكون السبب عاطفياً وقد يكون سيكلوجياً (نفسيا)» وقد يكون روحانيا أيضاء 
وقد يكون جميع ذلك. وبصراحة فأنا شخصياً لا أدري كيف حدث كل ذلك 
بالضبط؛ بل إن معظم ذلك حدث خارج إرادي» ولكنه تم تبعاً لبعض القرارات 
الرئيسة ال كنت قد اتخذتها تمهيداً لذلك. وأما الفضوليون» فإنهم يجب أن 
يعلموا أنه كي يصبح المرء مسلماء يتوجحب عليه التزامٌ آني بثلائة مبادئ متداخلة 
غير منفصلة» الأول: لا إله, الثاني: إلا الله الثالث: محمد رسول الله. وما قد قلته 
للتو ف الصفحات الماضية بمثل كيف وصلت إلى الجزء الأول فقط من هذه 
المبادئ الغلاثة"). 


د لقد شرحتء أو لنقل فسّرت» كيف اعتنقت الإسلام بتفصيل أكبر في كتابي الأوّل: جفري لانغ» 
(علمعمن5 ها ومتاوونصاد » :340 نا اأركناء8 ) مطابع أمانق» 19914م: وقامت دار الفكر 
بدمشق بنشر ترجمته عام 534١م‏ بعنوان (الصراع من أجل الإيمان). 
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ولكنئ كتبت هذا الكتاب لدوافع أخرى: فقد كتبته» كما كتبت الكتاب 
الأول» لأولادي» آملاً أن يعينهم صراعي في البحث عن معي للحياة. أريدهم 
أن يفهموا من أين جحئتء وأن هذا الموضوع لم يكن بالنسبة إلي فضولاً أكادعيا 
قطء بل تمريناً في فكرة عقلانية» وأن علاقئ به هي أكثر من محرّد اهتمام وأنه 
جزء من هاضي وحاضري ومستقبلي» وأنه حرو امن بحتي والامي ورغباتي. إن 
السؤال الذي سألته لوالدي احترق في داخلي: كما احترق أيضا ما قد تعلمته 
من ذلك السؤال» ولكنئ لا أستطيع إلا أن أشاركهم ذلك السوؤال وهذا 
الجواب. ومع ذلك فإني أكره أن أرى بحث أولادي منتهياً حيث انتهيت؛ بل 
إن أملي الكبير هو أن يبدؤوا من حيث أنتهي؛ وذلك لأنه ليس ثمة جواب فائي 
وكامل لأي إنسان. إنه لخطأ جسيم أن يركن الإنسان إلى تبصراته القديمة؛ لأن 
معرفتنا تنمو مع الزمن؛ ومن المنطأ الجسيم أيضاً أن بعل من تلك التبصرات 
عقيدة لأنفسنا. إن هذا يعن أننا يحب أن نتوقف عن التقدم نحو الحقيقة وأن 
نركن إلى الركود وعدم التحديد وبالتالي إلى الضمور والاهتراء. 

ليس لي فضل فيما سوف بتحدون من صفحات جيدة في طيّات هذا الكتاب 
فأنا لم أحدهاء بل هي ال وجَدَُن -- وأما فيما قد يعتبر غير ذلك» فأنا 
أعتمد على العفو الكريم لمن حكمته تنير بالعلم والمعرفة عقولنا فنقوم بأعمالنا 
حسب ثوايانا. 

ملاحظة: أحشى أن تقود طبيعة هذا الكتاب القارئ غير المسلم إلى أن يأخخذ 
فكرة نخاطئة عن الإسلام؛ أو أن تتكوّن لديه صورة أحادية الجانب حيال ذلك. 
إن المجوم المستمر الذي تقوم به وسائل الإعلام الغربية في محاولة لتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين رما كان السبب الذي جعلن شديد الحساسية حيال هذا 
الموضوع. ويجب ألا يغفل القارئ أن هذا الكتاب موجه أصلاً للمسلمين من 
قبل شخص كان يوماً ما خارج جاليتهم؛ والذي حاول» خاصة في الفصول 
الثالث والخامس والسادسء» أن يناقش أنماط سلوك ومفاهيم بعض المؤمنين 
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المعاصرين» وال رأى في نفسه صعوبة في فهمهما أو التأقلم معها أو قبوها. 
ولهذا فإن الكتاب يحتوي على نقد لبعض تصرفات المسلمين. ولقد ضمّنت 
الكتاب أيضا بعضا من النكسات الت عانيت منها في صراعي لبلوغ استسلامي 
لله وأحشى أن أكون أنموذجا غير -حدير بالاقتداء, 

دعوني أنتهز الفرصة إذن كي أؤكد أنه حلال عشرين السنة الماضية قد 
قابلت عددا كبيراً جداً من المسلمين الأفاضل الدمثي الأخلاق وامحبين والنبلاء 
والكرام والمتدينين المؤمنين» عن ألا معرفيّ وأعطوني معن أكبر للصداقة. وإذا 
ماقيّض الله لي أن أكتب كتاباء وربما أفعل يوما ماء عن القدوة الحسنة والصالحة 
وحول بعض هؤلاء الأصدقاء بمن عرفت فسوف يكون كتاباً أكبر من هذا 
بكثير. وبالمقابل» لو أردت أن أكتب نقدا للجاليات الأخرى الي أنتمي إليها 
مثلاً الجالية الأمريكية؛ والحالية الأنكلوساكسونية» أو للأكادمية الى أعمل 
فيها -- فإنئ وائق من أن ذلك سوف يتضمن نقدا أشد بكثير ما في طيات 
هذا الكتاب. 


"يا إخونى! قد فتدته”" 


إن أكثر ما يتذكره المرء من رواية سومرست موم ( متهطعندالة اءدعمرمة) 
فيما يتعلق بعبودية البشر”' (©ع03م80 مددس11 04) هو صورة البساط الفارسي الي 
يقوم فيليب (وزذانام) » وهو بطل في الرواية» بتأملها على نحو مستمر بعد أن 
نصحه أحد أصدقائه بذلك» في محاولة منه كي يكتشف معي الحياة. وعندما 
يصل إلى درحجة كبيرة من الإحباط» برغم حداثة سنه في هذا الوجودء والذي 
رأى وعايش من خلاله الكثير الكثير من المآسي المروعة والقاسية» فإنه يهيم على 
وحهه في شوارع لندن. وسرعان ما يستحوذ ذلك البساط الشرقي على 
تفكيره تارة أخخرى. وبينما كان فيليب يتأمل تصميماته المعقدة» نراه فجأة 
تتملكه تبصرة رائعة؛ وهي أن تلك السجادة تحتوي جواب اللغز الذي طالما 
أقض مضجعه. وأخيراً يدرك فيليب أن الحياة ‏ كما هي الأنماط المتشابكة 
من البساط -- هي دوما معقدة» تارة حلوة نضرة وتارة محيّرة» ولكنها في 
النهاية خخالية من أي معين أو هدف على الإطلاق. 

ولم يكن من اليسير على كثير من النقاد تقمّص دور فيليب أو التعاطف مع 
ما توصّل إليه من اقتناع فيما بعدء وهذا ما أدى على ما أعتقد إلى ظهور 
مراجعات أولية للكتاب متضاربة الآراء في معظم الأحيان. ومهما يكن فإن 


0غ( وليم. س. موم: فيما يتعلق بعبودية البشرعع808088 مهورنا© 04 » (نيويورك: 'كتب فينتجءعهامالا» 
55م). 


الذين توصلوا إلى النتائج نفسها الي توصّل إليها فيليب بسبب نشأقم الدينية 
المحافظة كانوا قادرين بالتأكيد على فهم موقفه وسبب اقتناعه. 

وروايته فيما يتعلق بعبودية البشر غربية محضة» وهي جزء من أحد أجناس 
الأعمال الأدبية الى استكشفت المواضيع الصعبة ذاتا وغالباً ما وصلت إلى 
نتائج متشايمة. إن هذا لا يعين أن الثقافات الأخرى تجنبت النوض في صراعات 
الإيمان والعقل» ولكن يبدو أن الحضارة الغربية كان لها قصب السبق في هذا 
الميدان» فهي ما فتئت تصطر ع مع مسائل كهذه لمدة تنيف على الألفي عام حي 
الآن. وفي حين أن إعلان انتصارات العلم والعقلانية على حساب العقيدة 
(الدين) منذ حوالي حمسة وعشرين عاماً حلت را كان سابقاً لأوانه» إلا أن ما 
لاشك فيه أن هذه الأخيرة تلقت أسوأ الضربات» ورا تفقد جزءاً أكبر من 
التزر اليسير الذي بقي لما في قلوب البشر. إن طرائق عيشنا إنما تتشكل بواسطة 
المعاني الي يطلقها كل منا على هذه الحياة (والي قد لا تعنيها بالضرورة)» وأن 
سط سير هذه المعركة هو الذي يؤثر بشكل كبير في تشكيل وجهات نظر 
مجتمعاتنا. إن السؤال عن غاية الحياة هو أمر جوهريء ويكاد المرء لا يعرف 
شخصاً أو مجتمعاً ما حى يكون قادراً على فهم الطريقة الي يُعالجِ بما هذا 
السؤال. 

وتما هو شائع هذه الأيام أن تسمع مناقشة بعض علماء النفس لأزمة المعى 
الحديثة. ف (ك. ج. يونغ ومدذ3 .6 .©)» وهو واحد من أوائل الذين أدركوا 
وروّحوا هذه الأزمة» قال إن معظم مرضاه ممن جاوز الأربعين كان يعاني منها 
بطريقة أو بأرى" . وف حين أن الأحوبة الي قدمها الدين كانت ترضي 
أوروبة الغربية عندما كانت غاليية سكافا من الأميين» بحد أن العقائد الدينية إعا 
تزيد الأزمة تعقيداً في العصور الحديثة وتنفر الكثيرين من الأخحذ بأية اعتبارات 


)١(‏ لك. ج. جونغ: جواب لأيرب 108 0 وعلاودةق مما ترجمة: ر.ف.ك. 1" .1ش 
(نيويورك: كتب ميريديان» ٠156م).‏ 
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روحية. فثمة من ينبذ الدين كلية» وبعض ممن يبقون على بعض الصلات 
بعقيدة ما قد يجدون هذه العقيدة في صراع مع تفكيرهم العقلاني. والنتيجة هي 
القذف 0 بالدين فوق الرفء. ولكن لابد من إيجاد البدائل للأحوبة 
والخدمات الي كانت توفرها العقيدة في السابق. وقد زعم يونغ وآخرون 
عديدون جاؤوا من بعده أن هذا التوجه سوف يستمر ما لم تصبح العقيدة 
متوافقة مع الخبرة والمعرفة الحاليتين. ونادراً ما نستطيع أن نرى هذا على أنه 
توجه إيجابي. حيث يبدو أن الطبيعة الإنسانية تشتمل على روحانية» وأن هذه 
الروحانية لا يمكن بجاهلها فيما يبدو لنا أنها حاجة غريزية تدفعنا كي يرى كل 
منا حياته على أها ذات معنى. وغالبا ما نجد فيكتور فرانكل «مك71) 
(اعاددع5 يردد مقولة مفادها أنه إذا ما استطاع أحد ما أن يمد الإنسان, يإيجابية 
قاطعة, ب"لاذا" نحيا؟ فإننا لا محالة سوف نجد "كيف" نحيا؟ بشكل إيجابي مثمر. 
ولكنها لا يمكن أن تكون أية "لماذا"؛ بل لابد أن تكون ملزمة عقلياً وفكرياً 
وروحياة"". 

ثم يأ دور المسلم. ولقد شهدت العقود الثلائة الأخيرة نموأ مفاجثاً في 
الحالية الإسلامية الأمريكية ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى اللهجرة إلى أمريكا 
وكذلك إلى ازدياد عدد معتنقي الإسلام الجدد من الأمريكيين والأفارقة منذ 
تاريخ إعلان الحقوق المدنية. والمسلم أيضا يجد نفسه منقاداً إلى الصراع نفسه. 
فتراه وبكل ثقة يقول معللاً: «لا أعتقد أن للديانتين الرئيستين في أمريكا 
(اليهودية والمسيحية) أي مععن» . 

وسرعان ما يأتيه الجواب: رأنا لا أعتقد أن لأي ديانة في العالم أي معين. 
فعلى سبيل المثال ومن وجهة نظر دينكم؛ (يسأله أحدهم) ما غاية الحياة؟ 
ولماذا حلقنا الله لنشقى هاهنا على الأرض؟ ». 


(أ) فيكتور فرانكل: بحث الإنسان عن المعن عم7انصدء14 107 للعنقه5 1305 , ترجمة: !.لاش ناءكمآ.آ 
(بوسطن: مطبعة بوسطن» ؟194917١م).‏ 
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ويفكر المسلم مسترجعاً ما كان قد تعلمه في طفولته قائلاً: " أعتقد أن الله 
خلقنا لكي يمتحننا." وطبعا يأنيه السؤال التالي تعقيباً على جوابه: "على هذا 
فإن دينكم يشكّك في علم الله إذ ما الشيء الذي يخفى على الله ويمكن له أن 
يعلمه من خخلال امتحانه لنا؟ " 

ويشعر المسلم أنه قد أحيط به فيبحث في ماضيه عن الأجوبة عالمية القبول 
وال كان قد أحبر على استظهارها في الماضي» فيقول: "كلاء ليس ذلك تماما. 
ها! نعم!! لقد لقنا الله لكي نعبده ا 

وبابتسامة ماكرة يسأله خحصمه: "إذن لابد أنك تؤمن بأن لله حاحاته ونقاط 
ضعفه؛ وإلا فلماذا يطلب منا أن نعبده؟ فعندما يطلب منا إنسان ما الولاء له 
فإننا نصمه بالطغيان أو بالمرض العقلي. هل تريد أن تقول بأن لله مواطن 
ضعفي كالإنسان؟" ويدور رأس المسلم بأسئلة وشكوك مبهمة. ويتلمس طريقه بحثا 
عن دليل من أيام طفولته, ويجيئه الجواب: "لقد عصى آدم عليه السلام ربه؛ وكانت 
عقوبته أن يحيا هذه الحياة الدنيا"! 

وبنظرة باردة متأنية من خحصم كأنه يلاعبه الشطرنج ينطلق ليقول: 
( عنقسصاءوطءكش ملك) لقد مات شاهك! فإذا ما نينا بعض المشكلات 
العلمية جانباً» يبدو أنك تعتقد بأن الله غير عادل؛ وإلا لماذا يعاقب الله ذرية آدم 
عليه السلام .معصية أبيهم؟ ولماذا لا يعطي 3 فرصته الخاصة به؟ وهل أنتم 
المسلمون تؤمنون بالمخطيئة الأولى؟" 

"كلا! كلا! بالطبع لا"! 

انتهت اللعبة. 

قد يكون على المسلم الذي يعيش في أمريكا مواجهة مثل هذه الأسئلة 
ولمرات عدة؛ ذلك أن هذه الأسئلة هي جزء من الخلفية الثقافية للحضارة 
الغربية. أحياناً قد تكون النتيجة ضياعاًء بل قد تتعدى ذلك لتصل إلى درجة 


الفصل الأول: المقدمة قا 
التخلي عن العقيدة. فعند العديد من المسلمين يعدٌ سلمان رشدي الحالة 
النموذجية البدائية. فلقد اعترف ف مقابلة أحريت معه أنه كان طفلاً متديناً 


جداً عندما كان فر ولكنه خلال دراسته في إنكلترا تزعزع إكانه بشدة» 
وذلك بتأثير مواقف الغرب تحاه الدين وخاصة الإسلام. وحالة رشدي هذه 
ليست فريدة: فلقد قابلت شخصياً العديد من أساتذة الجامعات في أمريكا ممن 
يحملون أسماء إسلامية ولكنهم كانوا يتنصلون من أية عقيدة بالإسلام» بل إن قلة 
قليلة منهم فقط كانت تخرج عن الطور فتبدي بعض الاهتمام بذلك. 

ومع ذلك تبقى عقيدة المسلم المهاحر سليمة في معظم الأحيان. وقد ينتابه 
شعور بسيط من زعزعة الإبمان وربا يتراجع قليلاً عن معتقده القائل: "الإسلام 
دين واضح المعاني" إلى موقف يقول: "الإسلام دين أكثر وضوحاء" ولكن 
جذوة التزامه تبقى متّقدة معظم حياته» وذلك لأا متأصلة في خبرته الطويلة من 
كونه مسلماً. فكونه قد ولد في بيئة حيث الإسلام؛ عملياء هو الدين السائده 
في بيئة من غير مصلحة الفرد أن يكون فيها غير مسلمء وحيث كان لإيانه 
الفرصة السانحة كي يتأصل وينمو دون أي عوائق» وذلك من خلال قضائه 
العديد من السنين من المشاركة المنتظمة والممارسة العملية لشعائر دينه في بيئة 
إسلامية لها قيمها» حيث الموطن والطمأنينة والكبرياء واستحضار المنشية من الله 
واللقاءات الروحية -ورا معجزات مدركة- والىَ من شأنها جميعاً أن تجعل 
حلاوة الإبمان أمرا أكثر واقعية وقوة من أي تحد قد تقوم به يد حفية بشكل منطقي. 

وأما حالة معتنقي الدين الحدد فهي أقل ثبات» وقد وقعت إلى حد ما نسبة 
عالية من حالات الردة بين صفوف هؤلاء في السئوات الأخيرة. وفيما إن كان 
سيبقى هذا المعتنق الحديد مسلماً لمدة طويلة أم لاء هو أمر يعتمد عادة على 
السبب الأساسي الذي دفعه للاسلام من جهة» وما إن كانت تلك الحاحة 
الأساسية لهذا الدين سوف تستمر لدرحة كافية تمكنه من الرسوخ فيه من جهة 
أرى. وإذا ما نحبا الدافع امحرّض الأولي ووجد المعتنق الحديد بأن هناك 
عناصر سلبية معينة رجحت كفتها على المنافع المدركة من كونه مسلماء فإنه في 
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هذه الحالة غالبا ما يتخذ قرارا يمفارقة الجماعة. والتزام المعتنق الجديد بدينه» 
مثله مثل المهاجر في هذه الحالة» أمر يعتمد على سخبرات إيمانه الشخصية 
والعاطفية والروحية؛ وهذا الأمر ينطبق على كافة الديانات في الغرب. ومادام 
المعتنق الجديد هو في الأصل جزءاً لا يتجرّأ من المجتمع المحيط به» وعرضة 
لانتقاداته وتحدياته الفكرية منذ الوهلة الأولى الي يدحل فيها الإسلام» فإن بعض 
الأسئلة حول الإبمان والعقل» قد تكون أشد وقعا على خخياراته الدينية منها على 
المسلمين المهاجرين. 

ومع ذلك فمستقبل الإسلام في الغرب» وخاصة ف أمريكاء لا يتعلق 
بالدرجة الأولى .مستقبل المهاحرين والمعتنقين الجدد» بل يمستقبل الأولاد. إذ إن 
"باح" الإسلام في أوروبة وأمريكا سوف يقاس .مقدار تقوى وورع ذرياقم. 
إن أحفاد مسلمي اليوم في الغرب سوف يكونون بلا شك غربيين في مواقفهم 
وتفكيرهم؛ ذلك أن حياتهم تتوقف على ذلك» ولكن ما هو غير مؤكد تماماً هو 
مقدار الولاء الذي سوف يكنّه هؤلاء للإسلام أو للأمة الإسلامية المنتشرة حول 
العالم في المستقبل. 

وف احتماع جمعية مسلمي شمال أمريكا الذي انعقد في مدينة تولسازهوان5) » 
ولاية أو كلاهوما (دتهومطة01)عام 991١م‏ ذكر الدكتور جمال بدوي أنه. خلال 
زيارة قام بما مؤحرا إلى أسترالياء رأى عددا لا بأس به من الأبنية تشبه المساجد 
الي يراها المرء في ديار الإسلام. ومع ذلك فهي تُستخدم لأغراض دنيوية محضة 
كفسحات مكاتب وقاعات احتماعات وما شابه ذلك. وقد حبر أنه كان 
هناك ف قديم الزمان عدد كبير من المهاحرين الأفغان إلى أستراليا وأن هذه 
المساجد المحوّلة إلى مكاتب وغيرها هي آخحر آثار تلك الجالية ال ذابت تماماً في 
الثقافة المهيمنة. وقد استخدم الدكتور بدوي هذا المثال ليلقي الضوء على 
الحاجة الماسة للمدارس الإسلامية في أمريكا. 


الفصل الأول: المقدمة ب 

إن المدارس الإسلامية قد تساعد أولاد المسلمين في الحفاظ على هويتهم 
الدينية» ولكن يلوح في الأفق الموضورع الأكبر وهو: ماذا وكيف ستعلّم هؤلاء 
الأطفال؟ ولكن العديد من اللاأدريين (فنددموه)والملحدين (وونءطاه) اليوم كانوا 
يحضرون مدارس دينية يهودية أو مسيحية عندما كانوا أطفالاً. فإذا كان على 
الحالية الدينية أن تقدم باحثين وعلماء طليعيين فإن منهجها التعليمي يجب أن 
يكون متوافقاً مع طرائق الدراسة التحليلية والنقدية المعاصرة؛ وأعتقد أن هذا 
ضروري جدا. إن ذلك يتطلب مناحا من حرية التعبير والبحث؛ حيث النقد 
الذاتٍ والموضوعية يتم تشجيعهما والاستفهام والشك يتم استيعابهما. وإذا كان 
المنهاج التعليمي العام يتضارب مع منهج التعليم الديني فإن الطلاب سوف يكونون 
أمام خيار واحد من بين طرائق التفكير البديلة» وقد يكون هذا اخيار أبديا. ويمذه 
الطريقة فإن الدين لدى أتباعه من الأطفال سوف يصبح محدداء أو لنقل سوف يتم 
تغريبه إن جاز التعبير. إن الدين في هذه الحالة سوف يصبح مقصورة من الأفكار 
يجب أن يدحل إليها في حالات محددة ويخرج منها في أخحرى . 

أما لدى أولاد المسلمين فإن هذه المعضلة مزمئة بشكل واضح. فإذا كنا لا 
نستطيع إبراز الإسلام على أنه متوافق تماما مع التفكير العقلاني فإن الإيمان 
بالنسبة إلى المسلم الغربي لن يغدو أكثر من بحرد مسألة تحربة شخصية وروحية» 
شأنه في ذلك شأن الكثير من أتباع الديانات الأخرى ف الغرب. إن الإيمان في 
هذه الحالة سوف يفقد الكثير من قدرته على الإقناع. إن التفكير العقلي يمكن 
الإفصاح عنه ومناقشته بشكل فعَال تماما مع الآخرين» ولكن هذا الأمر لا ينطبق على 
التجارب الروحية. إذ لا يمكننا في الحقيقة مشاطرة الآخرين اتصالاتنا الروحانية» 
بل كل ما يمكننا عمله هو تفسيرها ومقاربتها. أنا لا أقول بأن الإبمان يمكن أن 
يقتصر وجوده على مستوى عقلاني فقطء أو أن وجوده يتنافر مع العقل. إن ما 
أقوله هو أنه إذا لم يخضع الإسلام الحجة عقلانية مقنعة» حجة يمكن للشباب 
المسلم في الغرب أن يتمسك يماء فإن العديد من هؤلاء سوف ينظر إلى الإسلام 
على أنه مجرد ديانة أخرى وخيار دين شأنه شأن الخيارات الدينية الأخرى 
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فزي وفوق ذلك ف بيئة حيث معتقدهم هو أكثر ما يخشاه الآخرون» وحيث 
دينهم» من بين ديانات العالم أجمع» هو أكثر ما يحتقره الآخرون؛ ذلك الدين 
الذي تتطلب شعائره وممارساته حاجات أكثر إلحاحا من أي دين آخخرء 
وتتعارض تكليفاته مع توجهات وأساليب الحياة في المجتمع ككل في بيئة كهذه 
يجب ألا نستغرب إذا ما ألفينا شريحة لا بأس ها من الأولاد الذين يولدون لوالدين 

منذ بضع سنوات حلت قرأت مقالاً في بحلة أمريكية إسلامية تقول: إنه تبعاً 
لدراسة قامت با تلك امحلة فإن تسعة أطفال من أصل عشرة يولدون لوالدين 
مسلمين في أمريكا يصبحون ملحدين؛ أو أنهم لا يبدون الولاء بالانتماء لأي 
ديانة معينة وذلك عند بلوغهم سن الرشد. ولم توضح تلك المقالة الطرق 
الإحصائية الي اتبعتها ف إجراء تلك الدراسة ما جعلن أشك في مصداقيتها. 
ولكن حي وإن افترضنا أن نصف ذلك العدد من الأطفال يتخلى عن الإسلام 
في النهاية فإن ذلك يشكل أزمة للمسلمين في أمريكا. ومع ذلك را يجب ألا 
تشكل إحصائية كهذه صدمة كبيرة لنا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 

لماذا يتوجب على الأولاد الأمريكيين من ذوي الأصول المسلمة أن يكونوا 
مختلفين كثيرا عن أولئك الذين أهلوهم من البوذيين أو الهندوسيين أو ح من 
أي ديانة غير مألوفة في الغرب» خصوصاً إذا ما أحذنا في الاعتبار مواحهتهم 
لبعض العقبات المخاصة الي تم ذكرها آنفاً؟ 

لقد قيل: إن العائلة المهاجرة تستغرق ثلائة أجيال لكي تذوب تام في امجتمع 
الأمريكي. لم أقم بأي دراسة علمية؛ ولكنئ قابلت من خلال قيامي بالتدريس 
وح الآن لم أحد شخصاً واحدا منهم يعترف بأنه يؤمن بالإاسلام. وعد 
أسأل هؤلاء الطلبة إن كانوا مسلمين فإن الإجابة النموذجية الي يجيب بما كل 
منهم هي: "إن والدي مسلمانء" وهذه هي الإجابة نفسها الي كنت أعطيها أنا 


الفصل الأول: المقدمة ٠‏ 
عندما كان يسألئ أحدهم إن كنت مسيحيا. قد يرسم لنا هذا صورة تشاؤمية 
حداً مادام أن أجداد هؤلاء الشبان كانوا جزءا صغيراً من مجموعة أقلية مسلمة 
متناهية الصّغر. أما وقد أصبح هناك الآن عدة ملايين من المسلمين في أمريكا 
وكنداء فإننا نتوقع أن عددا كبيراً من أحفاد هؤلاء سوف يعيّرونَ عن أنفسهم 
بوصفهم مسلمين؛ برغم أنه يبقى لنا أن نرى إلى أي درجة سوف يعكس ذلك 
التزاماً دينيا فعَالاً. وف رحلاق للعديد من المؤتمرات الإسلامية في أمريكا أسأل 
فوما عن مفلا كة الشبان في الجاليات الإسلامية المحلية ولكنين؛ لا محالة» أجد أن 
تلك المشاركة قليلة للغاية. 


كان أول اهتمام لي .عموضوع علاقة الإسلام بأولاد المسلمين الأمريكيين 
منذ ما يربو على عشر سنوات مضت عندما كنت أعيش في سان فرانسيسكو ( 
.هعمد مو5) ففي إحدى الأمسيات وبعد صلاة المغرب جلسنا في حلقة 
مؤلفة من ان عشر شخصاً تقريباً في المسجد نتجاذب أطراف الحديث الوديء 
وذلك بعد أن أمّنا لتلك الصلاة محمد الذي كان في الأربعين من عمره وكان 
أكبرنا سناء وكان أحد أكثر أعضاء الحالية ممن يحظون بالمحبة والاحترام. سأله 
أحدهم عن حال ابنه الذي لم نره منذ فترة. أجاب قائلاً: إن ابنه قد أصبح في 
السادسة عشرة من عمره في تلك الليلة» وفي الحال دوَّت تلك الغرفة الصغيرة 
بالابتسامات والضحك والتهئات» ذلك أن أكبر أولادنا قد أصبح رجلاً. 
ولكن محمداً لم يشاطرنا تلك البهجة وسرعان ما لاذ الجميع بالصمت عندما 
رأينا دموعا غزيرة تنهمر على وجبه المطأطئ. ثم رفع رأسه ليقول بصوت 
أحش: "يا إخوق» لقد فقدته- لقد فقدت ولدي!" الم يكن هناك حاجة لأي 
شرح. فقد رأينا وسمعنا حالات كثيرة مشاهة في الحاليات المحاورة. فإذا كان 
ابنه في السادسة عشرة ما يزال متمسكا بدينه فإن ذلك يعد استثناء» غير أن 
ثقتنا محمد وتقديرنا له عاليان جداً. وكل ما كان علينا أن نفعله هو أن نجلس 
هناك واجمين بعد أن تملكتنا جميعاً قوة لا شعورية جارفة من الاستخفاف 
بأنفسنا. 
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في تلك الليلة وبينما كنت أقود سيار قافلاً إلى البيت من المسحدء لم يغب 
عن بالي لحظة واحدة تلك التعابير الىّ ارتسمت على وجه محمد وحالة اليأس 
الي انتابته أثناء جوابه عن ولده. عند ذلك فكرت في ولدي الأوَّل الذي سوف 
يولد قربا وفكرت بالشعور الذي سوف ينتابني بعد ست عشرة سنة من الآن. 
وكلما ازددت تفكيراً بالمسألة برمتهاء وجدت نفسي أقل موافقة مع محمد, إذ لم أاكن 
مقتعاً بأن محمداً قد فقد ابنه. لأنني لم أكن في الحقيقة مقتععا بأنه كان قد وجده أصلاً. 
لقد كان محمد مسلماً جزائرياً ملتزماً حاول كل ما في وسعه أن ينشّئ ابنا 
جزائزيا سلما فاطاء ولكن ولده لم داريا بل كان أمريكياً محضاء 
وكل الأمور الي كانت بحري بشكل حسن عندما كانوا في الجزائر أخحفقت 
جميعاً في أمريكا كما حصل للكثيرين من أمثاله. 

كنا نلحظ في السابق كم كان ولد محمد هادئاً في فعاليات جالياتنا في 
لماضي. فصمت الطفل قد يكون دليل وقار وإقرار» ولكنه قد يكون أيضاً 
تعبيراً عن. اللأمبالاة لما يقال من حوله. تساءلت إن كان أولاد السلمين 
الأمريكيين يواجهون المصاعب نفسها الى كنت أواجهها أنا في الماضي من ربط 
نفسي ,ممنظورات وتقاليد المسجد. 

ومع السنين دَعَمّت المحادثات الي أجريتها مع أولاد وآباء مسلمين 
شكوكي وقادتئ لحدس يقول: إنه إذا كانت الأمريكانية الي أشتّرك بما مع 
الشبان المسلمين هي الي تنأى بنا عن وجهة نظر المسجدء فرا تأي مرحلة ما 
من مراحل حياتهم يتوصلون من خلالها لربط أنفسهم بما قد اكتشفته أنا 
وأمريكيون آحرون في الإسلام. وعندما ناقشت المسألة مع معتنقين آحرين بدا 
لنا أن أفكارنا تتقاطع عند العديد من النقاط الرئيسة الي تقارب مدخلا مميزا 
ومعيناً إلى الإسلام. من أجل ذلك أود أن أحول معك أيها القارئ في هذا 
المدل. أود أن أدعوك إلى رحلة وهي رحلة إلى الإسلام في أمريكا. 


الفصل الأول: المقدمة 3-3 

عليك أن تعرف ما ستحزمه والسبيل ال سوف نسلكها للوصول إلى 
وحهتنا. فأمّا الأولى وهو ما يجب عليك أن تحزمه كي تصحبه معك فهو أقل 
قدر ممكن من الأعباء» أي مطلوب منك أن تترك وراءك أكثر قدر ممكن من 
المتاع الديي. بل والأحرى بك أن تدّعي بأنك ملحد, وربّما عليك أن تبدي 
العديد من الاعتراضات حول الإبمان بالله. ومع ذلك يجب عليك أن تكون مستنير 
العقل بحيث لا تنبذ وجهة نظر ما دون أخذها على الأقل بعين الاعتبار. وأما الثانية» 
وهي السبيل الت سوف نسلكها للوصول إلى وجهتناء فإن القرآن سوف يكون 
دليلنا. والقران هو المصدر الرئيس للهداية والبوصلة الروحية لبلايين المسلمين» 
وهو المقدمة الرئيسة للعديد من الوافدين الحدد إلى الإسلام . 


حت «# _ 


مداخل لفهم القرآن 

أرى من الأفضل إرحاء هذه المناقشة ووضعها في ملحق الكتاب كي لا أفقد 
الكثير من القرَّاء حيث إننا لم نبدأ بعد؛ وذلك لأنئٍ أتوقع أن أغلب من سيقرأ 
هذا الكتاب هم من المسلمين» وأن العديد منهم سوف يجد هذا الموضوع 
مزعجاً. وهذا الموضوع له علاقة بدور الرمزية في التنسزيل. فخاتمة الكتاب أو 
ملحقه قد يكون المكان الأفضل لهذا الفصل؛ ذلك أن النتائج الي تم التوصل 
إليها هنا لن تتأثر كثيراً يذه الملاحظات إذا وضعت في غماية الكتاب. ولكن 
قلقي الأكبر يتركز على بمجموعة صغيرة من القرّاءء وال قد يثنيها تمسكها 
بالحرفية المفرطة عن محاولة التوفيق بين الدين والفكر الحديث . 

ويؤكد المسلمون أن القرآن تنزيل صالح لكل إنسان وزمان ومكان» من 
السهل جدا الاستشهاد بآيات قرآنية لدعم هذا القول. فلو كانوا يؤمنون 
بعكس ذلك لما كان هناك ميزة كبيرة في دراسة كتايهم الكريم. ومن أجل 
تعليل هذه المقدمة بأمانة فإن علينا بالتأكيد أن نسمحء بل حي نتوقع» أن 
القرآن يستخدم المجاز (رممعءلاه)» والحكايات الرمزية ذات المغزى الأخلاقي 
(وءاطوعوم)ء وعناصر أدبية أخخرى (5مءاباع مهنا » من أجل الوصول إلى 
جمهور متعدد المشارب. إن لغة القرآن لابد أن تكون لغة بيئة البي يق وأما 
تعكس العادات المادية والاجتماعية والدينية والفكرية لعرب القرن السابع 
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الميلادي. ولكن إذا كانت الرسالة الدوهرية عالمية؛ فإِنها يجب أن تتجاوز اللغة 
والثقافة نفسها الي كانت أداة نقل التنزيل. وإذا كانت لغة جماعة ما تنمو 
داخل خبراتها وخارحهاء فكيف إذن يتم التخاطب مع الوقائع خارج نطاق 
تلك الخبرة؟ 

يبدو أنه ليس هناك سوى سييل واحد فقط وذلك من خلال استخدام 
امجازء أي التعبير عن الحقائق من خلال أحداث وأشكال رمزية» أو كما يقول 
مفسر القرآن المشهور الزمخشري: «إيضاح رمزي بالحكايات ذات المغزى 
الأخلاقي وذلك عن طريق شيء ما نعرفه من خلال خببرتناء من شيء خخارج 
عن نطاق إدراكنا”" ». 

فمثلاً يخبرنا القرآن أن اللَنّة في الآخرة هي إلى الدرجة الى #قلا تَعْلَمُ نفس 
ما أعنفي لي مِنَ قر أعين ا بما كاثوا يَعْمَلُون4 [السجدة: 107/57]. ومع 
ذلك فإنه يقدم صورا حلت جد عل الل جانني ,1 جماسن: حل داري 
محمد َلِةُ فهذه التوصيفات تعيد إلى الأذهان وسائل الترف والمباهج الحسية الي 
كان يتمتع با أثرى الأثرياء من زعماء البدو في القرن السابع. فلو صادف أن 
كان القارئٌ رجلا من سكان ألاسكا (68وواه) فد يكون فاتر الشعور تماماً 
حيال هذه المغريات» بل قد يفضل الشواطئ الرملية الدافئة على الواحات 
الباردة» وضوء الشمس على الظل الدائم» وقد يفضل فتيات يستحممن شبه 
عاريات على الحوريات ولا يعبا كثيرا إن كان هؤلاء الفتيات عذارى أم لا. إن 
هذا القارئ ريما يأحذ هذه الإشارات على نحو رمزي» ومما يعزز ذلك لديه 
تحديد القرآن المتكرر لكلمة (مَنْل) لوصف ما يمكن الإبمان به من الأخرويات. 

وعلى نحو مشابه؛ فبرغم أن الله لسْبْحائَهُ وتعالى عَمّا يَصِفُونَ4 [الأنعام: 


4 لي م 


٠٠ل‏ وأنه ليس كَمثْلهِ شيء 4 [الشورى: )]11١/47‏ وأنه لولم 0 له كفوا 


م١98٠ محمد أسد: رسالة القرآن قنة'5نا0 عطا 6ه ع8دووء84 115 (حبل طارق: دار الأندلس»‎ )١( 
.531١-988 ص‎ 


الفصل الثابئ: الشروع في الرحلة هم 


أَحَد4 [الإخلاص: ؟١١/4]‏ إلا أن القارئ» مهما يكن, فإنه يحتاج ليرتبط مع الله 
ومع فعالياته. وهكذا بحد أن القرآن يزودنا بالعديد من صفات الله المقارنة» 
فعلى سبيل المثال: في حين يمكن أن تفن أغهذا سو الاللان آله رحيم وكريم 
وحكيم وغفورء فإن الله هو الرحمن» وهو الرحيم؛ وهو الحرم وهو الحكيم 
وهو الغفور. وبحد في القرآن ذكراً ل(وجم الله و(يد) الله و(عرش) الله 
وتعابير أخرى: تبدو للوهلة الأولى أن لها صبغة بمكن تصورها تقريباء فمثلاً 
(غضب) الله أو (لعنة) الله و(رضاء) الله بالأعمال الصالحة أو (محبته) لمخلوقاته 
وكونه (ينسى) العاصي الذي ينسى الله وكونه (يسأل) المذنب يوم القيامة عن 
ذنبه» وما إلى ذلك7"'. 

فلأن تمنع إمكانية الرمز في تعابير كهذهء فإننا سوف نبدو وكأننا نضمّن 
تناقضاً بين بعض البيان في القرآن» خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار التوكيد 
الر ئيس ال هُوَ الّذِي أَْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِبْهُ آياثُ مُحْكمات هن أمُ 
الْكتاب و َرُ مُتَشابهات فَأمًا الْذِينَ في فلوبهم رَيْعْ تبعُونَ ما تشايّة ممه التِغاء 
لفن وَابتغْاءً م ويل وما يَعْلّمُ ويل إلا الله [آل عمرا: ؟/0]. 

إذن فالقرآن نفسه يصر على استخدام الرمز؛ ذلك أن محاولة وصف عالم 
الوقائع فيما وراء إدراك البشر (وهو ما يصفه القرآن بالغيب) سوف تكون 
مستحيلة إذا لم نستخخدم الرمزية. ومن هنا يكون من الخطأ الإصرار على 
التفسير الحرفي للوصف الوارد في القرآن عن صفات الله وصفة يوم القيامة» 
وصفة الحنة والنار» إلخ..» وذلك لأن لفظة "الآيات المتشابمات" الواردة في الآية 
القرآنية لا تعرّف أو هع هذه الصفات» لكنهاء وبسبب قصور فكر الإنسان 
ولغته» تروي لنا شيئاً مشاياً. وهذا الأمر يعينئا على شرح العقيدة المعروفة "بلا 
كيف” الي سادت الفكر الإسلامي» وال نادى با أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» وهو واحد من مشاهير العلماء في القرن الثالث اللمجريء العاشر الميلادي. 


)١(‏ المصدر السابق. 


وتقول هذه العقيدة: إن آيات كهذه تنم عن حقائق» ولكننا يجب ألا نسأل أو 
نلح على كيفية إدراك هذه الحقائق" , 


وخلال التاريخ الإسلامي كان المنحى الحرفي واحداً من بين العديد من 
الطرائق الى اتبعت في تفسير القرآن» واليوم برز هذا الاتجاه من جديد ليسود في 
كل من أمريكا وكندا. ويبدو أن الغالبية العظمى من المحاضرين المسلمين في 
أمريكا تميل للأحذ بكل وصفء أو سرد في القرآن على أنه مقولة علمية؛ أو 
حقيقة تاريخية. فمن هذا القبيل وعلى سبيل المثال يفترض بعضهم أن قصة آدم 
عليه السلام تروي لنا الأصول التاريخية والعلمية للإنسان بوفة بحسا عقوا 

(ومعامة5 ممره3ة)» وهذا الاتماه يدعمه الابتهاج العام 8 ل بعض الدراسات 
القرآنية والعلمية الي تمت مؤحراء إذ يُعْتَقَد أن عدداً كبيرا من النتائج العلمية» 


إن لم يكن معظمهاء كان القرآن قد تنبّأ يما" . 


صحيح أن بعض ما ورد ف القرآن من وصف لبعض الدلائل (الآيات) ب 
وذلك ف طبيعة الله وحكمته وقدرته - يحمل شبها رائعا بيبعض المكتشفات 
الحديثة» وصحيح أن هذه الدلائل تتوافق جميعها مع العلم بشكل تام ولكن 
جزءا من سبب هذا كله قد يخالف محاولات بعض المسلمين إخضاع القران 


للتحليل العلمي”' إن القرآن أبعد من أن يكون كتاب نصوص علمية؛ فلغته هي 


)١(‏ آن ماري شيمل :[5151136 عأمةدوعووم الإسلام: مقدمة 50ناء0ال0:ه1 مث :لمدذاذ1 » (نيريورك: 
دار )19337ملالةناةء ص 81١-86‏ 

(؟) يعد آدم الئل المخلوق الأول الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وقد 
تكررت قصة خخلق آدم في مواضع عديدة من القرآن الكريم. انظر على سبيل المثال لا الحصر الآيات 
٠‏ و77 من سورة البقرة» والآيات 7١-5‏ من سورة الحجر . [المترجم]. 

(؟) انظر على سبيل المثال كتاب مالك بن بي: الظاهرة القرآنية «ممعتممعط© عنصسة'0 156 » 
وموريس بوكاي: التوراة والقرآن والعلم ععمءكء5 0ه 025 عط) ,عاطز8 ع1 » و كيث مور: 
الإنسان الذي يتطور .2897 لالط 18أم167/610 11:6 وكما قلت ف كتابي السابق الصراع من أجل 
الإبمان: إن هذا الموضوع ممتع بل رائع أحياناء ولكنه غالباً ما يتطلب استقراءات معقدة ومبهمة في 
تفسير بعض الكلمات والعيارات. وهذا التوجه نجده لدى بعض الجحاليات الدينية أيضاء فقد أخير 
أحد المتحدثين جمهوره قائلاً: إن العهد الحديد يحتوي على نظرية الانفجار الكوني الأول هأط عط - 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ف 
أرقى أنواع الكتابة الأدبية» وتحمل العديد من ظلال المعاني المختلفة. إن 
أوصاف العديد من الدلائل القرآنية والي يعتقد اليوم أفا تنبأت بحقائق تم إثباتًا 
مؤخرا تبدو كأنها غامضة على نحو مطرد ومقصودء وتتحاشى أي درحة من 
الوضوح من شأفا أن تتعارض مع مستوى المعرفة لأي قارئ في أي زمان كان. 
فلو كان الوصف القرآنى هذه الظواهر (نظرية الانفجار الكوني» وانشطار 
الذرة» واتساع الكون على سبيل المثال لا الحصر) يقدم وصفا دقيقا ومطولا 
لقام قدماء المسلمين من العلماء باكتشافها. ومن الميزات الرائعة في القرآن» أن 
هذه الدلائل لا تفقد أي شيء من قدرنًا وسرّها وجمالها من جيل لآخرء وكل 
جيل بدوره يجد فيها ما يتوافق والحالة الراهنة من المعرفة. فإذا كان القرآن 
يزرع فيك الرهبة والعجب بدلائله وآياته» فتلك مسألة» وأما إذا كنت تحاول 
أن تستنبط من هذه الآيات أو تسقط عليها بعض النظريات العلمية» فتلك 
مسألة أخحرى. وفوق ذلك كله؛ فهي مخالفة لأسلوب القرآن. 

إن العلاقة ما بين القرآن والتاريخ واحدة تقريباء وإن أي شخص عنده بعض 
المعرفة بالكتاب المقدس (ءاطز8 2786 يلاحظ أن العديد من نصوص السرد في 
القرآن لا ما يعائلها في الكتاب المقدس. وفي الماضي كان المستشرقون يزعمون 
أن محمداً يكِ هو الذي قام بتأليف القرآن» ويتهمونه بانتحال أو استعارة مواد 
من مصادر يهودية ومسيحيةء ولكن هذا الرأي لم يعد شائعاً بين العالمين 
بالإسلام في الغربء, والسبب في ذلك هو أنه حيثما وجد تمائل مع الكتاب 
المقدسء فإننا نحد أن السرد القرآني يشتمل؛ وعلى نحو شبه دائم» على نقاط 
خلاف رئيسة من حيث التفاصيل والمعن. ومما هو مهم أيضاً هناء أن القرآن 
نفسه يفترض أن مستمعيه الأولين على إحاطة لابأس ها يذه القتصص. من 
هنا فإنه من تمل حدا أنه» وعبر قروت من التواصلء فإن كلاً من يهود اللدريرة 

- معط عصوطي الخلق» وأن إنحيل يوحنا يقول: في البدء كانت "الكلمة." ومادامت الكلمة هي 


وحدة مفردة في عالم اللغة والي تحدث ذبذبات صوتية عندما ننطق قاء نستخلص عن طريق بعض 
التمائل مع الكون الفيزيائي نظرية كتلة النقطة الأصلية المفردة ذات الكثافة اللاتحدودة والي تنفحر. 


العربية ومسيحييها ووثنييها قد تبى» مع بعض التعديل» تراث الآخر المنقول 
فخائهة ٠‏ ولرس عيها على الإطلاق أن يكون مجموع التراث الذي تشاطره 
يهود وعرب الشرق الأوسط مرده إلى مصدر مشترك مادام الطرفان كلاهما 
ينتميان إلى جد مشترك. من هنا فإن التصوّر القائل بأن القرآن استعار مادته من 
الكتاب المقدس إنما هو تصور غير ملائم. 

وبالإضافة إلى تمائلات في الكتاب المقدسء فإن القرآن يحتري عدداً من 
القصص الي لم تكن معروفة على مايبدو إلا في الجزيرة العربية وواحدة من هذه 
القصص على الأقل لها أصول غامضة”'' . وفرق جوهري آخر بين جميع روايات 
القرآن والسرد ف الكتاب المقدس هو أن هذا الأخير غالبا ما يُقَدّم ني إطار 
تاريخي» في حين أن روايات القرآن تتحدى كل محاولة لوضعها في مثل هذا 
الإطارء مالم يتم الرحوع إلى مصادر خارجية. ويمعين آخخرء إذا اقتصر اعتمادنا 
على القرآن لفهم هذه الروايات فإنه يستحيل أن نكون قادرين على وضعها في 
التاريخ» فالقرآن يروي الأحداث بطريقة يتم التركيز فيها على المغزى في حين 
تحذف التفاصيل الي تربط هذه الأحداث. على هذا فالقارئ الغربي الذي لا 
يعرف شيئا عن قبيليَ عاد وعود العربيتين سرعان ما يفهم المغزى الأخلاقي من 
وراء ذكر حكاياتهما. إن هذا الحذف للتفصيل التاريخي يضيف إلى قوة السرد 
في تحريك المشاعر ليجعلها عالمية» وتتجاوز كل الحدود؛ وذلك لأنما تساعد 
القارئ على التركيز على معيئ القصص غير الحدود زمنيا. 

إن القصصض القزآنية حاليه عماما من أي إشارات تازيفيه بحي لا يكون من 
الواضح دوما ما إن كانت رواية ما يقصد يما أن توخحذ على أنما تاريخ أو 
حكاية رمزية ذات مغزى أخحلاقي أو أنمها مجازء ولنأحذ في الاعتبار الآيتين 
التاليتين من قصة آدم عليه السلام. 


)١(‏ من هذه القصص قصة (ذي القرنين) الي سوف نناقشها بعد قليل. 


الفصل الثاني: الشروع في الرحلة كن 
0 حلقناكة ؛ ثم 0 نا ِلْمَلائِكَةِ اسجدوا لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا 
بلي لمر ل 0 سن السّاحدِين© [الأعراف: 11/97]. 


هذ عد ربك مِنْ تم آَم بن عورم ذَريكهُمْ وَأَشْهدَهُمْ عَلَى ألفسهم 
لست بربَكُمْ قالُوا بَلَى شهذنا أن تَقُولُوا يَْم القيامةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا غائين» 


.]1١ 7/97 [الأعراف:‎ 

نلاحظ ف الآية الأولى التحول في صيغة اللجمع من (خلقناكم) و(صورناكم) 
إلى (آدم) مفردء وكأن البشر جميعاً مرتبطون ب (آدم عليه السلام). ويبدو أن 
هاتين الآيتين تتطلبان تفسيرات رمزية» وإلا فإننا نستنتج من الآية الأولى أنه: 
خلقنا ثم صورنا ثم كان الأمر الذي يتعلق بالإنسان الأول. 

وأما بالنسبة إلى الآية الثانية فإنئ لا أعرف حى كيف أبدأ في تفسيرها على 
نحو ملموس» وليس من العجب أن محد العديد من المفسرين القدماء يفسروفها 
على نحو رمزي. 

وتحكي لنا السورة الثامنة عشرة في القرآنء سورة الكهف» عددا من 
القصص الحميلة بأسلوب سوريالي (فوق واقعي) 7 تقريياً ومثال ذلك الآية 5م 
وهي جزء من قصة ذي القرنين:# حَتََى إذا بَلْعْ مَغْرب الشُمْسِ وَحَدَها تَعْربْ 
في عَيْنِ حَوئةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قوم نا يا ذا الْمَرئيْنِ إِمَا أن تُعَذّب وَإمَا أن تَتّحِدَ 
فيهم جممنا خسنا [الكهف: 85/18],. فقّد حيرت هذه الآية بعض المفسرين الذين قام 
عدد منهم بالبحث في التاريخ عن ني فاتح تتطابق صفاته مع ذي القرنين الذي 
وصل الأراضي الي تشرق فيها الشمس وتغيب. وكان الخيار الأكثر شيوعاً أن 
ذاك الرجل هو الإسكندر الأكبر» ولكنئ أعتقد أن هذا حطأ كبير؛ ذلك أن 
الإسكندر كان مشهورا بوثنيته. ومادامت الشمس لا تغرب حرفياً في عين ماء 
موحلة والناس واقفون من حوفاء فإننا يجب أن نأحذ بالتفسير الأقل حرفيّة هنا. 


00 حت اللملائكة تسأل 


وبدلاً من مهاجمة هذه النقطة» دعوت ألخّص موقفي. فمن حيث أساس 
أسلوب وشخصية القرآن» أعتقد أن الأكثر حيطة فيما يمكن أن يقوله المرء هو 
أن القزآن ووس الد من القشهن ارا اجراء ع قصيطن كامت مالوقة جندا 
على ما يبدو عند العرب» ليس من أجل أن يروي رواية أو تاريخاء أو يشبع 
فضول الإنسان» بل "ليضرب مثلاً في الأخلاق ويوضح نقطة ما ليزيد من حدة 
الانتباه» وكذلك ليدعم الرسالة الأساسية”'؟ “".وأود أن أدفع عكس المحاولات 
الي تهدف إلى أن تقررء أو ترغمنا بقبول تاريخيّة ((ؤ1م6مونة) كل من هذه 
القصص؛ وذلك لأن القرآن يتحاشى المعالم التاريخية» ومادام أن نصوصاً محددة 
في بعض السرد لا يمكن الأخذ بما بشكل حرفيء فإنه لا يوجد مسوّغ لمثل هذا 
الإصرار على تاريخية النص. وفوق ذلك فإن فرض قيود قد يقودء وليس من 
شأنه أن يقود بالضرورة؛ إلى حلافات عقلانية واعتراضات تصرف اتتباه القارئ 
عن العبرة الأخلاقية لقصة ما. ونحد أن القرآن نفسه ينتقد بشدة هذا المنحى 
وذلك في سورة الكهف: «سيَقُولُونَ ثلانة ابه كله وبقولون سه 
سَادسهُم كف 8 اليب وقر لراك اق تامهم كَلبَهُمْ قَُ ري أعلم 
هم ما لمهم إلا قل قلا مار هم إل يرا طاجراً ولا لست فوم من 
أحّدا» [الكهف: 8١/؟1].‏ 

وكوننا بشراً فإنه لا يمكننا على الإطلاق أن نقرر الشخخصية التاريخية أو 
الرمزية لكل قصة قرآنية أو نعرّفهاء إذ لا أحد لديه المستوى اللازم من المعرفة 
بالتاريخ والتراث الشفهي للعرب من شأنه أن يقدم زعما كهذا. يحب علينا أن 
تعترف بالمهل الشخصيء ولكن يجب ألا نسمح لهذا الجهل أن يضع حدودا 
وقيوداً على طرائق ووسائل فهم التنزيل. 


)١(‏ ج. ر. هوتنغ عهنا/0ة6.8.11 و عبد القادر الشريف: طرائق لفهم القرآن ءطا 6 5عطعوممممم 
00 (نيويورك: روتدلدج؛ 19391م)ء ص 3171. 


الفصل الثاي: الشروع في الرحلة 4١‏ 

وحالما نتطلق قُُ رحلتناء سوف نتناول القرآن من وججهة نظر المضمونء 
باحثين بذلك عن حلق معين منء وإيجاد سبب في» وجود الله والإنسان والحياة. 
نحن الآن مستعدون للصعود بعد أن حزمنا أمتعتنا وقمنا بكامل التجهيزات» ومع 
وحود القرآن أمامنا» ندحل الصفحة الأولى: 
استجابة الدعاء 

بم اللو مرجم 

.١‏ هالْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعالَمِينَ 

5 الرّحْمَّنِ الرّحِيمٍ 

: 5 


6:. امنا المراط الْسعقِم 

5. صراط الْذِينَ ألْعَمْت عَلَيْهِمْ 

. غَيْر الْمَفُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالْينَ» [لفافة: .]/-١/‏ 

لقد كتبت محلدات وبمجحلدات عن سورة فاتحة القرآن» وبرغم أفا تتألف فقط 
من سبع آيات قصار فقطء ولكن بالنسبة إليناء يا رفاقي المسافرين» ليس لدينا 
من الوقت ما يكفي إلا للوقوف على بعض الملاحظات الصغيرة جداً. فالآية 
الأولى تشير إلى ترنيمة حمدٍ لله (رب العالمين). ويأتٍ الاسمان المقدسان (الررحمن 
الرحيم) ف الآية الثانية» وهذان الاسمان يتصدران كل سورة (عدا السورة 
التاسعة: التوبة)» وهما من بين أكثر صفات الله وروداً في القرآن وعلى ألسنة 
المسلمين في حديثهم اليومي. ولكن سرعان ما تتغير الحالة في الآية الثالثة» 
وذلك عندما توقظ فينا هذه الآية قلقا وصراعاً راسخخين في نفوسناء فحالما يتم 


.1 حتى الملائكة تسأل 
التوكيد على رحمة الله وعطفه (الآية 00 يأتينا الوعيد ب(يوم الدين) (الآية 
"). وقد نسأل: هل كان من الأحرى تأجيل اعتبارات كهذه والانتظار حى 
يكون القارئ أكثر راحة مع القرآن وإكاناً به؟ فالتوكيد على رحمة الله وعطفه 
وحنانه ومحبته لم تنفرنا من الدين قطء ولكن ما نفرنا منه الوعيد بيوم القيامة 
والنار واللعنة الأبدية الي كان من المستحيل علينا أن نوفق بينها وبين الرحمة 
والعطف. 

وتذهب الآية الرابعة إلى حد أبعد في هذه المشكلة, وذلك عندما تذكرنا أن 
نودي الصلاة» ونلتمس العون من خالق المأزق الذي نريد الخلاص منه. وبعيدا 
عن أن يسمح لنا أن نمب بحرارة للاهتمام برسالته» فإن الكتاب لا يألو جهداً 
للتذكير بتذمرنا من الدين. سوف نكتشف أن هذا الأسلوب متواصل في 
القرآن» وسوف نرى ف الحال بأن هذا القرآن ليس بيعاً بالإقناع أو بالإجبارء 
وأنه في الواقع ليس بالسهل اين ولا بالشاق المرغم» ولكنه شيء لا يمكنك أن 
تماري فيه» وأنه ليس أقل من تحدٌ وجرأة على المواجهة والمناقشة. 

وبالنسبة إلى الآآيات الثلاث الأواخر (من سورة الفاتحة) فكل امرئ يستطيع 
أن يرى نفسه فيها بسهولة بالغة» فالحياة لغز محيّر» ومتاهة عشوائية مربكة 
تتألف من مسالك وخيارات لا تؤدي إلا لأحلام محطمة؛ ومآثر حاوية» وآمال 
بعيدة المنال» وسراب من بعد سراب. هل ثمة طريق سويء أو أنما جميعا في 
النهاية لا مع لها؟ لاحظ التحول من الشخصي إلى اللاشخصي في الآيتين 
السادسة والسابعة وكأفما توحيان أن الهدي إلى (الصراط المستقيم) هو نعمة 
ربانية بمنحها الله لعباده الذين يسعون لنيل الهداية الإلهية ويعملون لمحاء وأن الذين 
لا يتبعون هدي الله سوف يلقون ضنك العيش» وسخطا شديداء وضلالا 
وضياعاً تامين. وأما السخط والضياع فقد خبرناهما جيداً؛ ذلك أننا تشّربنا 
غضب الحياة وخلوّها من أي هدفء وجعلاها ملكا لناء إنها حجتنا الي ندعي 
يما أن ليس هناك من إله رؤوف بعباده» وهي أساس فلسفتنا. 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة 1 

لقد جلنا خلال الآيات السبع (من سورة الفاتحة) بسرعة. وقد كان هناك 
نقلة دقيقة في الصيغة بين الآيات الأربع الأول الى تمجد الخالق إلى الثلاث الأخر 
الب تطلب الهداية. أكثر من بحرد احتمال فقد كانت قراءتنا الأولية لما عرضية 
جداء بحيث إننا لم نلحظ هذا التغيّر. ولم نكن ندرك بأننا كنا نقوم بالتضرع 
بطريقة غير إرادية» وبحالة من شبه اللاوعي حي انتهينا من قراءة فاتحة الكتاب. 
لقد بدا وكأننا مدعنا تقريباً بقراءتها قبل أن يكون لدينا الفرصة لمقاومة ذلك. 
وتخبرنا بداية السورة التالية أنه سواء قصدنا التضرع بشكل واع أم لاء فإن 
دعاءنا قد بلغ غايته» وأن ذلك الدعاء على وشك أن يقابل بالاستجابة. 
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والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أل مِنْ قَبْلِكَ وَبالآعيرَةٍ هُمْ يُوقنُون 


. أولهك عَلَى هُدَئ مِنْ رَبهمْ وأوليك هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [لبرة: ؟/-ه](©‎ ٠ 


هناك تسع وعشرون سورة في القرآن تبدأ بأحرف مقطعة كهذه الي في هذه 
السورة» وما تزال هذه الأحرف تشكل لغزأ لمفسري القرآن؛ وهناك اعتلاف في 
الرأي حول معانيها. فالعديد يعتقد أنها اختصارات لكلمات أو رموز غامضة» 
ولكننا سوف نترك التفكير فيها جانياً . 


)١(‏ تفسير الآيات الواردة في هذا الكتاب هي في معظم الأحيان تفسيري الخاص» برغم أننٍ اعتمدت 
كثيراً في استدلالي على عدد كبير من المفسرين أمثال: محمد أسد: رسالة القرآن؛ محمد علي: القرآن 
الكريم: النصء الترحجمة الإبجليزية والتفسير؛ عبد الله يوسف علي: ترجمة معاني القرآن الكريم؛ 
مارمادوك بيكتال :ال طاءذط .لا عطنالقدصصة]8 معان القرآن الكرم. 


تعلن الآية الثانية لنا أن ذلك الكتاب» القرآن الذي هو بين أيديناء هو دون 
أدى شك إجابة للدعاء (سورة الفاتحة) الذي قد تلوناه لتوّناء ومن هنا فصاعدا 
يختلف فحوى القرآن عما هو عليه في سورة الفاتحة. ففي السورة الأولى يقف 
القارئ بخضوع بين يدي الله طالباً منه الحداية» في حين نحد أن منظور باقي 
القرآن» كما تصرٌ هذه الآية» هو الله في جبروته وعظمته يعلن لقارئ القرآن 
سبيل الرشاد الذي يبحث عنه؛ سواء وعى القارئ ذلك أم لم يع» عرف ذلك 
أم لم يعرف. نلاحظ أيضا أن التوكيد في هذه الآية هو على مسألة الريبة 
والمنشية» وعلينا ألا ننأى بأنفسنا كثيرا عن هاتين الخاصتين (الريبة والخشية) ولو 
أننا لا نرقى لمثل الخصال الواردة ف الآيات التالية (من 5-7). نعم لدينا 
شكوك؛ ليس فقط حول وجود الله بل حول نكراننا لهذا الوحود. ولكن لو 
كنا على تمام اليقين من إلحادنا لما كنا نقرأ هذا الكتاب الكريم الآن. وبقدر ما 
نمقت أن نعترف بالحقيقة» فإننا لسنا على يقين تام من أنفسنا؛ ذلك أنه ما يزال 
يعتلج في أنفسنا نزعة من الشكء والخشية. فترجمة كلمة (المتقين) تعن أولنك 
الذين لديهم النشية» واليٍ تعود في العربية إلى الجذر يتقي» يحترس (ويدفع عن 
نفسه ويحتاط). وهي تتضمن احتراس المرء الشديد حيال نقاط ضعفه الكامنة» 
وهو يقف على رؤوس أصابعه» احتراساً ملؤه تأنيب الذات. وقد لا نكون 
مؤمنين» ولكنناء دون شك محصنون ومداقعون وحذرون عندما يصل الأمر إلى 
الدين» وإلا لما كنا ملحدين من جهة؛ ولَكَنا قبلنا ما قد ورثناه عن آبائنا بسهولة 
من جهة أخرى. وهذه الخصال هي نفسها الي جاءت بنا إلى هذه الرحلة» لأنه 
يخامرنا شلك أننا قد نكون على خخطأء وأن هناك على الأقل احتمالاً بوجود الله 
وأنه إذا كان هناك إلهٌ فإننا إذن نتجاهل ما قد يكون أهم حقيقة في وحودنا. 

وتبدأ الآية الثانية 277 لأتباع القرآن امحتملين. والقرآن» شأنه شأن العديد 
من كتب المعرفة» يتطلب استعداداً كي يستفيد المرء مما يحتويه إلى أبعد درجة 
ممكنة» والذين سوف يحظون بالفوز العظيم هم أكثر الناس صدقاً مع الل 
وهؤلاء هم الوارد ذكرهم ف الآيات (؟5-1) من سورة البقرة. فهم يؤمنون 
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بوقائع خارجة عن نطاق إدراكهم» وهم أتقياء وكرماء مع أنخحيهم الإنسان» 
ولديهم إكان ما قد بلغوا به من حقائق» وهي الحقائق الجوهرية نفسها في كل 
العصور. 

أما الآية السادسة (من سورة البقرة) فتشير إلى المعرضين الذين يرفضون حى 
الاعتقاد بالقرآن» والذين ينبذهم القرآن بدوره في الآية التالية. وتبدأ الآية 
الثامنة نقاشاً مطولاً نسبياً (الآيات من )7١-8‏ عن صفات ما بين الفريقين 
الذين يتذبذبون ما بين الإبمان والكفر وغالباً ما تلهيهم الحياة الدنيا ويعميهم 
السعي خلف شهواقم. فمن وجهة نظر القرآن» رما نكون نحن أقرب إلى 
حدود “هده الرمرة:- والآيات حي :ع تون ابعنا من مواضيع القرآن 
الرئيسة: كحاجة الإنسان لطاعة الله الواحد الأحدء ونبوّة محمد يك والآخرة 
ويوم الحساب» واستخدام القرآن للرمزية (الآية 5؟)» وبعث الإنسان» وسلطة 
الله المطلقة على الكون. 

والآية ٠٠١‏ تحكي قصة الإنسان؛ وهنا نريد أن نتابع ولكن ببطء آية بعد آية) 
مادام أن هذه الآيات الأثر الكبير على أسئلتنا. فقدماء ار ين تحدثوا عن 
إعجاز القرآن في هذه الآيات الي لا يمكن الإتيان .مثل بلاغتهاء حيث روعة 
البيان .عمقصود الكلام. ويوصي هؤلاء بتدبر هذه الآيات بعقولنا وقلوبنا كلمة 
كلمة» وحرفاً حرفاء كي نحظى بأكبر قدر ممكن من النفع» وإلا حرمنا أنفسنا 
من الوسائل الأصلية الى نميط كا اللثام عن الحقائق الدفينة بين جتبينا : 

لوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ ني جاعلٌ فِي الأَرْض حَلِيفَة قالوا أَنجْعَلٌَ فيها مَنْ 
يُفْسدٌ فِيها وَيُسْفِكُ الدّماء و نَحْنُ سبح بحَمْدِك وتُقسَسْ لَك قال إِنّي َعْلَمُ ما لا 
تَعْلَمُون» [البقرة: ١/0"؟].‏ 

فالمشهد هنا في الجنّة حيث يخاطب الله الملائكة أنه يريد أن يستخلف 
الإنسان في الأرض. ولم يكن آدم لظتل حلق كأوّل إنسان بعد. ومن خلال 
الآيات التالية يبدو واضحاً أن آدم الكل كان بريئاً من أي معصية» ومع ذلك 


45 حتى الملائكة تسأل 
فقد أراد الله أن يسكنه وذريته الأرض كخلفاء كما في [الأعراف: 116/97 والتمل: 
1/7 وفاطر: 94/85]. وليس هناك إشارة هنا على أن الحياة الدنيا هي ,مثابة 
عقوبة» فكلمة (خليفة ,موذا .1مع»هم10؟) تع (مندوباً) ورمثلأ» و (وكيلا). 
وعلى هذاء يبدو أن الإنسان قصد من استخلافه أن يمثل الله على الأرض» 
ومع ماء أن يتصرف نيابة عنه. 

وأما جواب الملائكة فهو رائع ومقلق في الوقت نفسه. والسؤال فْ جوهره 
يقول: "لماذا (يا رب) تخلق وتجعل على الأرض من في طبعه الإفساد وارتكاب 
الجرائم المروّعة؟ لاذا تخلق هذا المحلوق الذي سوف يكون المسبب ولمتلقي 
للعذاب العظيه؟" 

ومن الواضح أن الملائكة تشير هنا إلى ذات طبيعة الإنسانء مادام أن آدم 
للتيلا» في القرآن» يبدو على أنه واحد من أحباب الله ومنزه عن أي كبيرة. 
وتزداد أهمية السؤال إذا ما أحذنا في اعتبارنا ممن ومن أين جاء هذا السؤال؟ 
وعندما نفكر في الملائكة» فإننا نتخيّل مخلوقات وديعة وطاهرة ومقدسة» وقد 
أذعنت لله بكامل المنضوع والبهجة» فهي تمثل النموذج الذي يجب أن نطمح 
للاحتذاء به. وفي كلامنا اليومي فإننا لانطلق كلمة (ملاك) إلا على أنبل أنواع 
البشر ممن يعطف على الناس» وممن يسدي الخير عن نفس راغبة» وكذلك على 
الأطفال الأبرياء. فصورة الملاك عندنا تمثل الكائن الإنساني الأمثل» وهذا ما 
يعطي سؤال الملائكة تلك القوة» فالسؤال يقول: "لماذا (يا رب) تريد أن تخلق 
هذا المحلوق كثير الزلل وواضح الفساد مادام أن في مقدورك أن تخلقنا؟" 
وهكذا تردف الملائكة: "ونحن نسبح بحمدك ونمجد قدسيتك؟" 

وإن ما يزيد من أهمية هذا الموضوع هو أن هذا السؤال إنما نشأ في الجنة» 
وإلا فما العبرة الي يمكن استنباطها من وراء وضع الإنسان في بيئة حيث 
يستطيع فيها أن بعارس وبحرية أبشع نزعاته الإحرامية؟ ‏ إن جميع هذه 
الاعتبارات تبلغ أوجها في الاعتراض الواضح القائل: لماذا لم يوضع الإنسان 
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بطبيعة مناسبة ف الحنة من البداية؟ ل نكد ننهي جملة واحدة من القرآن حول 
قصة الإنسان إلا وقد واجهنا شكوانا الرئيسة (نحن الملحدين)» وهذه الشكوى 
قد تم التعبير عنها بلسان الملائكة! ولا تنتهي الآية بالشرح بل بالتذكير القرآني 
أن الله يعلم مالا نعلم» ومن ثم المع الضميئنٍ أن حياة الإنسان على الأرض هي 
حزء من هدف أعظم. ولقد أشار العديد من الباحثين الغربيين أن الآية «وإنّي 
َعْلَمُ ما لا تَعلَمُون» إنما تدحض سؤال الملائكة. ولكن» وكما سوف توضح 
سلسلة النصوص التالية» فإن هذا ليس هو الموضوع الأهم. 

إن مواجهتنا الأولية مع القرآن لم تكن سارة على الإطلاق» بل إنها تثير القلق 
مع شعور بعدم الراحة. فإما أن يكون خخالق القرآن غير مدرك (تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرا) للاعتراضات والمشكلات النفسية الى سوف تنشأ لاحقاء أو 
أنه تعمّد أن يستفرّنا يما! لم نكد نمضي ف قراءة سبع وثلاثين آية من القرآن إلا 
وقد أثير قلقئا واستياؤنا إلى الحد الأقصى. ونسأل: "لم (يا رب) تخضع الدنس 
البشري إلى ألم دنيوي؟ لم لا تنقلنا إلى الحنة أو لم تضعنا هناك منذ البداية؟ 
لماذا كتبت عليناء معشر البشرء الصراع من أحل البقاء؟ الم خلقتنا ضعفاء 
وأعداء لأنفسنا مدمرين لها؟ لاذا كتبت علينا أن نحيا بقلوب منكسرة وأحلام 
محطمة؛ بحب ضائع» وشباب زائل» وأزمات ومحن لا تحصى؟ لاذا كتبت علينا 
أن نتجرّع ألم المخحاض وسكرات الموتء لماذا؟" نتوسل إليك (اللهم) بإحباط 
وذل» "لماذا؟" نناشدك (يا رب) والأسى والحماقة تملا جوارحنا "لماذا؟" إننا 
نلح بكربناء "لماذا؟" نصرخ بصوت يطاول عنان السماء: "لماذا؟", "لماذا؟" فإذا 
كنت موجودا وتسمعنا (يا رب) نينا لماذا لقت الإنسان؟ 


3 نن 3 


واستدار ريه إليه 

ننتقل الآن للآية الحادية والثلاثين (من سورة البقرة)» حيث نحد أن القرآن 
يتابع استكشاف سؤال الملائكة: لوَعَلّمَ آدَمَ الأممماء كلها ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى 
الْمَلائْكَة فقال أكوة ني يأسماء هَؤُلاء إن كْكُم صاوِقِين» [البقرة: ؟/3]. 

من الواضح أن هذه الآية تخاطب سؤال الملائكةء فمقدرات آدم اتيم على 
التعلم واكتساب المعرفة وتلقي العلم هي محور هذه الاستجابة الأولية. وأما 
الآية التالية فتظهر دونية الملائكة في هذا الحال. لقد تم التركيز بشكل خاص 
على قدرة آدم الك في تسمية الأشياء والتمثيل بالرموز الفعلية ل"كل الأشياء" 
الى تدحل عقله المدرك ما في ذلك: كل أفكاره ومخاوفه وآماله؛ باختصار كل 
ا إدراكه واستيعابه. إن هذا يسمح للإنسان أن يتواصل بخبرته 
ومعرفته على مستوى عال نسبياً مقارنة بالمخلوقات الأخرى من حوله ويعطي 
العلم الإنساني كله نوعية تراكمية متفوقة. وف أماكن متعددة من القرآن نحد 
أن هذه الموهبة هي إحدى النعم الكبرى الي فضّل الله يما الإنسان على سائر 
مخلوقاته: «قالوا سبْحائك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلّسَنا ِنّكَ ا نت الْعَلِيمْ الْحَكِيم4 
[البقرة: ؟/61]. ففي هذه الآية تداقع الملائكة عن عدم مقدرمًا لأداء مهمة 
كهذه» حيث إن ذلك يتطلب» وكما تعلن بوضوحء معرفة وحكمة نخارجة عن 
نطاق إدراكهاء وتؤكد الملائكة أن تنفيذ تلك المهمة هو بالطبع أمر في غاية 
السهولة لدى لله مادام أن معرفته وحكمته هي الأسمى» وأن مثل هذا الأمر لا 
يمكن أن يُتوقع منها. وف النص التالي نكتشف أن آدم الْتئاة عتلك مستوى 
الذكاء اللازم لأداء المهمة» ومن هناء وبرغم أن معرفته وحكمته هي لاشك 
أدن من معرفة وحكمة الله فإِهها أكبر من معرفة وحكمة الملالكة: 

قال يا آدَمُ ألبئهُم يأسسْمائهم لما أنْبآَهُمْ بأَسْمائِهمْ قال ألْمْ أقل لَكُمْ إِنّي 
َعْلمُ غيب السّماوات وَالأرْضٍ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وما كم تكجمْر تَككمُون [البقرة: 


ا 
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ففي هذه الآية صيغة توكيدية على أن فكر الإنسان الأعظم يتمثل في الإجابة 
عن السؤال الذي طرح على الملائكة. ونعلم أن الله قد أحاط بكل شيء؛ 
وبخاصة كافة جوانب الشخصية الإنسانية الى تتضمن قدرة كامنة للشر في 
الإنسان واليَ (يكشف) عنها سؤال الملائكة» وطاقة الإنسان المتممة والمتصلة 
على الرقي الفكري والأخلاقي واليّ (يخفيها) سؤال الملائكة. ولنعد يهذه 
النقطة إلى الوراء» فإن الآية التالية تعل الملائكة توضح دونيتها حيال آدم الكيللة. 
وتظهر (هذه الآية) أن شخصية الإنسان الأشد تعقيداً تجعله مخلوقاً أسمى من 
حيث المقدرات الكامنة: اَذ فنا للْمَلائِكَةِ اْجُدُوا لآدَمَ فَسَحَدُوا إلا ليس 
أبَى وَاستَكْيرَ وَكان مِنّ الْكافِرِينَ4 [البقرة: ؟/54]. 

ونحد في هذه الآية أيضاً نشوء المعصية (0ذ) المنطيئة؛ الإثم» الذنب والإغواء 
(ومنتداممء) الفتنةء الإغراء. ويخبرنا القرآن لاحقاً أن إبليس (20:ه5) هو من 
البن (كما في الآية 0٠‏ من سورة الكهف). مخلوق خخلقه الله من مارج من نار 
(كما في الآية ١©‏ من سورة الرحمن)؛ والذي شعر بالمهانة عندما طلب منه الله 
أن يسجد احتراماً لمخلوق صنعه الله من طين (كما في الآية ١17‏ من سورة 
الأعراف؛ والآية 5١‏ من سورة الإسراء؛ والآية 5 من سورة ص). ويصور 
إبليس على أنه يمتلك طبيعة نارية مهلكة مدمرة» ونراه يسمح لعواطفه بالانفجار 
حارج حدود السيطرة مستهلاً بذلك ثورة مهلكة. وغالباً ما يكون المال أساس 
الشرور كلها على ما نعلم» ولكننا نتعلم من هذه العبرة أن التكبر( 6لامم) 
و الأنانية (07655ع7ع امع -1[ء5) هي في صميم الشر» وقٍ الحقيقة أن الكثير من المظالم 
ترتكب دون أن يكون وراءها دافع مادي معروف. 

«وكُلنا يا آَم امْكن أنْت وَرَوْحُكَ الجن وَكُلا مِنْها رَغَداً حَيِثْ شما وَلا 
تَقَرَّبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَّ الظَالِمِينَ» [لبقرة: ؟/هم] ومن هنا كان الأمر 
المقدر المعروف» ومع ذلك فإن وقعه يبدو مقيّدا على نحو غريب. وليس هناك 
إيحاء بأن الشجرة لها ميزة خاصة بطريقة ماء بل يبدو وكأفا اختيرت بطريقة 


ثم حت الملائكة تسأل 


عشوائية. وفيما بعد يغوي الشيطان آدم اكَلييةَ عندما يعده بحياة الخلود 
وطوَمُلكٍ لا يَبْلَى4 [طه:.0/.؟1]» ولكن هذا سرعان ما يبدو أنه تلفيق من قبل 
الشيطان على آدم لي وليس هناك أي إشارة على الإطلاق أن آدم وزوجه 
(عليهما السلام) قد قاما ام نوع من أنواع التهديد عندما خخالفا أمر 
الله وبدلاً من ذلك نبحد أن الله يه يشفق عليهما أن يكونا من الظالمين. 

ربما يكون هذا هو المكان الأفضل لنا كي نتأمل فيما قد تعلمناه ح الآن. 
فقد رأينا كيف أن الله أراد أصلاً أن تكون للإنسان حياة على هذه الأرض. ثم 
لاحظنا كيف كان هناك فترة تحضير ثم من خلالها (تعليم) الإنسان كيف 
يستخدم مواهبه الفكرية. والآن بحد أن آدم وزوجه (عليهما السلام) أمام 
خيار وهذا الخيار لا يبدو أن له نتائج قيّمة سوى أنه إنما جُعل ليكون خياراً 
أخلاقياً. على هذا يبدو أن الإنسان قد أصبح بشكل تدريجي؛ أو يكاد يصبح» 
كائنا أخلاقياً. 

ألما الشَيْطان عَنْها فَأَحْرَحَهُما مما كانا فيه ولا امْبِطُوا بَمْضُكُمْ 
ِمَعْض عَدُوٌ ولَكُمْ في الأرضٍ مُستقرٌ وَمَتاع إِلَى جين» [ايقرة: :101 ومرة 
أخرى حد أن ثمة ميلاً كبيراً في القرآن يدفع بنا نحو فهم الأشياءء فالفعل (أزلٌ) 
ف العربية يعن أنه بسبب أحد ما فإن قدم إنسان تترلق أو تحيد بغير قصد عن 
مكافاء ولكن كيف يمكن لإحدى أعظم المظالم أن توصف على أنما (زلّ 
خاطفة؟ ولكننا يمذا السؤال نحاول أن ندع المحال لخلفياتنا الدينية أن تشوّه 
قراءتنا برغم أنه قد افترضنا أننا قد تخلينا عن هذه الخلفيات. را يرى القرآن 
أن هذه المعصية لا تعدو أن تكون أكثر من محرد زلة مؤقتة. وف النهاية فالأمر 
لا يعدو أن يكون بمحرد شجرة مدلوها الوحيد هو أنما قد تشير إلى مرحلة 
حديدة في تطور الإنسان» وأا تحعل الإنسان يغادر من حالته السابقة إلى حالته 
اللاحقة. وأما عبارة 9بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُ عَدُو فمن الواضح أنها تشير إلى بن 
البشر جميعاء وأها تردد 500 الملائكة عن تلق البشر من أنهم سوف 
يقتل بعضهم بعضاً على هذه الأرض. 
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وف الظروف العادية فإننا نعلم الآن ماذا علينا أن نتوقع. إن ما علينا أن 
تتوقعه هو الشيء الذي مازال يروعنا منذ الطفولة إنه ما كان يقض مضجعناء 
ويجعل أمهاتنا قرع لتهدئة مخاوفناء إنه أسوأ من الكوابيس» لأن الكابوس إنما 
يزول عندما نصحو من حلمنا المروع» إنه ما أكد حصوله كل من نثق به من 
حولنا. نعلم أن ما يمكن أن يقع على الإنسان هو الغيظ والعنف والهول» وهي 
أمور لم نعهدها منذ ذلك الحين أو قبله. إن الإنسان على وشك أن يحيط به 
غيظ مروَعٌ أشبه ما يكون بغمامة دخان سوداء مرعدة ومرعبة تلوح في الأفق 
وتتجه نحونا مباشرة» وعندما تنقشع الغمامة سوف يجد الإنسان أنه حكم عليه 
أن يعيش على الأرض» حيث يتوجب عليه» وعلى ذريته من بعده؛ أن يشقى 
ويناضل بكده وعرقه من أجل أن يعيش. فهناك على الأرض عليهم أن 
يتجرعوا الأمراض والآلام والموت. وهناك على الأرض عليهم أن يعانوا ألما 
وعذاباً لا يتهيات» ورعاء وعلى أغلب تقديرء مزيدا من العذاب نفسه» بل أدهى 
وأمرّ وكيا الآخرة. 

وأما المرأة فلها العذاب الأعظم والمهانة الكبرى؛ لأنها هي الي أغوت آدم الئل 
يحمالها ومفاتنهاء إفها هي الي تحالفت مع الشيطان تحالفاً لم يكن لآدم الكل أن 
يصمد أمامه» إنما هي ال أفسدت براءته وعرّت نقاط ضعفه. لذا فقد كتب 
عليها أن تتألم وتحيض كل شهرء وأن تصرخ ألما عند المحاض. إنها هي الي 
تتحمل النصيب الأعظم من الشقاء والمهانة؛ لأن الرحل إنما جعل لتكون له 
القوامة عليها برغم أنها تتفوق عليه من الناحية الفكرية مادام أنه لم يستطع 
بحاراة ذكائها ودهائها(" . إننا نفل ونرتعد حوفاً عندما ننظر إلى الرعب الذي 
عرفناه ذوماء ونتكمش حوفاً وترتعد فرائصنا هلعا عندما نلقي نظرة خاطفة 
على الآية التالية: ظَتلقَى آَم مِنْ رَبُهِ كلماتم قتاب عَلَيْ إِّهُ هُرَ التوَابُ 


)١(‏ أعتقد أن المولف في حديثه عن المرأة مازال نخاضعاً لخلفياته الدينية؛ وهي رواسب توراتية» وإن كان 
بعد هذا يحاول تفسير موقف القرآن تجاه آدم وحواء. [المترجم] 


الرّحِيم4 [لبقرة: ؟/57]. ما هذا؟ ما هذا الحديث عن الرحمة والنظرة العطوف 
حيال الإنسان؟ إلى أين العاطفة والحسد والغضب تنطلق تحارجة عن السيطرة؟ 

في هذه الآية» وف الآيات التالية وآيات أخرى في القرآن تتصل بالموضوع 
نفسه (انظر على سبيل المثال الآيات ١54-١١5‏ من سورة طه) فإن النغمة هي 
أولاً وف البداية معزيّة ومطمئنة. فسرعان ما يغفر الله لآدم وحوّاء (عليهما 
السلام) دون أن يلقي باللوم الكبير على أي منهما. فآدم لكلل تلقى (كلمات) 
يقول بعض المفسرين إنها موحاة» فيما يرى بعض آخر أنما تطمينات ووعود 
إلهية. والآية التالية تدعم وحهة النظر الأخيرة» في حين أن هناك آخرين 
يدرحون آدم اللي ضمن أمة الأنبياء مستشهدين على سبيل المثال بالآية 7 من 
سورة آل عمران. 

#إقلنا امْبطُوا مِنْها جَمِيعا فَإِمَا يَأتِنَكُمْ مِئّي هُدَ فَمَنْ تيع هُدايَ قلا واف 
عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون» [البقرة: ؟/+]. فالأمر الرباني الذي صدر ف الآية + 
السابقة نراه يتكرر هنا في هذه الآية» ولكن مع توكيد خاص على طمأنة الله 
ووعده لب البشرء واضعة بذلك حائلاً دون التفسير القائل بأن حياة الإنسان 
الدنيوية ما هي إلا عقوبة له. وهذا يشرح لاذا يجعل القرآن الإنسان مقيما على 
الأرض برغم أن الله قد تاب على آدم وحوّاء (عليهما السلام) في الحال. 
ومهما يكن فإن القرآن يصرء. وكما نحد من خلال قراءتنا فيه على أن الحياة 
تخدم أهدافاً محددة» وأن علينا أن نأخذها بعين الحد لأن تتائجها خطيرة كما 
تنذر الآية التالية: #وَالَِينَ كَمَروا وَكَذْبُوا بآياتنا أُوليِكَ أُصْحاب الثار هُمْ فِيها 
حالِدُون4[البقرة: ؟/وم] . 

وتنتهي قصة آدم كيك هنا لتُسْتَائَف بصور مختلفة لاحقا. ولقد برز العديد 
من الأسئلة والمسائل» ولكننا لم نتوصل إلا لبعض الأدلة والإيضاحات فقط. 
وهذه ميزة أخرى في القرآن» وهي مزج المواضيع عبر النص وليس تقدم عددٍ 
من المخنطابات المحددة والكاملة حول مواضيع مختلفة. وهذه الطريقة فإن القرآن 


الفصل الثائ: الشروع في الرحلة 5 
يأسر القارئ ويغريه للدحول في تصميمه؛ بحيث تقوم مواضيعه المختلفة.كمارسة 
تأثيرها في القارئ على نحو متكرر ومتعاقب. وسوف نكون من السذاجة أن 
نتوقع خخطباً متصلة مطولة تدور فحواها حول الغيبيات أو علوم التوحيد؛ ذلك 
أن مثل هذه الخطب سوف تكون مفهومة من قبل بعض الناس فحسب» 
وسوف تحظى باهتمام أقل بكثير من ذلك. ومن ناحية أخرى» إذا كان القرآن 
هُدىّ للناس؛ كما جاء فيه؛ فإننا نتوقع أن بحد اقتراحات وأدلة إرشاد ونقاط 
استناد من شأنها أن تعيننا على طول الطريق. وكن مطمئناً إلى أن القرآن لن 
ينقلنا إلى أهدافنا بيسرء أو يزودنا بتوجيهات في مراحل مختلفة» بل إن الرحلة 
والاكتشاف أمر نخاص بنا؛ ذلك أن الأسكلة الي نطرحها ليست أسئلة عن الله 
فقطء بل إفا أسئلة حول أنفسنا بصفتنا أفراداً لحم خاصية مميزة» ونحن 
الأشخاص الوحيدون الذين يملكون مفتاح الدخول إلى أرواحنا. وعلى هذاء 
وكما قد يقول القرآن» يجب أن غمتلك الإرادة ليس فقط للبحث في الآفاق» بل 
أيضاً للبحث في أنفسنا حي نتمكن من فهم أكبر قدر من الحقيقة (كما في الآية 
“اه من سورة فصّلت). 


متى نصر الله؟ 

وبرغم أن الصورة لم تتضح بعدء فإنه قد برزت بعض المواضيع الي 
تستوجب بعض التفكير والإسهاب. وأهم الحقائق المؤثرة ال لاحظناها هي أن 
القرآن لا يؤكد بدليل الإيراد أو الحجة أن حياة الإنسان على الأرض هي عقوية 
له. فقبل أن يدل آدم وحواء (عليهما السلام) القصة بوقت طويل» تطرح 
الملائكة السؤال المضيئ: لماذا نحَلْقُ الإنسان؟ وتقدم لنا سلسلة من الآيات أجزاء 
من جواب: بمتلك الإنسان ذكاء يفوق بشكل نسبي ذكاء المخلوقات الأخرى» 
وطبيعة الإنسان أكثر تعقيداء إضافة إلى أنها تمتلك مساحة أكبر من الحرية 
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الشخصية. على هذا فالإنسان ليس لديه قابلية أكبر للضلوع في الشر فحسب» 
بل لديهء بالمقابل» الاستعداد للارتقاء في الفضيلة أيضا. ونشهد فترة تحضيرء 
يتعلم فيها الإنسان كيف يستخدم قواه العقلية. 

ثم يصبح آدم وحوّاء (عليهما السلام) جاهزين كي يصبحا مخلوقات 
أخلاقية» ثم يُقدم لهما نحيارٌ أخلاقي غير ضار نوعا ماء برغم أنه محرج من وجهة 
نظر تطورهما. ولكنهما زلا ليدحلا حقبة أخلاقية في وجودهما يرمز لها في 
نصوص قرآنية أخرى أن الزوجين أصبح لديهما وعي بالألاق والحياء 
الجنسيين (كما ف الآيات 75-١95‏ من سورة الأعراف» والآيات ١7-١٠‏ 
من سورة 0 ويمذا يخرج آدم وحواء (عليهما السلام) من حالة الجهل والبراءة 


والنعيم. تفكير الإنسان الأسمى وحريته في الاختيار وقابليته للارتقاء من 
شأفا ا 3 تودي به لا محالة إلى الصراع والكدح, وهذا هو محور سؤال 
الملائكة. 


الثلائة التالية من همسيرة حياة الإنسان: التفكير (ودنهمودة:) » وحرية الإرادة أو 
الاختيار (وءنمط) » والبلاء أو الابعلاء (برازومء207)» وسوف نقوم بدراسة كل منها 


على حدة. 


التفكير 

إن إعطاء المكانة العالية للتفكير من أجل الوصول إلى الإبمان أمر يشتهر به 
القرآن» وغالبا ما يذكره الإسلاميون الغربيون» ويرى العديد من علماء الغرب 
في هذا أنه من عيوب القرآن؛ ذلك أنهم يرون أن الإيمان والعقل غير متوافقين في 
الأصل. فعلى سبيل المثال يقول هل. لامينز ( كلع 0تلممآ .11) متهكماً: إن 


الفصل الغاي: الشروع في الرحلة وه 
القرآن «رليس بعيداً عن اعتبار الكفر على أنه حالة ضعف في العقل البشري7/)! 
إن ردة فعل لامُينز هنا ثقافية وعاطفية أكثر ما هي عقلانية» تنبع جذورها 
من صراع الغرب الذاتيٍ مع الدين والعقل» ومع ذلك فليس جميع الباحثين 
الغربيين في مثل سخريته. وفي حين أن مكسيم رودينسون (ممكم كمه سنحة/) 
ليس مدافع عن الإسلام» فإنه يرى في هذا الجانب من القرآن ما يصب في 
مصلحة القرآن نوعا ماء ويكتب رودينسون قائلا: "إن القرآن يقدم باستمرار 
البراهين العقلية الدالة على قدرة الله. فمعجزات الخلق» مثل تكائر الحيوانات» 
وحركة الأحرام السماوية» والظواهر الكونية» واختلاف أنواع الحيوانات 
والنياتات» تتناسب وحياة الإنسان بشكل رائع» وهي جميعاً 8 لآيات لأولي 
الألباب» [آل عمران: +/.15]." ويضيف رودينسون: "يتكرر ف القرآن حوالي 
خمسين مرة الفعل عَقَل والذي يعين: (يربط الأفكار بعضها ببعض» يفكرء يفهم 
مناقشة ذهنية). وتطالعنا اللازمة لأفلا تَعْقَلونَ» بعد كل مقطع تعليلي ف 
العديد من السور ثلاث عشرة مرة. وأما الكافرون الذين لا يستجيبون لدعوة 
محمد وَل فإن القرآن يصمهم بأهم قوم لا يَعْقَاونَ» (كما في الآيات م/ه- 
دو ٠١-1١.5‏ من سورة المائدة» 45-1479 من سورة يونس» وه45-4 
من سورة الأنبياء» والآية ١4‏ من سورة الحشر). على هذا فهم كالأنعام (كما 
في الآيات ١71١-1١75‏ من سورة البقرة» و4 45-4 من سورة الفرقان)9" . 
والقرآن يصر على أنه يحتوي على آيات لمن ليُوْتِي الْحِكْمّة4 [البقرة: ؟/15؟] 
وطالْعالِمُونَ» [لسكبرت: 4:/»؛] ولظأولُو الألباب» [نزمر: 04/] وللذين 
#يتفكرون» [الججائية: .]١ ١/48‏ وشكوى القرآن الدائمة ضد من يعرضون عنه 


)١(‏ ه. لامي" :131012685 .11 صفات محمد كما وردت في القرآن" مجلة بحوث علوم الدين 
ععمعكء5 عل وعطءععطعع 1 رعديو تع ناعظ بالفرنسية)» العدد ٠١‏ (١917ام)‏ ص78-415. 
)١(‏ مكسيم رودينسون ممكمذله0 ونأبرواة :الإسلام والرأسمالية) «7ؤذاهاامة© لضة «نداذ1 لندن: كتب 


بنكوان؛ 1914م)» ص 81-104 . 
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هو أنهم يرفضون استعمال قواهم العقلية» وأنهم يغلقون عقوطم عن التعلم. 
والقرآن يسأل على نحو شكوكي تقريباً (أولَمْ يرا إِلَى الأرض كَمْ أنْبنا فِيها 
مِن كل ددج كرع» [الشعراء: 7/15] و#أفلم يُسيروا ف في الأرض فتَكُونَ لهم 
قلوب يَعْقِلُونَ بها» [لمح: ]41/5١‏ و#أولم يسيروا في الأرض ينْظرُوا كيف 
كان عاقبة الْذِينَ مِنْ يْلِهِم» [الروم: ١؟/5]‏ و 3 ينْظرُوا إلى السّماء فوْقهُم4 
[ق: ١٠/د]‏ ولأقلا يَنْظرُونٌ إِلَى الإبل كيف ُلقَتْ» [نسيه: +/0] وطافرََم 
ما َحرنُون» [الواقعة: 53/55]. 

وغالياً ما يقوم المدرّسون المسلمون في المدارس الإسلامية في العالم أجمع 
بتذ كير طلاكم بأوّل حمس آيات من السورة السادسة والتسعين: #اقرأ باسم 
رَبك الْذِي علق » علق الإنُسان مِن علق اقرَأ وَرَبِكَ الأكرمٌ » لْذِي عَلْم 
اقلم ؛ عَلَمَ الإنسان مالم يَعْلم4 [العلق: 1/17-ه]. إن هذه الآيات هي أول 
حمس آيات تنزلت على محمد يق . فكلمة (اقرأ!) توضح لنا أن مهارة 
التخاطب الكتابي هي إحدى النعم السماوية العظيمة؛ لأنه عن طريق استخدام 
القلم علّم الله الإنسان ما لم يعلم. وهنا ومرة ثانية يسلط القرآن الضوء على 
قدرة الإنسان المثالية على التواصل» هذه المرة عن طريق الكتابة» وعلى التعلم 
بشكل جماعي من جوانب فهم وخبرات الآخرين. 

ويشير التكرار في هذه السورة إلى الأهمية الي يوليها القرآن لبعض المواضيع» 
ويجب أن نلاحظ أن الكلمة الي تدل على المعرفة في العربية (علم) ومشتقاتًا 
تتكرر في القرآن 454 مرة» وهي من أكثر المفردات وروداً في القرآن. ويجب 
أن نلاحظ أيضاً أن في العديد من قصص القرآن حيث يوجد حوارٌ ما بين المومن 
والكافر نحد أن موقف المؤمن لا محالة هو أشد عقلانية ومنطقية من خصمه. 

الاختيار: 


إن القرآن يقدم التاريخ الإنساني على أنه صراع دائم ما بين 
خحيارين متعارضين هما: أن تقاوم الله أو تستسلم وتذعن بالخضوع له وهذا ما 
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يعمد إليه القرآن مع القارئ» ويمكن القول بأن هذا هو جوهر ما يدعو إليه 
القرآن. والاختيار يجب أن يكون عن طراعية تامة, لأن القرآن يوصي لا 
إكْراة فِي الدّين قَنْ تبْيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغّي4 [لبقرة: ؟/<5؟]. فالتقطة الحاسمة هي 
أنه ليس على المرء أن يعرف الله ويعبده» ولكن عليه أن يختار .ملء حريته 
الطريق لمعرفة الله وعبادته. ومن هنا بحد تكرار البيان القرآني بأن الله لو شاء 
لهدى الناس جميعاً إلى الصراط المستقيم؛ ولكن الله ترك للناس حرية الاخحتيار: 

لقْلوْ شاء لَهَداكَمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام: 143/1]. 

«أفلم يَيأ س الَِينَ آمَتُوا أن لو يُشَاءِ اللَّهُ لهَدَى النَاسَّ حَمِيعاً 4 
[الرعد: .]71/١‏ 

ولو شيئنا لائينا 03 نفس هُداها» [السجدة: 7/89 1]. 

لول شاءً الله لَحَعَلَكُمْ أنه واحِدَةٌ وَلَكِنْ لِيَبلرَكُمْ فيما آتاكُمْ فَاستَبقوا 
الْخيْرات إِلَى اللو مَرْحعُكُمْ حَميعاً فَيتبكَكُمْ بما كُْكُمْ فيه تَخْتَلِفُون» 
[المائدة: 00 ' 

والقرآن يؤكد بشكل مطلق على أن خياراتنا لا ُنقص من سلطة الله أو 
تمددهاء ولكن هذه الخيارات من شأفا أن تحمل نتائج خطيرة بالنسبة إلى الفرد 
على أنه الينتقيد الأرل ماله فعله للخير والضحيه الأول حالة فعله للشر: 

«قَد جاءكم يَصائِرٌ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصّرَ فَلِتَفْسهٍ وَمَنْ عَمِي 
فَعَلَيّها) [الأنمام: .]٠١4/5‏ 

قد حَسرُوا الف 1 عَنْهُم ما كانوا يَفبّرُون4 [الأعراف: 7/7ه]. 

وما ظَلَمُونا وَلَكِنْ كاثوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [الأعراف: 13010]. 

«إفما كان اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولَكِنْ كاثوا نفْسَهُمْ يَظلِمُون4 [التربة: و/:7]. 

«ن اشلى قدا تيبي يطلب وت عل غْلْ إثنا أدانين النتيرئ» 
[النمل : /9؟/37]. 
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وَمَنْ جَاهّدَ فإنّما يحَاهِد لنَفْسهِ إن الله لعي عَنٍ الْعالَمِينَ» [العنكبوت: 

0] 

إن أزنا علي لكاب إلنس باحق فم امتدى فَنفسه وَمَنْ ضل قٍ 
فيل عَلَيْها4 [الزمر: ,]4١/9‏ 

(وكذلك انظر أيضا الآيات ٠١8‏ من سورة يونس» و6١‏ من سورة 
الإسراء» و47 من سورة النمل). 

إن البيان الوارد في هذه الآيات ليس سهلاً على القارئ على الإطلاق» 
فللوهلة الأولى تبدو هذه الآيات وكأفا تشير إلى تجرد عن أوضاع الإنسان 
ولامبالاته حياها. ومن الناحية الفلسفية» فإن موقفا كهذا قد يكون متسقا مع 
سمو الله ولكن فقط على حساب أي محاولة لبناء علاقة مع الله. ومع ذلك فإن 
تفسيرأ كهذا سوف يكون قاسياً على نحو غير ملالم. ١‏ | 

وبِيّن القرآن بأن الله لا يمكن بأي حال أن يكون متجرّدا عن أحوال البشرء 
فهو يرسل الرسل ويجيب الدعاء (كما في الآية ١45‏ من سورة البقرة» والآية 
6 من سورة آل عمران)» ويتدممّل ويعالج حدثاً إنسانياً دراميًاً كما ف 
معركة بدر (انظر الآيات ١‏ من سورة آل عمران» وه-9١‏ من سورة 
الأنفال» و48-47 من نفس السورة). فكل شيء قَبْضَتُهُ وما من شيء يحدث 
قي الكون إلا بإذنه (انظر الآيات 74-1١8‏ من سورة النساء). 

إن "أسماء الله الحسين" الواردة في القرآن تتضمن ارتباطاً مباشراً بحياة الإنسان 
في هذه الحياة الدنيا. فهذه الأسماء» مثل: الرحمن والرحيم والوهاب والودود 
والخالق» إلح.. توحي بإله يخلق الخلق من الرجال والنساء كي تكون له علاقة 
رضأ معهم على مستوّى حميمي جدأًء أي على مسترّى يفوق مستوى 
المخلوقات الأخرى المعروفة لدى الإنسان» ليس من منطلق حاجة سيكولوجية 
أو عاطفية» بل لأن هذا هو جوهر طبيعة الله. ولذلك نحد أن العلاقة بين المؤمن 
الصادق والله تتسم باستمرار على أنها علاقة محبة» فالله يحب المحسنين (كما في 


١ 
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الآيات ١35‏ من سورة البقرة» و4١‏ و548١‏ من سورة آل عمران» و7١‏ 
و9 من سورة المائدة)» ويحب التوابين (كما في الآية ؟؟7 من سورة البقرة)» 
ويحب المتطهرين (كما في الآية السابقة من سورة البقرة» والآية ٠١8‏ من 
سورة التوبة)» ويحب المتقين (كما في الآية /ا من سورة آل عمران» والايتين 
:و7 من سورة التوبة)» ويحب الصابرين (كما في الآية ١45‏ من سورة آل 
عمران)» ويحب المتوكلين (كما في الآية 184 من سورة آل عمران)» ويحب 
المقسطين (كما في الآيات *4 من سورة المائدة» و4 من سورة الحجرات» و48 
من سورة الممتحنة)» ويحب الذين يجاهدون في سبيله (كما في الآية 6 من سورة 
الصف)» وجميع هؤلاء بدورهم يحبون الله: 

لوَمِنَ الناس مَنْ يتحِذْ مِنْ دُون الله أئدادا يُحِبُوتَهُحْ كَحُبّ الله وَالْذِينَ آمنُوا 
أَشَدُ ضْ لله 0 ؟/هتل]. 

طقل إن كم تُحِبُون اللّهَ فائبغوني يُحْبِكُمْ الله وَيَِْرْ لَكُمْ ذَلويَكُمْ وَاللهُ 
غَفُودٌ رَحِيم# [آل عمران: #/731]. 

فإيا أيُها الذِينَ آمنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه فُسَوفَ يأنِي الله عَم يُحبْهُمْ 
وَيُجِبُوئهُ4 [المائدة: ه/ؤه]. 

ومن ناحية أخرى فإن الطاغين والمعتدين والمفسدين والآثمين والكافرين 
والمسيئين والمختالين والمبذّرين والخائنين والقاسطين لن يذوقوا هذه العلاقة من 
الحب مع الله (انظر الآيات ١9٠0‏ وه١٠‏ و5١‏ من سورة البقرة» و77 ولاه 
و0٠4١‏ من سورة آل عمران» و75 ولا١٠‏ من سورة النساءء و54 ولالم من 
سورة المائدة» و١51١‏ من سورة الأنعام» و١“‏ وهه من سورة الأعراف» و8مه 
من سورة الأنفال» و7؟ من سورة النحل» و78 من سورة الحجء و75 و/ا 
من سورة القصصء وه؛ من سورة الروم؛ و8١‏ من سورة لقمان» و٠1‏ من 
سورة الشورى» و77 من سورة الحديد). 
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هناك علماء مسلمون وغير مسلمين ممن يرى أن الله في القرآن عملياً غير عابئ 
بالإنسان» فقد أنشأ الكون بقوانينه في السبب والنتيحة ( ج#مقاه انمه مصدمت) في جميع 
امحالات (الفيزيائية والسيكولوجية النفسية والروحية؛ إلخ..) ثم جرى إحضاعها 
هذه القوانين لتجري وفقاً لنظمها. في حين يرى آخرون أن الله تام الاهتمام 
وكلي السيطرة على خلقه أجمعين» وأن كل شيء مقدّر بما في ذلك خياراتنا. 
ويعتقد العديد ببعض من كلتا وجهىّ النظر هاتين» وبأهما قد تكونان 
متناقضتين. وقد يكون الاعتقاد الأخير هو الأقرب للحقيقة» برغم أن التناقض 
ليس ضروريا. ولاشك أن القرآن يشدد على قدرة الله المطلقة فوق جميع خخلقه 
وأن هذه القدرة دائمة ومستمرة ونافذة على الدوام. فلا يحدث شيء في هذا 
الكون إلا بإذنه» وبرغم ذلك فالله يمنحنا الطاقة والقدرة على صنع خخياراتنا 
وتنفيذها ومتابعتها في أغلب الأحيان إلى نتائجها المرجوّة. ويسمح الله لنا 
كذلك؛ ويكمُنا من اتخاذ قرارات ضارة بأنفسنا وبالآخرين: «قل كل مِنْ عِنْد 
اللِّ ما لِهؤُلاء الْقَرْمٍ لا يكادُون يَفَقَهُونَ حَدِيئاً » ما أصابك مِنْ حَسَنَةٍ قَينَ الله 
وما أصابَك مِنْ سيئة قَمِنْ تُفسك» [النساء: 75-74/6]. قالتأكيد هنا على أن 
قدرتنا على تحريب الخير أو الشر تأي من الله ولكن إذا ما ألحقنا أَذّى حقيقياً 
بأنفسنا بالمع الروحي والمطلق فإن ذلك يعتمد على أفعالنا وقراراتنا الي أعطانا 
الله القدرة على القيام بما. 

وكما أسلفنا سابقا فإن أفعالنا وخياراتنا لا تؤدّر على الله بأي شكل من 
الأشكال» بل إن الفرد هو الذي يربح أو يخسر بسبيها. وعلى أي حال؛ 
فالقرآن يرينا أن الله إنما يهدف» من خلال حياة الإنسان على هذه الأرضء أن 
يخلق بشرا يشاطرونه علاقة من الحب. وفي حين أن أي فرد قد يتابع أو لا يتابع 
هذه العلاقة» فإن القرآن ينبئنا بأنه سوف يكون هناكء لا محالة» حلق ممن 
يحرصون على علاقة الحب هذه مع الله وأن تطويرهم لهذه العلاقة على ما يبدو 
هو الهدف نفسه من غاية حياة الإنسان على الأرض (انظر الآيات 47-89 من 


رة١‏ 3 +54-ه» ِ رةا١‏ اءع. 
سو و من سو سراء) 
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إن رؤيتنا ما تزال ضبابية» ولكنها نوعا ما تبدو أكثر وضوحا مما بدأناء برغم 
أن الطريق أمامنا ما يزال طويلاً. وتلح الأسئلة حول الحاجة المرحوة من هذه 
الحياة الدنيا إضافة إلى أدوار خخيارات الإنسان وذكائه ومعاناته في الخلق. 
وهناك شعور كما لو أننا ننزلق نحو مناقشة موضوع صعب وهو القضاء 
والقدرء ولكننا سوف نوجل مناقشة هذا الموضوع إلى فاية هذا الفصل لأنه 
يستغرق وقتا طويلا. ومهما يكن فإننا بحاجة لمناقشة آية قرآنية إضافية تتعلق 
بالإرادة الإهية وإرادة الإنسان» لأنه غالبا ما يُساء فهمها لأنها تحمل معي كبيرا 
حول موضوع حرية الاخحتيار عند الإنسان. 

وغالباً ما تتكرر الآية القرآنية إيُضل مَنْ يَشاء وَيَهُدِي مَنْ يشاء» (انظر 
الآيات "؟ من سورة البقرة» و88 و147١‏ من سورة النساء» و79 من سورة 
الأنعام» و748١‏ و185١‏ من سورة الأعراف» و71 من سورة الرعد» و4؛ من 
سورة إبراهيم» و47 من سورة النحل» و8 من سورة فاطر» و71 و5" من 
سورة الزمر» و77 من سورة غافر» و١5‏ من سورة المدثر)» وهذه العبارة 
القرآنية تم تفسيرها في معظم الترجمات الإنحليزية ب "إن الله يضل من يريد 
ويهدي من يريد"» وال تعينٍ الشيء نفسه من الناحية القواعدية. فالفعل 
(أضل) قد يعي إما "أن تدع شيا ما أو شخصاً ما بشي دما مرشد' ' أوء على 
نحو موازء "أن تحعل شيئاً ما أو شخخصا ما يضل عن الطريق." ويؤيد إغناس 
غو لدتيسيهر (6ف102مع تدوع]) المستشرق والباحث المعروف ف العربية» التفسير 
الأول قائلاً: "إن عبارات كهذه لا تعين أن الله يقود هذا الأخيرز الضال] إلى 
الخطأً. فالفعل الحاسم (أضل) يحب ألا يفهم في هذا السياق بمعئ "يقر 
للضلال" ولكن يعن أن الله "يسمح للمرء أن ل" ل ابيا باحد ما وا 
يريه طريق الخنلاص من محنته» ودرُهُمْ في طُثيانهم يَعْمَهُون) [لأنعام: .]1٠١/5‏ 
مدنا 4 جد جا لسار رطان اقرز وهذه الصورة هي الي 
أراد القرآن التعبير عنها فيما يخص المداية والضلالء فالمسافر يسير بمنا عن 
طريقه الصحيح وضالته المنشودة. إن هذا المسافر هو الإنسان في رحلة 


الحياة"2'7 . إن ما يدعم ملاحظته هو حقيقة أن جميع الآيات القرآنية من هذا 
النوع تسبقها في الحال آيات تؤوكد أن الله إنما يهدي شخصاً ما أو لا يهديه تبعا 
لاحتياراته وميوله ونزعاته. لذلك نحد أن الله لايهدي الظالمين والله لايهدي 
المعتدين؛ بل إن الله يهدي من يستمعون القول ويهدي المخلصين والذين يخشون 
الله (انظر الآيات 7١‏ و8مه7 و54١7‏ من سورة البقرة» و8 من سورة آل 
عمران» و5١‏ و١ه‏ ولا5 و86١٠‏ من سورة المائدة» و88 و44١‏ من سورة 
الأنعام» و9١‏ و١7‏ ولا“ و١لم‏ و9١٠١‏ من سورة التوبة» واه من سورة 
يوسف» و50 من سورة الرعدء» و55 و١٠‏ من سورة النحل» و٠5‏ من 
سورة القصصء و” من سورة الزمر» و78 من سورة غافر» و1١‏ من سورة 
الشورى» و١٠‏ من سورة الأحقاف. و8 من سورة محمد» و من سورة 
الصف. وه من سورة الجمعة» و75 من سورة الجمعة). وعلى هذا بحد أنه 
#قَلّمًا زاغوا أزاغٌ الله فُلوبَهُ» [الصف: ١1/ه].‏ إن هذا ليوضح لنا أن هداية الله 
لإنسان ما إنما تتأثر ممدى طاعته واستجابته وإرادته؛ وهذا يذكرنا بحديث 
محمد يه فيما يرويه عن ربه: "ومن تقرب إلي شبراً تقريت إليه ذراعاء ومن 
تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاء ومن أتاي يمشي أتيته هرولة0" . ومن هنا 
فالعبارة القرآنية لان الله يُضِل مَنْ يَشاء توضح ما قد توصّلنا إليه وهو أنه 
تحقي ها عاق الرافان حين ان ال معطم أن يهدي الناس جميعاً دفعة 
واحدة وعلى السواءء فإن لديه غايات أخرى؛ ومن هنا فإنه يدع الناس على ما 
هم عليه. وبدلاً من ذلك فقد لق الإنسان ذا قدرة فذة وكبيرة يكون من 
خلانها قادرا على اتخاذ قرارات أخلاقية» في حين أن الله يراقب ويؤثّر ويوحه 
التطوّر الأخلاقي والروحي لكل فرد حسب قراراته الأخلاقية. 


)١(‏ إغناس غولديتسيهر 001021165 1082 : مقدمة ف الديانة والقانون الإسلاميين 0) 0مناءال12)0آ 
0ط 20 نإع0أمع11 عتدريد!15 (مطبوعات جامعة برنستون» ١194م)ء‏ ص4/ا-١٠8.‏ 

)١(‏ الحديث أورده النووي في رياض الصالحين الحديث رقم (47) عن أنس بن مالكء وعزاه للبحاري؛ 
والحديث رقم (417) عن أبي ذرء وعزاه لمسلم. انظر رياض الصا حين وشرحه كنوز الباحثين» طبع 
دار الفكر بدمشق. 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ا 
الابتلاء أو المعاناة 
إن القاسم المشترك بين المؤمن والملحد هو ردود أفعالهما حيال المعاناة 
الإنسانية. فالأول يعد ذلك أمرا مستحقا أو سرا لا سبيل إلى همه 2 حين 
ينظر إليه الثاني على أنه أمر غير ضروري ولا يمكن تسويغه. ولكن القرآن لا 
للتطور الإنساني ولابد للمؤمن والملحد أن عرًا بهذه التجربة: 
مسح 0 ٠‏ م امف 0000 ءٍ 2 . 2 3 
ولتبلوتكم بشيء مِنَ الحوفب والجوع ونُقص مِنَ الأوال والأنفس 
وَالشمَرات وَبَشرِ الصَابرِينَ » الِْينَ إذا أَصَابَتهُمْ مُصِة قأنُوا إِنا ِل وَإنا ليه 
راجعُون» [البقرة: ؟/65١].‏ 
.هام را م ٠‏ وك 2م و ل ام مداع ماوع واد ورور 
«أمْ حَسبعُم أن تذعلوا الح وَلْمَا يأتكم مثْل الْذِينَ لوا من قبا مُستهم 
7ل " سل قي" ععة ثم ا عه الث ”لقم # رك عد عله مم ام وو .9 
البأساء وَالضَرَاء وَرُلزْلوا حَتّى يقول الرّسُول وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا 
إن نَصرّ الله قَريبٌ» [البقرة: ؟/4١5].‏ 
01 و 2 و 
#لتبلون في أموالكم والفسكم» [آل عمران: ؟/185]. 
52 00 0 ا 22 امه 9 000 22 1 
"وَليِنَ أذقنا الإنسان مِنَا رَحْمَة ثم تَرَعْناها مِنْهُ إِنَهُ ليَوُوس كفورٌ » وَلَيِنَ 
526 و 2 0 2 2 3 8 
أذقناة تعماء بَعْدَ ضراء مَسَنْهُ لِيقولنُ ذهب السيئات عَني إِنَّهُ لفرخ فخورٌ » 
” اويا ضام 2 7 ف رده ف اف د أن 
إلا الِينَ صَبَرُوا وَعَمِلوا الصّالِحات أوليِك لَهُمْ مَعْقِرَة وَأَجْرٌ كبير» [هرد: 
اللود1ا]. 
٠. 0072 000 0 ٍِ 2‏ 2 اءهة 00 عليه © ره مم ا 
«إكل كفس ذائقة المت وكبلوكم بالشرٌ والخير فِثئّة وَإِليْنا تُرْجَعُون» 
[الأنبياء: لكره؟]. 
0 7 000 0# ا لي 
فيا أَيّها الإنُسان إِنكَ كادِح إلى رَبك كدح فَمُلاقِيه) [الانشقاق: 1/6]. 
ومهما يكن فإن الإنسان لا يرقى فقط من خلال معاناة الصبرء ولكن أيضا 
من خلال المجاهدة والكفاح ضد مشاق الحياة وابتلاءاها» وهذا يشرح سبب 
كون الجهاد أحد المفاهيم الرئيسة في القرآن. فكلمة (جهاد) غالباً ما تترجم 


(إلى اللغة الإنحليزية) على أنها الحرب المقدسة (مدس براه) أو (الحرب الدينية)» إلا 
ها حر فيا تعئي: (المعاناة» (الكدح).» (الإجهاد), أو (الجهد الكبير). وقد 
يتضمن ذلك مع القتال في سبيل أمر عادل» ولكن اللفظة تشتمل على معان 
أوسع من ذلك بناءً على اشتقاقات الفعل هد (ومنها يأت الاسم جهاد) الي 
تعن (كدح)» (بلغ المشقة)» (عانى)» (سعى وراء)» و(أعيا نفسه). فالآيات 
التالية» الي نزلت في مكة قبل أن يشرّع القتال توضح المع الضميٍ العام هذه 
الكلمة: 

طوَالّذِينَ حامَدُوا فينا لَنَهْدِيتهُمْ سبلن وَإِن الله لَمَعَ الْمُحْسنينَ4 [السكبوت: 
ك/ةة]. 

وَمَنْ جامد فَإِنّما يُحَاهِدُ لِنَفْسه إِنْ اله لعي عَنِ الْعالمِينَ4 [السكبوت: 

لمر]. ْ ْ 

طوَحاهِدُوا في اللِّ حَنَّ جهادو 4 [لحج: ؟؟/د0]. 

طقلا نطِع الْكافرِينَ رَحاهِدْهُم به جهادا كبير» [الفرقان: .]00/:٠‏ 

وهذه الآية الأخيرة ترد في سورة تخبر المسلمين أن يستخدموا القرآن في 
نقاشهم مع الكافرين. 

وموقف القرآن حيال المعاناة والابتلاء ليس سلبياً واستقلالياً بل إيجابياً 
وديناميكياً فعّالاً. فالقرآن يخبر المؤمنين بأنه لابد من المعاناة» وأن عليهم أن 
يصبروا ويثبتوا في أوقات الشدة؛ وأن عليهم أن يتطلعوا إلى الأمام بحثاً عن فرص 
أفضل لتحسين أوضاعهم وتصحيح الأخطاء الموجودة. وكذلك يخير القرآن 
المومنين بأن عظم البلاء مع عظم الجزاء (انظر الآيات 5١8‏ من سورة البقرة» 
و457١‏ من سورة آل عمران» وه45-3 من سورة النساء» و4 من سورة 
الأنفال» و84-48 من سورة التوبة» و١١٠١‏ من سورة النحل» و4" من سورة 


العنكيوت): 
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للَّذينَ آمنُوا وَهاجَروا وَجَاهَدُوا في سبل اللو بأمُولِهِم وأئفسهم أَعْظم 
دَرّحَة عِنْدَ الل وليك هُمْ الفائِرُونَ) [لتوبة: +/.؟]. 

لم تكن الحياة يوما ما سهلة» ولم يقصد منها أن تكون سهلة» ويشير القرآن 
إلى أن الحياة الناححة هي أشبه ما تكون باقتحام (العقبة)» وهو اقتحام يحاول 
معظم الناس تحاشيه : 

لَفَدْ لقا الإنسان في كَبَدٍ , أيَحْسَبْ أن لَنْ يَقْدِرَ علي أحَدُ » يقول 
لوتقم 0 انح نخدي ألا تر ل ع0 


ع اع كله و ب هوصمه 2 د 2 ا 7 0 5 2 5 2 
وَشْفْئَيْن » وَهَدَيْنَاهُ النَحْدَيْن » فلا اقتَحَم الْعَقبَة » وما أَذْراكَ ما الْعقبّة » فك 


قب أو إِطْعامٌ في يَوْم ذي معي » تتيسا ذا مَقْربَة » أو يسلكيناً ذا مثرَة » كم 
كان مِنَّ الْذِينَ آمْنُوا وَتَواصوًا بالصبر وتواصوا بِالْمَرْحَمَة [البلد: .]17-4/9٠‏ 
وت 

لماذا تخلق الله الإنسان؟ 

إن سؤال الملائكة يتردد صداه من خلال تفكيرناء ويمكنناء على الأقل» أن 
نحاول تقدم شرح جزئي مبينٍ على ما قد تعلمناه من القرآن حى الآن. ويبدو 
أن اللهء .بما له من أسماء حسيئ» قد شاء أن يُوجد مخلوقاً (الإنسان) يكون قادرا 
على الشعور بوجود الله (برحمته وعطفه ومحبته ولطفه وهائه» إلخ..) بطريقة 
شخصية محضة؛ وعلى مستوى أرقى من مستوى المخلوقات الأخرى المعروفة 
لدى الإنسان. 

فالتفكير والإرادة الي منحها الله للإنسان» مع ما سوف يلقاه من معاناة 
ومجاهدة في الحياة على هذه الأرض» تسهم جميعهاً في تطوير هؤلاء الأفراد» ذلك 
الجزء من البشرية سوف يكون على صلة مع الله عن طريق الحبة. 

ونريد أن نتابع الرحلة ونسبر غوراً أعمق في هذا الاتحاه كي تزداد بصيرتنا 
بشكل كبير. ولكن قبل أن نقوم بذلك علينا أن نأحذ في حسباتنا إن كنا نخادع 


35 حق الملائكة تسأل 


أنفسنا أم لا. وما أعنيه بذلك هو أننا رما نقرأ في القرآن ما ليس موجوداً 
أصلاء وأننا كنا نحاول إسقاط صراعاتنا الشخصية على هذا الكتاب الكريم؛ 
وأن القرآن لم يشدد علانية» بل لم يشر عمدا الغاية من وراء تلق الله للإنسان. 
وإذا كانت القضية كذلك فنحن إذن أمام طريقة القرآن الاستفزازية دوماً. ففي 
الوقت الذي نصبح فيه جاهزين للشك في انطياعاتنا الأولية والعودة إلى الركن 
المألوف والمريح الذي أتينا منه وهو ركن السخحرية» بحد أن القرآن يثير الموضوع ثانية : 
ال ا ا 00 00 و عاو ع و ةن 08 
9الذرينَ يذكرون الله قِياما وقعودا وَعَلى جَْنُوبهِم ويتفكرون فِي نخلق 
السّماوات والأرض ربّنا ما لقت هذا باطِلاً مرُبْحَائَكَ ذقنا عَذَابُ 
الدّار © [آل عمران: .]١51/‏ 
#وما تخلقنا السّماء وَالأَرْضَ وما بَيْنَهُما لاعبينَ » لَو أَرَدْنا أن تّحِذ لَهوا 
لاتّححَذْناةُ ص دنا إن كنا فاعلين» [الأنبياء: 1ك دد/ا١].‏ 
57 به و *« 7د 2 0-4 03 0 و 0 
#أفحسبكم أئما خلقناكم عَبثا وَأنْكمْ إِلَيّنا لا تُرْحَعُونَ » فَتَعالَى اللَهُ الْمَلِكُ 
7 ث2 ارا ل رم 
الحق لا إله إلا هو رف العرش الكرم» [المومنون: .]١١5-118/9‏ 


م 


©#ما حَلقناهما إلا باحق ولْكِنّ أكترَهُم لا يَعْلَمُونَ؟ [الدعان: 4/44"]. 

على هذا فإن الحرب بالنسبة إلينا ليس سهلاً على الإطلاق» إذ يبدو أن 
القرآن لا يستسلم للتحدي. ويبقى الأمر بالنسبة إلينا أن نستمر في هذا 
البحثء أو أن نتوقف عن البحث وبحنّبٍ أنفسنا عملاً حاسماً. فأعدادنا الآن 
(في هذه الرحلة) على أغلب التقديرات قد نقصت عما كانت عليه في البداية. 
وأما أولئك الذين يريدون الاستمرار» فإن علينا أن نأحذ باعتبارنا الخطوة 
الطبيعية التالية. وإذا كان القرآن يقول» ويلا شكء إن للحياة سببهاء وإن ذلك 
السبب يتعلق بتعزيز علاقة معينة بين الله والإنسان» كما لاحظناء فيبدو أنه من 
المناسب جداً البحث عن المزيد من المعلومات عن طبيعة الإنسان وما يتطلبه 
القرآن منه» وكذلك عن صفات الله وكيف يتأثر الإنسان يمذه الصفات. 


الفصل الثاني: الشروع في الرحلة + 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إن مفتاح الفوز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة قد بيّنه القرآن بياناً قاطعا 
وف أماكن متعددة بحيث لا يخفى ذلك على أي قارئ جاد. وعلى أي حال 
ف (فالبساطة) المفرطة للقول الفصل قد تمعل الفرد يتجاهله؛ لأن هذا القول 
يبدو وكأنه يتجاهل الأسئلة الكبرى عن الحياة وتعقيداتها. فالقرآن يصر على أن 
الوحيدين الذين سوف يستفيدون من حياتم الدنيا هم لالْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات» (انظر الآيات 56 و25 ولالا؟ من سورة البقرة» والآيات لاه 
و7١‏ من سورة النساءء و4 من سورة المائدة» و47 من سورة الأعراف؛ 8 
من سورة يونس» و51 من سورة هود» و59 من سورة الرعد» و51 من سورة 
إبراهيم» و7 و88 من سورة الكهف» و١5‏ و45 من سورة مريم» وه و7/ 
و17١١‏ هن سورة طهء و94 من سورة الأنبياء» و4١‏ و١‏ و.ه و5ه من 
سورة الحج» وده من سورة النور» و٠٠1-١/,‏ من سورة الفرقان» و/1" من 
سورة الشعراء» و١6‏ من سورة القصصء و/ و4 و58 من سورة العنكبوت؛ 
و٠١‏ وه4 من سورة الروم» و8 من سورة لقمان» و9١‏ من سورة السجدة» 
و4 وا” من سورة سبأء و/ا من سورة فاطرء و4١‏ من سورة ص» و8 من 
سورة قصلةه و8 و8 و85 .من سورة النقنان» 8+ و2 من سورة 
الجاثية» و7 و١١‏ من سورة محمد» و51 من سورة الفتح» و4 من سورة 
التغابن» و١١‏ من سورة الطلاق» و55 من سورة الانشقاق» و١١‏ من سورة 
البروج؛ و" من سورة التين» ولا من سورة البينة» و" من سورة العصر). فهذه 
العبارة (القرآنية) تتكرر في القرآن بشكل كبير بحيث تسوّغ لنا أن نتناوها 
بالتحليل الدقيق. 
وَعَمِلُوا الصّالِحات»: فالفعل (ِحَمِلَ) يعن (أنجز) و(فعل) و(أحدث) 
و(قام بعمل) و(صنع)» وجميع ذلك يتضمن بذل الحهد والطاقة. ومن هنا 
فالاسم من (ِعَمِلَ) هو (ِعَمَّلٌ) (وتجمع على: أعمال) وهذه تتضمن معان مثل: 


(الفعل) و (النشاط) و (العمل) العمل العام كما في الآية القرآنية: لأنّي لا 
ضيح عَمَلُ عامل هكم 4 [آل عمران: /150]. والاسم (الصالحات) هي جمع 
(الأعمال) "الصالحة ”© "وال تعني: "عمل قويم طيّبء" ولكن هذا التعريف غير 
وافب. فالفعلان (صلح) و (أصلح) واللذان هما من المادة نفسها في العربية» 
يعنيان "يعيد ترتيب الأشياء" (يجدد. يرمم) و "يسوي أو ينهي (خلافاً") 
و"يعقد أو يعزز صلحأًء" ومن هنا يأني الاسم (صُلّح) ليعني (سلم أو سلام) 
و(أمن) و(وفاق) و(توطيد) و(تسوية). ولذلك فالعبارة (القرآنية) لإوَعَمِلُوا 
الصّالِحاتي# تشير إلى أولئك الذين يواظبون بكد على إصلاح الأمور وعلى 
إعادة الوفاق وعلى إعادة الأمن والاستقرار. 

فمن خلال النصائح العديدة الواردة في القرآن ووصفها لأفعال وأنماط الأفراد 
الذين يحبهم الله أجد من اليسير إنشاء قائمة جزئية ب(الصالحات) من الأعمال. 
وعلى غير ما هو متوقع» فإن هذه القائمة سوف تتألف من تلك الأفعال 
والنصال الي عرف عالياً على أنما أعمال فضيلة. فعلى المرء أن يكون محسنا 
(انظر الآيات ٠1م‏ وه١75‏ من سورة البقرة» و84 من سورة الحاقة)» وأن يكون 
رخينا زانظن الآية ذفن سورة البللة» “وأن مكون غفورا مساغا للكخرية 
(انظر الآيات /اا من سورة الشورى» و4١‏ من سورة الحائية و4١‏ من سورة 
التغابن)» وأن يكون عادلاً أو مقسطأ (انظر الآيات 4ه من سورة النسا 
و517١‏ من سورة الأنعام): وأن يحمي الضعيف (انظر الآيات 111 من سورة 
النساء» و579١‏ من سورة الأتعام)» وأن يدافع عن المظلوم (انظر الآيات ها 
من سورة النساء)» وأن يطلب المعرفة والحكمة (انظر الآيات ١١5‏ من سورة 


)١(‏ هكذا يقول المولف وأعتقد أن جمع (صالحة) هو (صالحات) وأما (صالح) فتجمع على (صاحين). 
قال صاحب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 5١1/١‏ في تفسير قوله تعالى "وبشّر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات..." (البقرة/5؟) "... دليل على أنه يستحق التبشير بفضل الله من وقع منه 
الإيمان وتحقق به بالأعمال الصالحة. والصالحات جمع صالحة وهي من الصفات الي حرت بجرى 
الأسماء في إيلائها العوامل ". ...[المترجم. ] 


الفصل الثابن: الشروع في الرحلة 3 
طهى و4ه من سورة الحج)» وأن يكون كرا (انظر الآيات ١77‏ من سورة 
البقرة» و70 من سورة المؤمنون» 4 من سورة الروم)» وأن يكون صادقا 
(انظر الآيات ١7‏ من سورة آل عمران» و4١‏ وه” من سورة الأحزاب» وه١‏ 
من سورة الحجرات)؛ وأن يكون متواضعا (انظر الآية 8 من سورة النساءع)؛ 
وأن يكون مسالا (انظر الآيات 5١‏ من سورة الأنفال» و57 من سورة الفرقان» 
ه" من سورة محمد)» وأن يكون محبا للآخرين (انظر الآيات 917-345 من 
سورة مرمم): 

إن الْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات سَبَجْعلُ لَهُمْ الرَحْمَنُْ ود » فَإِنْما 
يَسَرْناُ يلسانك لِمبَشَرٌَ به مقن وتنِْرَ به قَوْماً ذا [مرم: 1( حه-»:]. 


ويجب علينا أن تعلّم الآخرين ونشجعهم على ممارسة هذه الفضائل (انظر 
الآية ١17‏ من سورة البلد» والآية “ من سورة العصر)» ونحن--تبعا لذلك-- 
نتعلم ونرقى في هذه الفضائل أيضاً. وقصص الأنبياء جميعاً همي قصص رسل الله 
تأمر أممها وعشيرتا بتبنّي هذه الأخلاق برغم أن العديد من هؤلاء كان يزدري 
دعوة الرسل تلك. 

لين مدهشاً أن نرى القرآن يدعم نظرية القاعدة الذهبية» فكثير من يشعر 
أنه من الأفضل أن تعطي على أن تتلقى» وأن تكون صادقاً على أن تعيش في 
الكذب» وأن تحب على أن تكرهء وأن تكون عطوفا على أن تتجاهل آلام 
الآخرين؛ ذلك أن خبرات كهذه تعطي الحياة معنّى وجمالاً. وأعتقد أنه عندما 
يحل خريف عمرنا سوف تبدو إنحازاتنا المادية والدنيوية أقل أهمية بالنسية إلينا 
من العلاقات الي بنيناها مع الآخرين» ومن المحبة والصداقات الي نشاطرهم 
إياهاء ومن الأوقات الي قضيناها جود بأنفسنا في سبيلهم ونفعل الخير 
للآخرين» وف المحصلة فإن هذه الأفعال هي الي تبقى دون غيرها كما يقول 
القرآن: 


وى حتى الملائكة تسأل 
لوَالباتِيات الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك تواباً وميه أَمَلا4 [الكهف: 45/186]. 
طإوالباقيات الصَالِحات ير عِنْدَ رَبك نُواباًوَخيرٌ مَرَدك [مرع: 14 -]. 
وهذه (العلاقات والمحبة والصداقات) هي مواضيع الأغاني والقصائد 
والروايات والمسرحيات والأفلام» ليس فقط بسبب مخاطبتها للوجدان بل هي 
جزء من حكمة الإنسان وخبرته الجماعية. فثمة من يقول إن الحياة هي في 
الحقيقة ليست مسألة أحذ فحسب بل مسألة عطاء ومشاركة» وهذا ما يعطي 
الحياة معناها وغايتها. ولكن موافقة المسلم في هذا الجانب ليست تامة؛ ذلك 
أنه إذا كان التطور الإنساني العاطفي والأحلاقي والفكري هو غاية الحياة 
الوحيدة؛ فإن الإيمان بالله قد يكون مفيداء ولكن ليس ضرورياً بشكل تام بل 
إن إيديولوحية إنسانية ما قد تكون كافية في هذا المضمار. ولكن القرآن لا 
يقول إن الفائزين في الحياة هم ظالْذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات6؛ بل إن هؤلاء هم 
من يقرن الإيمان بالحياة القوعة؛ إهم «إمَنْ آمَنَّ وَعَعِل صالِحاً». 
«إلا الذِينَ آمَُواه: فالفعل (آمَنَ يع: (يكون مؤمنا) و (يثق) و (يكون 
لديه ثقة ب(و) يؤمن أو يعتقد (ب)» والمصدر في العربية [للحذر أبن] هو (أمْن) 
والت ترتبط بأفكار الطمأنينة والأمن والسلام. ومن هنا فالفعل (أْمِنَ) يعين: 
(أن يكون مطمئنا) و(أن يكون آمنا) و (أن يثق)؛ ومن ثم فإن (أَمْنْ) تعني: 
(السلامة) و(السلام) و(الحماية) و(الطمانينة). وترجمة (آينوا) إلى الإتحليزية 
مضللة إلى حد ما؛ لأنه في الوقت الحاضر غالبا ما تستخدم .معن (يحمل اعتقادا) 
أو (يقبل باقتراح أو مسلّمة على أها صحيحة). ولكن الكلمة العربية تحوي 
مضموناً سيكولوجياً وعاطفياً أقوى» لأن الْذِينَ آمنُوا تنضمّن أكثر من بحرّد 
قبول لفكرة؛ فهي تتضمن علاقة شخخصية والتزاماً من قبل أولئك الذين يجدون 
الأمن والسلام والحماية في جنب الله والذين هم بدورهم ملتزمون إيكانياً به. 
وكما هو الحال في العبارة القرآنية الى بين أيديناء فإن القرآن يؤكد الارتباط 
التام بين الإيمان والأعمال الصالحة. فإذا ما ذكر أحدهما ذكر الآخر مباشرة. 
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فالإيمان يجب أن يحث على الأعمال الصالحة» واليَ بدورها يجب أن تغذي تحربة 
إعانية أكثر عمقاًء وال من شأنها أن تدفع بالمرء إلى أعمال خيرية أعظمء وهكذا 
تؤثر الواحدة بالأخرى في تنام وتسام مستمر. ومن وجهة النظر هذهء فإن 
جميع محاولاتنا تكتسب و حدة الهدف الكامنة: الشعائرية والروحانية والإنسانية 
والنشاط الدنيوي وجميعها تدخل ضمن دائرة العبادة. وتصبح الأعمال الصالحة 
أعمالا يوجهها الله ويوجهها الإنسان في الوقت نفسه؛ فعلى سبيل المثال» من 


س اه سس م 


ينفق من ثروته على الآخرين يصبح تعبيراً عن حيّه لله: #ولَكِنَ البرّ مَنْ آمَنَ 
باللهِ وَاليوْمٍ الآعير وَالْمَلائِكَةٍ وَالكتاب وَالنبيينَ وَآى الْمال عَلَى حُبو) [لبترة: ؟/ 
]. ومن هنا فإن العلاقة بين الله والإنسان وثيقة الصلة بعلاقة الإنسان مع 
أنحيه الإنسان. 

وما أكثر ما نحد في القرآن آيات تحض على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» 
فالصلاة هي التوجه إلى الله والزكاة التوجه إلى الأمة» ومن ثم إلى الإنسان» 
والنط الفاصل ما بين الصلاة والزكاة ضعيف جدا ف الإسلام» فكلاهما من 
فروض الشعائر» وكلاهما يتطلب ويؤدي إلى مستوى عال من النظام والتماسك 
الااجتماعيين . 

فالعديد من غير المسلمين قد تأثر بالدقة التزامنية» وكأفها عسكرية» لاجتماع 
المسلمين في الصلاة. فعند النداء للصلاة يرتب الجمع نفسه في صفوف محكمة؛ 
دون أن يكون لشخص فضل أو تميّر عن الآخرين لدرجة أنه حي قائد الصلاة 
(الإمام) يمكن أن يكون أي شخص ينتخحب من بين ذلك الجمع. ويهذه الطريقة 
تصبح الصلاة تمريناً روحانياً قوياًء ولكنهاء وعلى نحو ثانوي» تدرّب الأمة في 
القيادة والتنظيم والتعاون والمساواة والأحوة. وأما المنافع الجسدية والصحية 
للتحضير للصلاة وأدائها فهي أمر آخرء حذب انتباه الآخرين من غير المسلمين 
على نحو مستمر. إن هذا لا يعئٍ أن المسلمين يقومون بعمل قائمة بالمنافع 
الأولية للصلاة» فهم لا يقومون بذلك على الإطلاق» ولكن الصلاة تمثل حقيقة 
أن ما هو روحان ودنيوي يتداخل ويكمل بعضه بعضاً في الإسلام. 


وتوضح شعيرة الزكاة النقطة نفسها ولكن من زاوية مقابلة. فالزكاة ضريبة 
سنوية» شيء أشبه بضريبة الضمان الاجتماعي؛ على أموال المسلم واليَ توزّع 
على الفقراء وامحتاحين وآخرين بِيْنهم القرآن (كما في الآية ٠‏ من سورة 
التوبة). فالقلق الاحتماعي من وراء هذه الضريبة واضح تماماء ولكن القرآن 
يوكد على الجوانب الشخصية والروحية أيضاً. فكلمة (زكاة) وال تع 
صدقات (وماه) أو إحسان (رزاتمد) يرتبط معناها بالفعلين العربيين (ز 52 
و(تزكى) واللذين يعنيان: (يطهّر) و(ينظف) على التوالي. ويعرف المسلمون 
منذ أمد بعيد أنه من خلال دفع الزكاة قد يبلغ المرء مستوى أرقى من الصفاء 
الروحي. إن هذا ليس من سبيل تداعي الخواطر» بل لأن القرآن يربط ما بين 
التصدّق وتزكية النفس: 

عد مِنْ أمْوالِهم صَدقة تُطَهَرَهُمْ وتُركيهم بها» [لترية: .]1١0+/5‏ 

متها التتى + لك لز دلة اكز كى» إفزره 1319/11 ]: 

إن دعوة القرآن المتكررة لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة توجه .موقفها العام نحو 
الإيمان والأعمال الصالحة» فالإيمان والأعمال الصالحة مترابطان لدرجة كبيرة» 
ويغذي كل منهما الآخر. والهدف الأسمى هو إكمال التوافق بين كلا النوعين 
من النشاط؛ لأن كلاً منهما ضروري لرقيّنا التام. على هذا فالعطاء عن طواعية 
نفس يوطد من نخبرة الإيمان» أوء كما يقول القرآنء الإنفاق في سبيل الله والقيام 
بعمل صالح يقرب المرء من الله ومن رحمته: 

ظوَيِنَ الأغراب مَنْ يوسن بالل وَالْيُوْمٍ الآخير وَيتحيدُ ما يق قرّباتٍ عِنْدَ الله 
وَصَلواتٍ الرّسُول ألا إِنّها قربَة لَّهُمْ سَيدْعِلُهُمُ اللّهُ في رَحْمَيِهِ إن الله عَفُورُ 
رَحِيم 4 [العربة: 9/ 99]. 

فإوما أنوالكُمْ ولا أَولادْكمْ بلي تُقَرَبكُمْ عنْدنا ُلْقَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صالِحاً فَأُولَيِك لَهُمْ جزاء الضّعْف بما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْفاتٍ آمنُون» [مبا: 


على 
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إن رؤية (وجه الله) تشير إلى مقابلة صوفية مركزة لا ينالها في الآخرة إلا من 
أوتٍ أعلى المستويات من الروحانية والصلاح. وهنا نحد القرآن يربط هذه 
الرؤية المقدسة باهتمامنا ومسؤوليتنا تجاه الآخرين: «فآت ذا القرى حَقَهُ 
ال ا بن السسبيل ذْلِكَ عير لذن يُرِيدُون وَجَهَ الله وأوليك هم 
0550 [الروم: .«/مم]” . 

وكما تظهر هذه الآيات.» فإن الأعمال الفاضلة تزركي الإيمان 
والروحانية. فالإيمان في الإسلام شامل» وهو أكثر من بحرّد عقيدة أو 
حالة من الوعي الروحي: إنه نظرة متكاملة لطريقة عيش تشتمل على جميع 
جوانب طبيعة الإنسان» وال من شأفا أن تزداد مع العطاء والتضحية 
بالنفس : 

طلَنْ تنالوا الْبرٌّ حتّى تُنِْقُوا مِمَا تُحِبُونَ وما تُنِْقُوا مِنْ شيء فَإِنَ الله به 
عَلِيم# [آل عمران: ؟/ ؟4]. 

طلَِّينَ استجابوا لِلّوِ وَالرَسُول مِنْ يَعْدِ ما أصابَهُم م اقرح لِذِينَ أحسئو نوا مِنْهُم 
وَانَقَوًا أخرٌ عَظِمٌ » الّذِينَ قال لَهُم اناس إن لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاععْشوْهُمْ 
فْرَادَهُم ! لمانا وَقانُوا حَسينا الله وعم عم الو كيل» [آل عمران: ؟/ 177-11/1]. 

هولّمًا رأى الْمُؤْيبُونَ الأخحراب قالوا هذا ما وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولَةُ وَصّدَقّ الله 
وَرَسُولَهُ وما زَادَهُمْ إلا لمانا وَتَسسلِيما؟ [الأحزاب: +0/ 18]. 

وف المقابل فإن خبرات الإيمان الروحية يجب أن تزيد من التزام المرء 
بالصالحات: 

لوَالْذِينَ يُؤنُونَ ما آوا وَقُلَويُهُم وحلة ة لهم إلى بهم راجعون ٠‏ أولهيك 
يُسارِعُون في اخيرات وهم لها سابقون» [الومنون: 8/ 56٠.‏ ١ة].‏ 


(1)جاء في تفسير ابن كثيرلقوله تعالى ذَلِكَ عير لِلَذِينَيُرِيدُونَ وَجْه اللّو4 أي النظر إليه يوم القيامة وهو 
الغاية القتصوى. ولعل المعيئ الأقرب هو يبتغون رضى الله. [المترحم] . 


إنّما المُؤيئُونَ الْزِينَ إذا ذكِرَ الله وَحِلتْ لوبهم وإذا ثلِيَتْ لم آيائه 
اده لمانا وَعَلَى رهم | يتوكلون الْذِين تقيجون. الصلاة وما رام 
يُنْقُِونَ أوليك م هُم الْمُؤْمنُونَ حم لْهُمْ دَرَحَاتُ عِنْدَ ريهم وَمَغْفِرَة وَرِرْقَ 
كرع» [الأنفال: 4/ .]4-١‏ 

فالعقيدة والأخلاق والروحانية تتداخل كثيرا في القرآن بعضها مع بعض 
لدرجة التمازج في تعريف التقوى والإيمان: 

« لَيْسَ البِرَ أن تُولوا وُحُومَ | وبل الْمَعرِق والْمَغرب وَلكِنَ الْبر مَنْ آم 
بالله 4 وَالي؟ م الآخجر وَالْمَلائكة و الكتاب وَالنيِينَ وكتى المال عَلَى حُبَهِ ذو ىف 
لمر بى و َالتامّى وَالْمَساكِينَ وَايْنَ اليل وَالْسَائلِينَ وفي الرقاب و أقامَ الصّلاة 
11 َى الرّكاة الموفوك يِعَهَارِهِم إذا عامدوا والصابرين فِي اليأساء وَالضّرّاء 
8 , وك الذِينَ صَدَقُوا وليك هم المتقُون) [ابترة ل لال]. 

ريدن نَ جَعلْناها لَكُمْ مِنْ شعائر الله لَكُمْ فيها خخير قاذ كرُوا 0-0 
صواف فَإذا وَحَبتْ جُوبُها فَكلُوا بها وأَطّهِمُوا القانع وَالْمُْيَُ كذلِكَ سَخر مخخر 
ا ل ويم ل 
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَدَر ها لَكُمْ مكَبَرُوا اله عَلَى ما هَداكُمْ وبَشَرٍ الْمُحْسنينَ» [الحج: 


نقذ شنا" 


فذ فلح المُؤْيُونَ » الذِينَ هُمْ في َلاتِهِمْ خاشِعُونَ » و1 لين هُمْ عَنٍ 
اللغْرو مُعْرِضُونَ » وَالِْينَ هُمْ لِلرّكاةٍ فاعِلُون » وَالَذِينَ هُمْ لفرُوجهم حافِْظون » 
إل على ووم أ ما ملكت أيمالهم هم غيدُ مون , ف اق ورا 
ذَلِكَ ريك عَم افون , وكين شم اموي وَعَهَدِهِم راعُون » وَالْذِينَ هُمْ 
عَلَى صِلُواتِهمْ يُحافِظُونَ , أولّهك هُمْ الْوارئُونَ» [المومنون: *5/ ,]١١-1١‏ 

يشير النص الثاني من الآيات إلى يوم النحر (عيد الأضحى) عند الحج إلى 
مكة من كل عام. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة. ورا يكون الحج؛ 
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حي ف أيامنا هذه أكثر الشعائر تطلباً للجهد الجسدي» وهو مذهل بصورته 
الدينية وعواطفه ودراميته. وهنا أيضاء نرى كيف يربط القرآن بين المنافع 
الاجتماعية والروحانية للحج. 

إن غير المسلم غالبا ما يُدهش بروح التفاؤل والاحتفال الي تسود الشعائر 
الإسلامية» وبخاصة خلال شهر رمضان (شهر الصوم) وخلال الحج؛» حيث 
يُفترض أهما مكفران للذنوب الماضية. وأما إدراك المسلمون حيال شعائرهم 
فهو إيجابي» أي إهها تقدمية من الناحية الروحانية والاجتماعية» وهم يفهموفا 
على أنهاء كالحياة نفسهاء تحدّ وفرصة. 

وكلمة إسلام تعن (الاستسلام) أو (الخضوع)؛ أي التخلي عن المقاومة» أي 
الإذعان لإرادة الله والنظام الذي خلقه» وكذلك لطبيعة الإنسان الحقيقية. إما 
محاولة وتحربة تدوم مدى العمرء وطريق ليس له فاية يقود إلى ارتقاء لا حدود 
له. إهُا مطاردة مستمرة تؤدي إلى درجات لا حدود لما من السلام والطمأنينة 
من خلال التقرب إلى الله» وهي تحرك القدرات الإنسانية جميعها بعلاقات لا 
شروط ها. إفها تبحث عن التزام طوعي للجسد والعقل والقلب والروح. إن 
شولية الإسلام قد تتضح أكثر عن طريق اختبار واحد من الأسئلة الكبرى في 
المسيحية» وهو: "هل يتأنّى الخلاص عن طريق الإيمان أو عن طريق الأعمال 
الصالحة؟". 

أولاً لا بد من إعادة صياغة السؤال لأنه سؤال غير طبيعي لدى المسلم» إذ 
إن الإسلام لم يعرف شيئا مثل اللاهوت الخلاصي الموجود في المسيحية البحث 
عن الخلاص عن طريق المسيح (روماونمعنهة) . فإذا ما سألنا المسلم: "كيف 
تعرف بأنك سوف تنجو؟" فمن امحتمل أن يكون حوابه: "النجاة من ماذاء 
ومن أين؟" فالحياة الدنيا عنده هي فرصة وتحدٌ وامتحان» وليست عقابا كي 
ينجو المرء منه. وسواء عرفوا ذلك أم لم يعرفواء فإن الخلق جميعاً في القرآن 
يسعون نحو تحقيق غايات الله القصوى؛ وعلى هذا فليس من الواضح بالنسبة إليه 


إن كان بحاحة إلى خااض مان الويعوةة والقران كذلك يجرّد إبليس من جميع 
طاقاته» وينحصر فعله في كونه غاويا أبدياً على الأرض» ليس إلاء أ كمي 
لاتخاذ القرارات الأخلاقية» ومن ثم» فهو محفز للتطور الأخلاقي والروحاني. وإذ 
كان لابد من الخلاص من شيء ماء فإن المسلمين بحاحة للخلاص من شرور 
أنفسهم ومن غفلتهم وعدم استجابتهم لآيات الله العديدة. 

ففي مثل وضع المسلم يكون من الطبيعي أكثر أن نسأل: "كيف يمكن للمرء 
تحقيق الفوز في هذه الحياة أعن طريق الإيمان أم عن طريق الأعمال الصالحة؟" 
فعلى اعتبار ما قد تمت ملاحظته. يصبح الجواب واضحاً في الحال وهو: كلاهما 
أساس» وإلا فليس للوجود الإنساني أي معيئ ويصبح معظم ما في الحياة غير 
ضروري. وبالنسبة إلى المسلم فإن سؤالاً كهذا يصبح مماثلاً للسؤال: "أي 
عنصري الماء: الأكسجين أم الحميدروجين ضروري لإرواء عطش الإنسان؟". 

وقبل أن نبحث فيما يخبرنا القرآن عن الله دعنا نعيد تلخيص ما سبق بإيجاز. 
فالقرآن يقول: إن حياة الإنسان الدنيا ليست عقوبة إهية» وإها لم تكن لإرضاء 
نزوة ما من نزوات الخالق» بل إنها مرحلة في خطة الله من الخلّق. فقد وهب الله 
الإنسان طبيعة معقدة على نحو متميّز وكيول وأهواء متناقضة» وإنه من خلال 
استخخدام الإنسان لقدراته (العقلية والإرادية والروحانية والأخلاقية» إلخ..)» 
ومن خلال انحن والتجارب الي لابد له من مواجهتهاء فإن الفرد إما أن يرقى 
في علاقته مع الله» (أي "في التقرب إلى الله" كما يشير القرآن)» وإما أن يشتت 
نفسه في مساع لا سبيل إليها. ا د 
جزءا من الإنسانية ممن سوف يَحبْرُون محبة الله وخراضاوك اماه وغؤلاء 
هم الذين يدعون في الإسلام بالمسلمين» أي» خرقياء (الذين يستسلمون 200 
ذلك أنهم يسعون جاهدين لتسليم أنفسهم قلبا وعقلاً وجسداً وروحاء لهذه 
العلاقة.. إهم أولئك الذين يجدون السلام والطمأنينة والثقة بالله» والذين 
يعملون الصالحات ويحرصون بجد على عمل الأشياء بشكل صحيح. ولكي 


الفصل النابي: الشروع في الرحلة ان 
نفهم بشكل أفضل كيف أن الحياة الي نحياها من شأنا أن تيسر سبيل تواصل 
أقرب مع الله دعنا نر ماذا يقول القرآن عن الله. 
الأسماء الحسنى 

يقدم القرآن صورتين متقابلتين لله وتدبيره لشؤون الكون» فمن جهة هو 
توق الرخود لاني ولة يكن انا تسلو خورف .نهد لالتتحالة. زتعلق بخننا 
يَصِفُونُ» [لأنعام: .]0 وإنه ليس كمثله شيء4 [الشورى:47/١١]»6‏ وإنه 

وَلَم 0 له كفو أَحَد4 [الإخلاص:7١١/4].‏ فهذه الأيات تحذرنا من قيود 
ومخاطر استخدام لغة الإنسان في وصف الله وبخاصة في مثل التعابير العامة 
المستخدمة لوصف طبيعة الإنسان وسلوكهء ذلك أن ميل الإنسان للاستتخدام 
الحرفي للرموز الدينية غالباً ما يقود إلى تلفيق صور مضللة عن الله. ومهما يكن 
فإن هذه الآيات كأنما تحذيرات في القرآن؛ إذ إِنها بدورهاء إذا ما دعت الحاجة» 
تحتوي صفات مُقَارنة. فإذا كان علينا أن نرقى في محبتنا مع الله فإن علينا أن 
نعرفه» ولو بشكل تقريبي» كي نرتبط معهء ومن أجل الوصول إلى هذه 
الغاية فإن الكلام هو الوسيلة الواضحة الي لابد منها. 

على هذا وبالإضافة للتصريحات عن سمو الله الذي لا يدانيه شيء في الوجود» 
فإننا نحد صفاته العديدة مذكورة في كل صفحة تقريبا من صفحات القرآن. 
وغالباً ما تستخدم هذه الصفات لتكون فواصل للآيات» وهي ترد على نحو 
نموذجي في عبارات وصفية مزدوجة بسيطة» مثل: فإن اللهَ كان غَفُوراً 
رَحِيما» [النساء: 9/4؟١]»‏ وطإوإن رَبَكَ لَهُوَ الْعَرِير الرّحِيم#» [الشعراء: 1؟/14]» 
ونإإنه هُوَ المسّمِيع الْبَصِير» [الإسراء: 11/1177 وبشكل بجمعي » فإن القرآن يشير إلى 
هذه الألقاب ب ر(أسماء الله الحسين) (انظر الآيات ١١‏ من سورة الأعراف» و١١٠١‏ 
من سورة الإسراء» و8 من سورة طه؛ و4 ؟ من سورة الحشر): 

قل ادْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحُْمَنَ أي ما تَدْعُوا فلَهُ الأسماء الْحُسْنَى4 [الإسراء: 


بالمءاللأ. 


ا حق الملائكة تسأل 


«اللهُ لا إِلهَ إلا هو لَهُ الأسماء الْحُسسئَى» [طه: ٠١‏ ه]. 

ظِهْرَ الله الّذِي لا إِلَدَ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ المّلامٌ الْمُؤيِنُ الْمَهَيْمِنُ التريز 
الجبارٌ المتكد” 0 مَا يش ركون ء هُوَ اللهُ الْخالقٌ البارئٌ الْمُصَوَُرُ لَهُ 
الأشة لخي يك مُ لَهُ ما في السّماوات وَالأرض وَمهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ» 
[الحشر: وه/ 500 

فهذه الأسماء المقدسة هي عنصر كلي الوجود في حياة المسلم اليومية» فهو 
يذكرها عند البدء بكل أمر أو الفراغ منه ح أكثر المهام دنيوية» وهي تظهر 
في أسماء الأشخخاص مثل: عبد الرحمن وعبد الغفور وعبد الودود إلم..» ويهتف 
يما في اللحظات الأكثر فرحا والأكثر ترحاء ويتمتم يما بعد الفراغ من كل 
شعيرة صلاة» وينشد بها بإيقاع وعلى نحو جماعي في مناسبات مختلفة. ولأن 
المسلمين يستخدمون هذه الأسماء في حديثهم اليومي بلا كلل أو ملل» فقد 
اقهمهم بعض من غير المسلمين بالشكلانية الخاوية (سوتلهصمم؟ برامصمة) » ولكن 
هذا يعكس نقصاً في الفهم» لأن الحقيقة هي أن للأسماء المقدسة دوراً مكملاً 
هاما في حياة المؤمنين بحيث يكون ذلك الاستخدام طبيعياً وغير متكلف 

إن الأسماء المقدسة عند المسلمين هي وسيلة التوجه إلى بماء الله غير المحدودء 
ومن خلال ذكر هذه الأسماء فإن المومنين يحاولون أن بيطوا اللثام» ويتجهوا 
بأرواحهم نحو هدف الجميع المتعالي (الله). ومعرفة الأسماء الحسين أساس إذا 
أراد المرء أن يفهم العلاقة بين الله والإنسان كما بيّنها القرآن وكما خبرها 
المسلمون. 

وفي تصنيفه ل(فهرس القرآن)» يترحم حنا قسيس”؟ معظم الألقاب 
والصفات الواردة في الكتاب الكريم والمتعلقة بالله إلى الإنجليزية مع معاني ظلاها 
المختلفة. والقائمة الى يأتِ بما ليست كاملة» ذلك أن باحثين آخرين أجروا 


)١(‏ حنا قسيس :وأودف! .8 ومدق فهرس القرآن (مة“5ن0© عط ؛ه ععمهلومعمه© خ) مطبوعات 
جامعة كاليفررنياء .1١9/87‏ 


الفصل الناي: الشروع في الرحلة بوب 
تصنيفاً وشرحاً موسعين بالإبحليزية لصفات وأسماء الله الحسيئء» ذلك أن هذه 
الأسماء في العربية لما مدلولات عدة» وليس من السهل أن نفي الأصل العربي 
حقه. فعلى سبيل المثال كلمة (رب) يترجمها قسيس ب (60م]) توحي بفكرة 
(التربية) و (الكفالة) و (الرعاية). وأما عند العالم اللغوي المعروف الراغب 
الأصفهان فكلمة (رب) تعيئ: 'التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد 
التمام”'2؟ ".وكما هو واضح, فإن كلمة (لمم]) لاتوحي يمذه الفكرة. والقائمة 
التالية من الصفات والأسماء المقدسة مأحوذة من فهرسة قسيس: 
أسماء وصفات مقدسة: 

الأحد: عون » الآخر: 6وما » الجليل: ءاطوءمده8 » الأو ل: »ممع » الباطن: 
1 البديع (البار 34 الفاطرء الخالق» الخلاق): موعت » البر: «هادع8 »> 
البصير: عدزعهك » التوّاب: ومع0 كلنةه1 كومن1 مطثلا ءعم0 » الجامع: ععطاة0 »2 
الخبار: عم 1اءم دده (عاطلنوزووس1) » الحسيب: موومءاءء2 » الحفيظ (ال و كيل؛ الو لي) 
ممتلعةن 6 الحق: طابم1 2 أحكم الجاكمين: عولنال غكنال )وما > الحكيم: عوا/لا ) 
الحميد: اطقلناما » (لإطاومتعوتورط) الحي : انآ 2 العليم: 11 (كنا0أعوع53) »2 
الخبير: عنوبدة » الرب: لجمة ء الرحمن: امع مم8 (اداعمعلة) »2 الر حيم: 
عأقووأووومصوعء الرزاق: مولتوورط ع الر فيع: ععغلوءدع 2 الرقيب:مءع71/2)02 » 
السريع: #عمعاءئن0 » السلام: واطوععووم ؛ السميع: عدنفةء] »2 الشاهد: 
وتاك نفيك الشكو رة عساعدةءطصصظ (انعلمقط؟ ,انقعندء6) » الصمد:عئناموهم > 
الظاهر: (لعدسنن0) :مءلزب8 ء العالي: طونقةء العزيز: بوطعةة » العظيم: زالأ كرم. 
اميد: وداوع610 لنلمءام؟5 ,تخطع21)» العفو: ععرولءوط » العفو الحليم» الرؤوف: 
أدعمرءات.؛ العليم (الخبير: معبدوم! )» الغفور (الغفار : يعبانوءه )» الغئي (الكافي) 
أمءنء قرسي الفاطر: عمغومتعو06 » الفتاح: تعتءاناءط ء القدّوس :يززه11 » القدير 


)١(‏ حنا قسيس :إذأوكة؟1 .8 8رصداط فهرس القرآت (مد“دن0 عط 6ه عوضولءمعده0 خ) مطبوعات 
جامعة كاليفورنياء .)١3447‏ منقولة عن عبد الله يوسف علي ذالم 6موبالا القرآن الكريم: النص 
والترجمة والتعليق./ا1ة]001502060©) ع2 08لللأكمة:1" تاذتاعدى باءاء1' تمدعنا برامط ع1" 


وم حقىق الملائكة تسأل 


(القادرء القهارء القاهر: (انقىءه0) 6معاممنمصم0 )»2 القدير:ءامطم ع الحواد : 
اكنتصسسه8ء القري: ودمى5 » القيوم: (الصمد: ومنامداءء+8) ادصعظ الكبير 
ادعو الكر. م: كمععوء0 ء» اللطيف (الرؤوف ,علاطنا5 ,150 ,كناماعه© رعلامء6) 
#عفمعط الله (إلمهمن )» المؤمن: امقطنتدط » المتكيّر :(طمومب5) وسناطيى » المتين : 
ناك المحجيب: كناكم وطللا عم0 2 المصو رء معءمقط5) ععمملطعه8 > المعطي 
(الو هاب: ,عرزن الملك: (المليك:ودنءز )» المهيمن:معبووعع2 » المو لى «الولي ): 
#ماععاوع النور: ؛طونا » الحادي: ولونيرن » الوارث: عمالمعطم1 » الو اسع: 

#متعءطصوط الودود: ومنهمة ٠‏ الوكيل:(وعندنم1) ععومموزط ٠‏ الوهاب: 

تعناعنادءهء تبارك وتعالى :8160 » ذو الجلال: (المتكير : عناوءزو/ة )2 مالك 
الملك: مرملعمن! عطا ,ه معأكدآلة » هو 7 وير 


وهناك تباين كبير ف عدد المرات الي ذكرت فيها هذه الصفات في القرآن» 
فعلى سبيل المثال يتكرر لفظ الجلالة (اللهم حوالي 71944 مرّةء ولفظة رب 
حواللي 3٠١‏ مرةء ولفظة الرحمضن ١7٠١‏ مرّةء ولفظة الرحيم 7١17‏ مرّةء ولفظتا 
الغفار والغفور 917 مرّة» ولفظة اللطيف 7 مرّات. وهذا التكرار والتباين له أثره 
الكبير في تقوى المسلمين» ولتقدير هذا الموقف فإننا بحاحة أن ندرك فقط عدد 
المررات الي يتواصل المسلم فيها مع القرآن. 

فالمسلم الملتزم يتلو القرآن على الأقل حمس مرات في اليوم والليلة خلال 
صلواته المفروضة. ويستمع العديد من المسلمين للقرآن على أشرطة الكاسيت 
عثل ما يستمع الغربيون للموسيقاء والعديد العديد منهم يتلون جزءا معينا منه 
كل يوم للمدارسة والهداية؛ ويقوم عدد منهم بحفظه عن ظهر غيب بأكمله. 
ومن خلال قراءة المسلمين للقرآن؛ فإفهم يذكرون وباستمرار أسماء الله وصفاته 
المقدسة من خلال هذه التلاوة وال تكاد لا تخلو صفحة واحدة من القرآن 


)١(‏ قام المولف بترتيب الأسماء مجائياً حسب الأحرف اللاتينية وقد قمت بترتيبها حسب الأحرف 
المجائية العربية؛ علما بأن هناك بعض الأخطاء في الصياغة العربية كما أوردها المولف[ المترحم.] 


الفصل الثاي: الشروع في الرحلة م 
منها. ومن خلال هذا الذكر المستمر (لأسماء الله) تنطبع رؤية أو صورة روحية 
معينة بشكل تلقائي على قلب وعقل المسلم؛ وتتنوع هذه الصورة في انطباعها 
تبعاأ لنسبة ورود أسماء أو صفات أكثر من غيرها. وإذا كان علينا أن نتصور 
هذا التأثير فيمكننا أن نقوم بتصوير هرم بأسماء الله الحسين فنرى أن لفظ 
(الجلالة) الله سوف يكون في قمة الحرم» وينبئق عنهاء ولكن دوا في المرتبة 
لفظة رب ثم تأي دون ذلك صفات الرحمة (الرحمن والرحيم) منبثقة عنها 
وواصفة إياها وكأمًا إشعاع مصباحء ثم صفات المغفرة (الغفار والغفور)» ثم 
ينبثق عن الرحمة الخالق وهكذا. 

وهذه الطريقة يطور المسلم مفهوما عن الها ابحد ما يكرت عن المادية: 
ويتقرب إلى الله من خلال عقله وقلبه وروحه ومشاعره وحدسه وليس من 
خلال أية صورة محسمة. وأعتقد أن هذا هو مصدر تحطيم الإسلام لصورة 
الأوثان («عداءهمهه:) كما هو معروف. وتحطيم الإسلام للأوثان ليس تطرفا 
قاسياً له جذوره الثقافية في بيئة صحراوية ذات ذوق بدائي ف الفنون» بل إنه 
لازمة طبيعية للطريقة الي يتصور المسلمون الله من خلالها ويرتبطون به من 
خلال مفاهيم تعبر عن قيم داخلية ونشاطات وليس من خلال صور مرئية. 
ومن هنا جاء فن الخط الإسلامي الفريد الذي لا يتضمن صوراً أو تماثيل» بل 
كلمات غالبا ما تكون أسماء مقدسة وآيات قرآنية مكتوبة بأناقة وجمال» وتعطي 
200 وتناسقاً دقيقين وعجيبين يستوجبان دراسة محكمة للتحقق من المع 
واكتشاف الحقيقة الكامنة فيما وراء الجمال . 

وإذا ما نظرنا إلى الأسماء الإلهية المقدسة مرة أخحرى فإننا نصاب بالحيرة» إذ 
مادامت أسماء الرحمن والرحيم والرب والمولى والولي والغفار والغفور تظهر وتتكرر 
في القرآن باستمرارء فإننا نتوقع أن الأسماء الي تبدو وثيقة الاتصال يماء 
كالودود: سوف تتكرر في القرآن أكثر من مرّتين فإذا ما ضمنًا العدد الكبير 


3م حتى الملائكة تسأل 
من الإشارات إلى محبة الله أو نرْعِه المحبة من الآخرين فإننا قد نشعر أنه رعا من 
المناسب أن نزيد هذا العدد. ولكن بالفحص الدقيق لأمثلة كهذه نلاحظ أن 
محبة الله في القرآن ليست عالمية» وهذا في الحقيقة ما يجعل هذه الصفة ,كنأى عن 
الصفات الي ورد ذكرها أعلاه. فرحمة الله مثلاً ينالها جبيع خلقه وتشمل حن 
أكثر الناس بعدا عن الله (انظر الآيات ١57‏ من سورة الأعراف» و78 وم 
و”4 من سورة الروم؛ و/ من سورة غافر» و8١‏ من سورة الشورى)» ودعمه 
وعطاؤه يصل إلى الجميع. والله هو الحافظ الوحيد لكل فس (انظر الآيات 
7 من سورة البقرة» و77 من سورة الأنعام» و١‏ من سورة يونس)» ويقبل 
التوبة النصوح لمن يتوب عن قريب (انظر الآيات ١١١‏ من سورة النساء» و5 
من سورة الرعدء و01 من سورة الزُمر)» ولكن عندما يتكلم القرآن عن المحبة» 
فإنه يشير إلى علاقة خاصة يتقاسمها الله مع حلقه من البشر بإرادته» إا علاقة 
يقول القرآن إن معظم البشر يعرضون عنها (انظر الآيات 89 من سورة 
الإسراءء و٠5‏ من سورة الفرقان» و77 من سورة النمل). وبرغم أن رحمة الله 
وعطفه ورعايته تسطع على كل البشرية» فإن الذين سوف يحظون بعلاقة محبة 
مع الله هم فقط أولئك الذين يتوجهون إليه ويسعون طوال حياتهم كي يسلموا 
أنفسهم لله. وهذه المحبة تعين محبة المشاطرة» محبة نتلقاها ومحبة نعطيهاء إِنما امحبة 
المشتركة. ولأن القليل القليل فقط هم الذين يختارون أن يدلوا فيهاء فإننا 
يحب ألا نستغرب من الاستخدام المحدود للاسم المقدس الودود في القرآن؛ ذلك 
أنه في حين أن علاقة من امحبة مع الله هي في متناول الجميع؛ إلا أن أكثر الناس 
يعرضون عن الدخول فيها. 

ولنعد ثانية إلى أسماء الله الحسئ ولنتذكر هذه المرة مناقشتنا عما يتطلبه 
الإسلام من الإنسان: فمن خلال متابعة قراءتنا للقرآن نراه يذكرنا على الدوام 
بصفات الله وبالخصال الي يتوحب علينا أن عدبا في أنفسناء ولن يطول 
الوقت حى يتضح لنا أن هناك تقاطعاً مُعتيراً ما بين العنصرين؛ ذلك أن غالبية 


الفصل الثاني: الشروع في الرحلة 4م 
الفضائل الي يجب علينا أن نطورها في أنفسنا من خلال أعمالنا تحاه الآخرين لها 
أصولها وكمالها في الله. فعلى سبيل المثال علينا أن ننمي فْ أنفسنا الإحسان» 
والخير» والجود» والشفقة» والتعاطف» والإخلاصء والمقدرة على الصفح. 
والكرم؛ واللطف, والعطاء؛ والكياسة» والنبل» والعدالة» والرقة» والمعرفة» ومحبة 
الآخرين؛ والرحمة» والسلام» وحماية الضعيف» والصدق. والثقة» والحكمة. 

ومع ذلك فهذه الخصال تنبع من الله وصفاته في الكمال» وإذا ما طوّرنا هذه 
الخصال ف أنفسناء فإننا في الحقيقة نزداد قرباً من الله الذي هو مصدرها المطلق. 
ومن هنا فكلما تشربت نفوسنا يذه الخصالء ازدادت معرفتنا بالله. وطالما 
أمكن لبن البشر أن يجربوا هذه الفضائل ويكتسبوها على مستوى يفوق 
مستوى المخلوقات الأعرى أصبح من المتاح لمم أن يرتبطوا مع الله بطريقة 
حميمية مميزة . 

ولإيضاح هذه النقطة يمكننا استخدام القياس: افترض أن لدي حيوانين 
مدللين سمكة ذهبية ( 650 4امع ) وكلباًء وأن لدي ثلاث بنات. فالسمكة, 
لكوفا أكثر محدودية من حيث التفكير والارتقاء» لاتستطيع أن تعرف وتدرك 
محبي وعطفي إلا على نطاق محدود جداً مهما حاولت أن أمنحها من العطف 
والحنان. وأما الكلبء الذي هو حيوان أكثر تعقيدا وذكاء من السمكة» فإئه 
يستطيع أن يشعر بالدفء والعطف الذي أمطره به بدرجة تفوق بكثير درجة 
خبرة ومعرفة السمكة. ومع ذلك فإن بناتي وهن يكبرن يصبح لديهن إمكانية 
الشعور ممقدار الحب والحنان الذي أكنّه لهن على مستوى لا يمكن لكلبي أن 
يدركه على الإطلاق؛ لأن بناتي بملكن القدرة على المعرفة المباشرة» من خلال 
عراطفهن وعلاقاتّن؛ للمشاعر الغنية والعميقة أكثر من كلبي. وعلي أن أقول 
إن محبي لوالديً اليوم هي أكبر من محبي هما عندما كنت طفلاً؛ ذلك أني منذ 
أصبحت أب بدأت أعرف وأشعر بشكل أفضل بقوة الحب الي أعطاني إياها كل 
من أمي وأبي. 


84 حت الملائكة تسأل 

وإذا ما استطردنا في قياسنا هذا قليلاً فإننا نرى أنه ليس كافياً لبنا أن 
يُحِطنَ أنفسهن بعلاقات إنسانية أخرى فقطء مادمن لن يقدّرن مقدار مشاعري 
تجاههن ما لم يعترفن بي ويتوجهن إلي على أنئ والدهن» أي ما لم يدخلن في 
العلاقة ما بين الوالد والولد. إن ممقدوري أن أمنحهن كل مشاعر الأبوة ف 
العالم» ولكنهن إذا ما رفضن تلك المشاعر الحمة أو بتجاهلنها بحملة من الأسباب» 
فإمُن لن يدحلن في علاقة من الحب معي؛ وعندها لن يكون للعطف والرعاية 
الي أوليها لهن نفع كبير. 

ولهذا أعتقد أن القرآن يصر على كل من الإبمان بالله والقيام بالعمل الصالح 
تحاه أخمينا الإنسان؛ لأن كلاً من الإبمان والعمل الصالح ضروريان إذا ما أردنا أن 
نعرف الله. فإذا كان الملحد إنسانيا كبيراء فقد يحظى بمحبة وإعجاب جيرانه 
وأصدقائه» ورا الشعور بالرضا تحاه نفسه. وكذلك الشعور يمعي الحياة» ولكنه 
مع ذلك يبقى خالياً من الناحية الروحية. أنا لا أصر على القول بأن شخصا 
كهذا سوف يكون مصيره المعاناة المستمرة؛ لأن ذلك يعتمد على عوامل 
يستحيل لنا أن نعرفها أو نعرف مقدارهاء مثل قيود شخصيته والبيئة الي يعيش 
فيها والفرص المتاحة أمامه وغيرها من العوامل. وعلى كل فليس هدف القرآن 
مناقشة حالات من عدم الاستقرار والثبات كهذه على أها خيارات متاحة» بل 
إن القرآن يرشد الإنسان إلى ما فيه الخير له ويحذره ثما فيه الدمار له. 


كل نفس ذَلِقةُ الْمَرْتٍ كم ْنا تُرْحَعُونَ» [السكبرت: +2/ 0.100 يتردد 
صدى هذه الحقيقة من نحلال القرآنث» فهي تذكر القارئّ أن ماية وغاية كل 
سعينا الدنيوي هو إعادة الاتحاد هذاء وف المحصلة فإن ما يهم هو علاقتنا مع 
الله. ولكن من الخطأ القول: إن هذه العلاقة هي كل ما يهم؛ ذلك أنه وكما 
قد يناه ترتبط علاقتنا مع الله ارتباطاً وثيقاً باستجاباتنا نحو أخينا الإنسان. 
فالشعائر والإلهام والتأمل والتذ كر (انظر الآيتين ١9١‏ من سورة آل عمران» 
و١٠‏ من سورة النساء) جميعها تلعب أدوارا حاسمة في تقريينا إلى الله ولكن 


الفصل الثابئ: الشروع في الرحلة 6م 
يجب ألا نغفل دور ارتقائنا في الفضيلة. وكلما ارتقى المؤمن في الصفات الي 
تنبع من الله كانت علاقته مع الله أ برء ومن ثم كانت قدرته على أن يتلقى 
ويستبطن جمال وقدرة الله المطلقتين أعظم في كل من هذه الحياة» وعلى نحو لا 
يقارن في الحياة الآحرة حيث الأقنعة الدنيوية وكل ما يلهي تزول جميعا. 

إن هذا أكثر من محرّد مقاربة صلاحنا بحكمة الله المتعالية» إذ إنها تتطلب 
علاقة حميمة ومعرفة لا يمكن لشخصين من البشر أن يشاطراها. والمثل المعروف 
يقل "اك ينا تومي فانه جرحي عليك أن قطي حي ارات تيل 
حذائي." وهذا ب يعن أننا لا نستطيع في الحقيقة أن نعرف شخصا آخر ما لم 
ندخلء إلى حد ماء في حياته وبحرّما من وجهة نظره الشخصية. ولأن هذا 
الأمر محال -- إذ إننا دوما نقع خحارج تلك الخيرة -- فإن هذا ؛ يعن أن قدرتنا 
على التعاطف مع الآخرين محدودة جداً. وبالتأكيدء لن تكون قادرين على 
معرفة الله بشكل تام» ولكننا نستطيع أن نشعر بوجوده بطريقة عميقة على نحو 


2 


ولقد أخبر البي يله أصحابه ذات مرة: "إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين التن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون ويما يتراحمون وبا 
تعطف الوحش على ولدها وأَثّر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القيامة".7') والقصد من هذا الحديث إظهار مدى عظمة رحمة الله وكذلك يشير 
الحديث أن الرحمة الى نظهرها ونشعر ها ما هي إلا جزء متناه في الصغر من 
رحمة الله المطلقة. وهكذا فالله يمنحنا القدرة على الاشتراك في رحمته وتحربتها 
من خلال الخبرة المباشرة في حياتنا الدنيا» ليس فقط بوصفنا متلقين» بل بوصفنا 
مانحين لها أيضاً؛ ذلك أننا عندما نكون رحماء تجاه مخلوق آحر» فإن ذلك الكائن 
يكون متلقياً لرحمة الله من حلالنا. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (كتاب التوبة) كما جاءت ترجمتها في رياض الصالحين 
للإمام النووي»: النسخحة المترجمة لمحمد ظفر الله خان» ص 45. 


3خ حت الملائكة تسأل 

وهذا ينسحب على غالبية أسماء الله الحسئ أيضاء أي إذا كنا صادقين فإننا 
بذلك مرب ع ضئيلاً من الحقيقة الي تأي من الله وإذا بلغنا الحكمة فإن 
الحكمة جميعها تنبع من الله؛ وإذا بلغنا من القوة شأواً فلا قوة إلا بالله» والأم 
تشترك في الخلق على مستوى سيبقى دوما لغزا غامضاً للإنسان» ومن هنا فإن 
تحربتها في صفة الخلق لابد أنما عميقة بشكل خاص. ورا نستطيع قول الشيء 
نفسه على محربتها مع (الرحمن) و(الرحيم). فالعديد من علماء المسلمين 
القدامى قد شعر بأن الأنثى تكون أكثر حساسية لبعض الصفات المقدسة من 
الذكر والعكس بالعكس, فأسماء مثل القدير والمولى والمعطي كان يعتقد أنها أكثر 
ملاءمة للذكر. 

ويخبرنا القرآن أن الله ينفخ شيئاً ما من روحه في روح كل إنسان (انظر الآية 
من سورة السجدة)؛ وهذا يعن أن كل إنسان يملك في داحله بذرة من بذور 
الصفات المقدسة؛ أو .معي آحر إن الفضائل الي يعيش الإنسان تحربتها إنما هي 
نفحة من نفحات الأسماء الحسيئ. والمفهوم القائل: إنه كلما سعى الإنسان وراء 
الفضيلة» كانت قدرته أعظم ليعيش تحربة المقدس» ويقترب من ضوء قول 
رسول الله يلل الذي يؤكد: "إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في 
ه200 

وهدف المسلم المؤمن هو أن يصبح باستمرار متلقياً ومرسلاً لبهاء الله المطلق» 
وأن يقترب ما استطاع من مصدر كل ما هو جميل» وأن يقبل أن يكون رسولا 
لمن له الأسماء الحسين» ومن هنا يكون بحق خليفة الله على الأرض كما جاء في 
الآية الثلائين من سورة البقرة. 


)١(‏ من حديث ابن ماجه والترمذي كما جاءت ترجمته ف هدي من الرسول لمظهر القاضي 
(جامايكاء ن ي: مطابع10218 2 ٠199م))»‏ ص 44. 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة /م 

يبدو أننا عدنا إلى حيث بدأنا أول مرة» فهذه المناقشة برمتها عن غاية الحياة 
كما وردت في القرآن بدأت بقصة الإنسان كما جاء في الآيات من ٠١‏ إلى 
8 من سورة البقرة. وقد يفترض الرم من قبل السهو أو الخطأ غير المقصود 
أن هذه المناقشة بدأت بسؤال الملائكة لله عن هدفه من نخلق هذا المخلوق» 
وبالتالي ريبتها من هذا المحلوق ونقدها له حى قبل أن يخلق. وفي الحقيقة إن 
ما أهمنا للبحث عن مثل هذه المناقشة هو إرادة الله لخلق الإنسان وال جاءت 
بت وكيد مفعم بإيجابية وتفاؤل كبيرين وَِذْ قال ربك لِلْمَلائِكَة ني جاعل في 
الأرْض خَلِيفة» [ليقرة: ؟/.>] لدرجة دفعت بالملائكة أن تسأل را عن ذلك 
المخلوق. 

كيف يمكن للإنسان. ذلك المخلوق المدمر والقابل للفساد أن يكون نائباً 
ومثلاً لله (على الأرض)؟ فمن بين جميع المخلوقات» كيف يمكن للإنسان أن 
يتصرف وكيلاً ومبعوثا لربه؟ يبدو أن تاريخ الإنسان وطبيعته على نقيض من 
هذا الاصطفاء. ولكننا عندما ننظر إلى الجنس البشري من وجهة النظر هذه 
فإن مثلنا مثل الملائكة» نرى جانباً واحدا من الحقيقة» ونغفل قابلية الإنسان 
للخير والتضحية بالنفس وقدرته على المجاهدة للعيش بأرقى مستويات الفضيلة. 
فكل شخص لك في داخله القدرة على التلقي والتمثيل» وأن ينقل للأخرين 
الرحمة والتعاطف والعدالة والحق والسخحاء والمحبة الى تت تنبع أصلاً من الله ومن ثم 
نكون بذلك رسله على الأرض 

ويؤكد القرآن أن الطبيعة الإنسانية تحتوي هذا التوجه وهذه الإمكانية» (كما 
في الآية ٠‏ من سورة الروم)» ولكنها تتطلب يار يتوجب علينا إعادة اتخاذه 
ومواحهته باستمرار. إن وظيفة الخليفة لا تُمنح ببساطة» بل يجب أن تقبل 
طواعية ويجب الالتزام يما مدى الحياة. والقرآن لا يطلب من الإنسان الكمال» 
بل يطلب إلينا أن نثابر في اجتهادنا للتزوّد بالتقوى ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء 


4م حقى الملائكة تسأل 


وألا نركن لأنفسنا (انظر الآيات ١917‏ من سورة البقرة» و١7‏ من سورة المائدة) 
و١7‏ من سورة الأعراف) أو نقنط في سعينا هذا (انظر الآيات ه6ه-5ه من 
سورة الحجرء و" من سورة الزّمر). 
الاعتراض الأول 

قد يكون لمفهوم القرآن عن الحياة دعوته وترابطه المنطقي المْحدّدان» ولكن 
دعنا لا نسمح لأنفسنا أن نكون رومانسيين ونقبل بذلك. إن فكرة أن الارتقاء 
ف الفضيلة يؤدي إلى سكينة في النفس وهناءة العيش» وأنه يضفي جمالا دائما 
على الحياة أمر مسلم به» وإن كون فكرة الارتقاء هذه من شأنها أن تسمح لنا 
أن نتلقى وبخرب صفات الله المطلقة إلى أعظم درجة ممكنة أمر لاشك منطقي. 
ومع ذلك؛ أليس هناك مشكلة واضحة وساطعة في هذا الإدراك؟ ولاذا لم 
يخلقنا الله بمذه الفضائل منذ البداية؟ ولماذا لم يبرمج فينا الرحمة والصدق 
والتعاطف واللطف وما إلى ذلك من الفضائل» ويتجاوز هذه المرحلة الدنيوية 
من وحودنا؟ على هذا نكون عدنا بأنفسنا إلى سؤال الملائكة وهو: لماذا يارب 
لم تحعل الإنسان شيئاً أعظم ما هو عليه؛ شيا كالملائكة؟ 

وللإجابة عن كل هذاء لن نحتاج إلى كثير من البحث؛ بل لننظر فقط في 
أنفسنا ذاتما. فإذا كنا لا نعرف شيئاً آخخر عن الفضائل الي نناقشهاء فإننا 
بالتأكيد نعلم أنها لا يمكن أن توجد في أحد الكائنات الراقية دا إذا كانت هذه 
الفضائل قد تم بربحتها فيه فقط. فالقضيلة إذا ما بُربحت لا تبقى فضيلة بالمفهوم 
الذي نعرفه؛ بل شياً آخر. ممقدورنا أن نبرمج حاسوباً (كمبيوترا) أن يكون 
صحيحاً دوماء ولكثنا عندئذ لا يمكننا أن نعدّه كمبيوتراً صادقاء كما أننا لا 
نستطيع أن ننظر إلى سماعة الطبيب على أنها رحيمة برغم أها تساعد المريض. 
والقرآن يقدم الملائكة على أنهم مخلوقات لا تملك حرية الإرادة» ولكن الإنسان 
يستطيع أن يرقى إلى مستويات أعلى من الملائكة بكثير أو يهوي إلى أعماق 
أدن منها. 
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إن الفضائل مفاهيم محردة يصعب تعريفهاء ولكنن أعتقد أننا نستطيع أن 
نتفق أنه كي نرقى في الفضيلة» فلا بد لذلك من ثلاثة أشياء وهي الإرادة الحرة 
(أو القدرة على الاختيار)؛ والفكر (بحيث يكون المرء قادراً على تقدير نتائج 
احتياراته)؛ و المعاناة والشدة (وهما لا يقلآن أهمية عن الإرادة الحرة والتفكير). 
وكما رأينا سابقاء فإن القرآن يشدد وبقوة على هذه العناصر الثلاثة عندما 
يناقش عملية تطور الإنسان الروحي. فلكي يكبر الإنسان في العطف أو الشفقة 
مثلا لابد له من المعاناة» وبدوره فالعطف يتطلب الاحتيار» أي القدرة على 
الوصول إلى شخص ما بحاحة للعطف أو تحاهله. والتفكير ضروري بحيث 
يكون المرء قادرا على تحديد القدر اللازم من نفسه. والذي يمكن أن يستثمره 
للتعاطف مع من يعاني. وعلى نحو مماثل» فلكي يكون المرء صادقاً فإن ذلك 
يتضمن خيار عدم الكذبء وتبرز أهمية ذلك إذا كان إحبار الحقيقة قد يؤدي 
إلى ضياع أو معاناة شخصية:؛ والذي يمكن التنبو به من خلال استخدام المرء 
عقله. فكم وكم نسمع في المسرحيات والأفلام والأغاني عبارات مثلما تقول 
المرأة للرجل (أو بالعكس): "لم تكن تحب لأنئى عندما كنت فقيرة وبائسة 
ومشتتة تخليت عينٍ ولم تفكر إلا في نفسك!" فمقولات كهذه تعترف بالدور 
الأساس للمشقة والخيار والتفكير في الحب. والشيء نفسه يمكن أن يقال في 
قسّم الزواج الذي يطلب من العروسين إن كانا مستعدين لأن يلتزم كل بواجبه 
نحو الآحر: "ف الغيئ والفاقة وفي الصحة والسقم حي الممات." وهذا الأمر 
ينطيق على كل الفضائل» حيث تبقى هذا العناصر الثلاثة حاحمة لارتقائنا فيها. 
فعندما كانت ابن الكبرى جميلة طفلة صغيرة مرضت را شديدا ذات 
ليلة. والطريقة الوحيدة الي كان علي أن أساعدها يما لكي تنام هو أن أحملها 
على كتفي» وأدندن لما بصوت هادئ بينما أجول البيت جيئة وذهاباء وحينما 
كنت أتوقف عن الدندنة أو أحاول إنزاها عن كتفي كانت تستيقظ في الحال 
وهي تبكي. وهكذا وطوال تلك الليلة ولمدة ثماني ساعات متواصلة واصلت 
حمل ابن على تلك الحالة حي زالت عنها الحمى قبيل الفجر؛ وعندها 
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استسلمت للنوم من تلقاء نفسها. عند ذلك وبالطبع كنت منهكاً تمامً» وكان 
غضون ساعة من الوقت. وعندما ذكرت هذه الواقعة لها مؤخراء سألتئ جميلة: 


لله 


ألم تغضب من يا أبت بحنون؟" لقد دهشت لسؤاهاء ذلك أنه لم ينتبئئ أي 
شعور بالغضب ولا للحظة واحدة تلك الليلة. أحبتها: " أغضب منك يا حبيبة 
قلبي! بل أعطيتك كل ما أستطيع من المحبة تلك الليلة» وها لذكرى سوف 
تبقى عزيزة على دوما". 

إن النحبة والتعاطف والاهتمام تولد جميعاً من تارب كهذه. وإن فيها جمالاً 
5 "تعدل الدنيا وما فيها" كما يقول النبي© يه وهذه التجارب أيضا غالبا 
ما تحتوي مناسبات لدمل جراحات سابقة والتعويض عن خسارات ماضية. 

انكسرت رجل ابني الثانية سارة عندما كان عمرها لا يتجاوز العام الواحد 
وكان علي أن أبيت معها في المشفى لتلك الليلة. وهذه الطفلة كانت قد ولدت 
بعد جميلة بسرعة حيث إن الفارق الزمئٍ بينهما لا يتجاوز العام» في الوقت 
الذي ازداد عبئي التدريسي بشكل كبيرء حى شغلين كثيراً عن ابن هذه بحيث 
لم أكن لأقضي وقتاً طويلاً معها حي تلك الليلة. فعندما كانت أخختها الكبرى 
جميلة طفلة صغيرة كنا نادرا ما نفترق» ولكن الآن وقد مضت سنة كاملة من 
حياة سارة قلما قضيت وقتا كافيا معها. 

وفي تلك الليلة أمسكت سارة بيدي طوال الليل؛ وإذا ما حاولت التملص 
من قبضتها كانت تزرعق» حيث كانت التشنجات العضلية في رجلها تقض 
مضجعهاء وتحرمها من النوم. وكان علي أن أنحني على حاجز سريرها كي 
أصل إلى يدهاء وكان الحاجز يحفر في حبي. وكانت تلك ليلة مزعجة لم أخلد 
فيها للنوم أو الراحة. 


,7177-111١ هذه من التعابير الي كان الرسول يبك غالباً ما يرددها. انظر رياض الصالحين؛ ص‎ )١( 
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وبينما كنت أتأمل هذه الطفلة وهي تصارع الألم» وتعاني منه لساعات» 
اكتشفت سارة لأول مرة تلك الليلة. فبينما كنت أحملق في عينيها البنيتين 
الواسعتين» وأتأمل تعابيرها وردود فعلها من خلال إمساكي بيدها والتحدث 
معهاء وجدت الشبه الكبير الذي يربط بين وبين ابن هذه من حيث 
الشخصية. شعرت بمخجل كبير في نفسي؛ لأننٍ لم أعطها الوقت الكائي لأعرفها 
وتعرفئ» وأدركت عند ذلك ما كنت فقدت»؛ وكم كان كل منا بحاحة للآخر. 
أقسمت تلك الليلة أن أبدأ العمل بعلاقاقي مع أولادي وألاً أنتظر أحداثاً كهذه 
تقربنا بعضنا من بعض. 

إن هاتين الحادئتين كانتا منزلة امتحانين صغيرين لى في حياتي وقد علماني 
الكثير الكثير. وإن لأتساءل عن مدى عظمتها؛ إذ لابد أن تكون عظيمة خبرة 
الأمومة. فإذا كنت أنا قادراً على أن أكتسب النفع الكبير من هاتين الحادثتين» 
فما أعظم إمكانية الكسب الشخصي من حمل الطفل لمدة تسعة أشهر؟ ورا 
لهذا السبب أخير النبي محمد يٌ أصحابه بأن الأمومة تجعل اللعنة تحت أقدام 
الأمهات. 

وهذا الأمر أيضاً يساعدني على فهم سبب تشديد الإسلام على العلاقات 
الأسرية؛ إذ إن هذه العلاقات هي بالنسبة إلينا الأشد عطفا وهي أكثر ما نحتاج» 
وهي الي تزودنا ببعض الفرص الهامة للارتقاء الشخحصي. والبي يل يقول: إن 
الزواج نصف الدين؛ ذلك أن الرجال والنساء لا يحصلون على تمام شخصياتهم 
مالم يصجيدزه ارواجا رو والدية:.. :وتامل ايقا في الآية القرآنية الي تقول: إن 
الزواج يمنح الزوجين بطريقة خاصة قدرة تبادل المحبة والرحمة» وكيف علينا أن 
نفكر في هذه الآية من آيات الله: 


لامها ج رن ق* ره مدع وا وغوه مر مامه ع عر 51 ل مما” ممصم ه 
ومن آياتِه أن خلق لكم مِن أنفسكم أزواجا لِتَسَكنُوا إليها وجعل بينكم 
مَوَدةَ وَرَحْمّة إن فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يتَفَكَرُون4 [لررم: .]51/٠‏ 
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إننا - آباءً وأطفالاً ‏ نستطيع أن برب المحال الأوسع من الأسماء 
المقدسة الحسئى بوصفنا معطين ومتلقين» على التوالي. فعندما نبلغ منتصف 
العمر ونكون في الوقت نفسه آباء وأولاداً (حين يكون الأب والأم لا يزالان 
على قيد الحياة)» نصل نقطة ما من حياتنا تسمح لنا أن نتعلم من الله من خلال 
كلا المنظورين. والنصان القرآنيان التاليان يوضحان هذه المرحلة من حياتنا: 

«رقضى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوللِديْنِ إحْساناً إِمَا يَْلْمَنَّ عِنْدَكَ الكبر 
أَحَدُمُما أو كلامُما قلا نَل لَهُما أفْ ولا تنْهَرْهُّما وَقل لَهُما قَؤلاً كرعاً » 
وَاِْض لَهُما جاح الذّلْ مِنَ الرَّحْمَةٍ وَكُلْ رب ارْحَمْهُما كما رياني صغيراً© 


[الإسراء: 11-77/117]. 


م 


وَوَصينا الإئسان بوالدية إحسانا حملئة امه كرها ووضيتة كزها وَحَدْله 
وَفْصَالَهُ ثَلانُونَ شهرا حََّى إذا بَلعْ أَسْدَهُ وَبَلعْ أَربَعِينَ سنَة قال رَبّ أؤزغني أن 
أشْكُرٌ نْمتك الْنِي لنت عَلَيَ وَعَلَى والديً وأن أَعْمَلَ صالِحاً تْضاهُ وأمطلخ 
لي فِي دُريتي 9 ست لِك وَإنّي مِنَّ الْمُسْلِمِينَ» [الأحقاف: 15/45]. 
فالنص (القرآني) الأول يربط ما بين عبادة الله والعطف على الوالدين» 
ويذكرنا باهتمامهم ورقتهم وتضحيتهم؛ ومن ثم فهم يستأهلون أقصى درجات 
احترامنا. في حين يرينا النص الثاني أن إكرام المرء لوالديه هو تعبير عن الامتنان 
والشكر لله. وهذا النص يشيد بدور الأم وذلك بسبب شدة ما تكابده من الألم 
والمعاناة في تنشئة أولادها. 
فالإسلام يرى أن هناك انسجاما ما بين المسد والعقل والروح ومبادئ 
موحّدة تحكم هذه العناصر الثلاثة. فمدربو الرياضة غالبا ما يخبرون اللاعبين 
"ليس من كسب دون معاناق» هنوع مه ,مندم ول( "يعنون بذلك أنه من أحل تطوير 
لياقتنا البدنية» يجب أن نملك الإرادة لكي نعاني. ويخبر المدرسون الطلاب أنه 
يتوحب عليهم أن يعملوا يحد لكي ينموا عقليا. والمسلمون يفهمون أن القانون 
نفسه ينطبق على. التطور الروحي. إن الارتقاء الأخلاقي والروحي يتطلب 
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ضبط الإرادة» واستخدام المرء لعقله وتطويره له» وأن يعيش المشقة والمعاناة» 
وهذه الأخيرة يجب ألا تنني المسلمء وذلك لقول النبي ي: رر عجباً لأمر المؤمن 
إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان 
يرا لف وز أعابعه مراء :ضير فأكان عصر ا ناذا 
الاعتراض الثابي: 

إذن فنحن متفقون على أن الفضائل مثل المحبة والعطف والصدق واللطف لا 
يمكن بربحتهاء وإذن لكي نرقى في هذه الخصال يجب أن نمتلك المقدرة على 
الاختيار والتعليل» وأنه لابد من مواجهة الامتحان. أليس هناك إذن مثال 
واضح في الطرف المقابل؟ وهل يرقى الله في هذه الخصال؟ وهل يزن الله 
الأمور ويختار ما بين البدائل؟ وهل يعلل الله الأشياء؟ وهل كان عليه أن يتعلم 
هذه الخصال؟ وهل يستطيع الله أن يجرب المعاناة؟ 

إن هذا الاعتراض يخلط ما بين الخالق والمخلوق» والمعطي والمتلقي» فالله 
الخالق يوصف بأنه الأزلي» والمطلق؛ والكاملء والمتجاوز حدود الزمان والمكان. 
ففعاليته ليس من شأفا أن تنقص من قدره شيا أو تزيده. فهو المصدر الدائم 
والحافظ لكل الوجود. وتشير أسماؤه الحسئئ إلى أنه الكامل والمصدر الحقيقي 
الوحيد للصفات الي يتوجب علينا مضاعفة جهدنا لتلقيها وتحربتها. إنه المصدر 
المطلق لكل الرحمة والعطف والحكمة والحقيقة إلخ.. وال تنساب خلال الخلق 
جميعا . 


فالإنسان بالتعريف مخلوق يصير ويكبر. والخلق» تبعا للقرآن» يمر من مرحلة 
إلى أخرى (انظر الآيات ه من سورة الرعدء و88 من سورة القصصء و١٠‏ 
من سورة السجدة)» ومن هنا فالإنسان» يشكل خاص» كائن متغير» وحقيقة 
أن الله لا يتغيّر هي بديهة قرآنية (انظر الآيتين 77 من سورة الأحزاب» و8> 


)١(‏ في صحيح مسلم من حديث هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعاً عن سليمان بن المغيرة 
عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. 
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من سورة فاطر). فالله هو الأصل الوحيد ميع الفضائل حيث إن وجوده 
يبرهن على وجود هذه الفضائل. والله لا يرقى في قدرته ليحرب الرحمة» فهو 
الذي ينحنا الرحمة اليّ نتبادلها فيما بيننا. وهو لا يزيد في الحكمة, فهو الذي 
يهدينا للحكمة الي تصدر عنه. وهو لا يطور قدرته» بل هو الذي يعطي 
القدرة للآحرين. وبعيدا عن الإتيان عمقولة مضادة» فإن وجود الله يدل على 
الصفات الي نسعى للوصول إليها . 
لبحيا ونتعلّم 

لقد رأينا كيف أن القرآن يؤكد على مقدرة التعلم عند الإنسان وقيمة الحياة 
التدريسية في الارتقاء الروحي والأخلاقي عند البشر. إن مسألة أن يضل 
الإنسان ف خيارات مسيرة حياته أمر لا بد منه» ولكن الله» كما في القرآن؛ لا 
يتوقع منا أن نكون معصومين من الخطأ وبدلاً من ذلك فقد منحنا القدرة على 
التعلم والاستفادة من أخطائنا. والقرآن يحدّر من مخاطر المعصية» بل يشرح 
أيضا أن المرء إذا ما أدرك معاصيه وتاب منهاء وآمن وعمل صالحاً بعد ذلك» 
فإن الله ييدل سيئاته حسنات: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَعِلَ عَمّلاً صالحاً فأُولِكَ 
ندل الله سيكاتهم حَسنات وَكان الله غفورا يما [الفرقان: 8؟/١9].‏ ويبدو 
أن هذه الآية تتضمن فكرة القيمة الإيجابية لاعترافنا بذنوبنا والتوبة منها. ولا 
شك أنه من الأفضل الابتعاد عن الشرور ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلاً وعن 
طواعية» ولكن إذا ما خبر على نحو شخصي نتائجها المؤلمة المدمرة» فإن الحكمة 
والمثوبة من جراء الصد عنها تنغرسان ف قلبه ووجداته. إن حاله هو حال 
الطفل الذي يبتعد عن المدفأة بعد أن يكون قد اكتوى بنارهاء إنه في هذه الحالة 
يتحاشى المدفأة ليس طاعة لوالديه بقدر ما هو ابتعاد عن ما يعرف ضمتاً أنه 
مؤذ وضار. ويصف القرآن كيف تعلم المصطفون الأخيار من معاصيهم 
الماضية» فإبراهيم للم يكتشف التوحيد من خلال سلسلة من المحاولات المناطئة 
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(انظر الآيات 85-15 من سورة الأنعام)""© » وموسى الكتكة يقتل نفسا ثم 
يتوب ويتعلم من ذلك (انظر الآيات ١9-١٠‏ من سورة القصص)» وكذلك 
داوود اكد يتعلم درسا هاما يعينه على التوبة عن معصية اقترفها (انظر الآيات 
75-١‏ من سورة ص)» ومعاتبات القرآن للبي محمد يله لاشك أنه قصد منها 
توجيهه وتوجيه أمته. 

والله لايطلب منا الكمال قبل أن يشملنا بعفوه» بل بالأحرى كلما ارتقينا في 
الصلاح والإبمان» ازدادت فرصة الاقتراب من عفو الله وأصبحت قلوبنا مفتوحة 
لتلقيه. وهذا هو اللحهد الذي يبذله المؤمن طيلة حياته في سبيل إقامة علاقة 
حميمية مع الله مااستطاع إلى ذلك سبيلاً. ومادمنا في الحياة فإن ارتقاءنا 
الشخصي ليس له حدٌ أعلى يمكن الوصول إليه؛ ذلك أنه لايمكننا الوصول إلى 
مرحلة لابمكننا فيها أن نكسب من فعل الخير. والمسلم يعتقد أن العمل الذي 
لاخير فيه عمل غير ضروريه وأنه مهما كان عمل الخير صغيرا فإنه سوف 
ينفعه في هذه الدنيا ويوم القيامة: ظفَمَنْ يَعْمَلَ مِْقالَ ذَرَةٍ خيرا يرهُ » ومن يَحْمَلَ 
مثقال ذَرَةٍ شرا ير [الزلرلة: ووإبسم]. 

والقرآن يؤكد أن الله لا يسعى كي يحرم الرحال والنساء من فضله» بل إن 
الله يرغب في هدايتهم إلى ذلك الفضل؛ ويتعقبهم على نحو متواصل وبشكل 
غاضب إن هم أعرضوا عن ذلك. فالله يدعو ويذ كر ويتحدى ويناقش ويُحجل 
ويُغري ويهدد؛ والله يبتلي العاصين بالمصائب للَعَلّهُمْ يَرْحَعُونَ» (انظر الآيات 
4 من سورة الأعراف» 4١‏ من سورة الروم» و١”‏ من سورة السجدة» 
و78 من سورة الزحرف). 


)١(‏ ينسب المؤلف إلى إبراهيم لفل اكتشاف التوحيد عن طريق امحاولات الخاطئة وهذا غير صحيح 
ذلك أن إبراهيم اليف كان يتّبع مايسمى أسلوب التتزل: وهو الوصول بقومه إلى التوحيد عن طريقة 
المحاكمة العقلية. كما أنه ينظر إلى بعض ماصدر عن موسى وداود وإلى معاتبات الني (عليهم السلام 
أجمعين) على أنا معاص وهذا غير صحيح|المترحم]. 


وأما أولئك الذين استجابوا لدعوة القرآن» فإن القرآن يقدم لهم أفضل ما 
يمكن وهي النصيحة الروحية العملية. فأوّلاً يحب على المرء أن يتجنب كبائر 
الإثم (كالقتل والزنا وحداع المسكين, إلخ..). فإذا ما تحتب المرء هذه الآثام مع 
الإيمان بالله فإن مثواه إلى اللجنة في الآخرة: 


«إن تَحِتنبُوا كَبائِرَ ما تُْهَوْنَ عَنْهُ ُكفر عَنْكُمْ سيَكاتِكُم وَتُدْخِلَكُمْ مُدْخَلاً 
كرعا» [الساء: 51/4]. 


«إقما أَوتِتُمْ مِنْ شإء فَمبَاعٌ الْحَياةٍ الدئيا وما عِنْدَ الله حير وَأَبْقَى لِلذ 
سس م ع5 اه 2 ل م م همك ” 1 3 8 5 
آمَنُوا وَعَلَى رَبُهم يتركلون » وَالَذِينَ يَحتَبُون كبائرَ الإنّمٍ وَالفواجش ا ما 


وم 


غطبوا هم يَغْفْر ون #4 [الشورى: 707-5/45] . 


«الّذِينَ يَحْتَنبُونَ كبايرَ الثم وَالْفُواحِشَ إل اللَمَمَ | إن رَيِكَ واميع م المَغْفِرَة© 
[التجم: +0 /؟5]. 

وبعد التوبة» يجب على المرء أن يحاول إصلاح نفسه ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا تحسباً من الوقوع في أي انحطاط روحي. وفي السياق نفسه. فإن القرآن 
يبين أن عمل الخير يعوض عن عمل الشر (انظر الآيات ١١4‏ من سورة هود 
و١7‏ من سورة الرعدء و4 من سورة القصص). فالفكرة هنا أنه إذا ما 
حدث أن خطونا خطوة نحو الوراء» فإن علينا في الحال أن نحاول المضي 
خمطوات عديدة نحو الأمام كي لا تُحرم التقدم. والرمز الرئيس المتعلق بالآخرة 
هنا هو ميزان يوم القيامة حيث توضع حسنات المرء في كفة وسيئاته في الكفة 
المقابلة. فإذا ما رجحت كمّة الحسنات على السيئات؛ أي إذا كان المرء صالحاً 
بالأصلء فإن له جنة الخلد. وعلينا ألا ننسى أن الله يضاعف أحر الحسنات ولا 
يحزي السيئات إلا بمثلها (انظر أيضاً الآيتين 64 من سورة القصصء و١4‏ من 


سورة غافر). 


الفصل الثاي: الشروع في الرحلة كك 

إن كل هذا يبدو أنه مبن على التجربة والاختبار؛ إذ إنه من المستحيل 
بالنسبة إلينا أن نقيس بدقة وإحكام درجات أعمالنا الصالحة وأعمالنا السيئة. 
ومهما يكن فإن القرآن لا يزودنا عمعرفة دقيقة ة عن الارتقاء الروحي» بل يقدم لنا 
نموذجاً يمكن إدراكه يعيننا على الإحاطة بذلك. فالمسلم هو أول من يعترف 
باعتماده الكلي على الله وبثقته برحمة الله وعطفه؛ ذلك أنه يعرف أن وجوده 
على الأرض له غايته وهدفه. إن هذا الإدراك يعينه على متابعة هذا الهدف» 
برغم أن هدف الحياة هذا ربعا لا يكون واضحا بالنسبة إليه أو ربما لا يكون هو 
نفسه قد شغل نفسه في مسعى منه لفهم معن الحياة. 

ويقول المسلمون: إن كان إكانك لا يتزايد فمعين ذلك أنه سوف يتناقص» 
أو رما يكون قد تناقص فعلاً. فلو كان يمقدورنا أن ترصد عمظا بيانيا للارتقاء 
الروحي لشخص ما مع الزمن» فإن المسلم سوف يرى هذا الخخط في انحناء 
مستمر بحيث يكون؛ في أي نقطة كانت» في صعود أو هبوط مستمرء أو ربا 
يكون في نقطة انعطاف حرجة. وبحسب هذا المنظور فإن الإعان ليس حالة 
ثابتة» بل يجب على المومن أن يحترس من غفلة الانزلاق في مهاوي المنحدرات 
وأن يراجع باستمرار الحالة الراهنة من تقواه وورعه. 

فقد يسأل مسلعٌ مسلماً آخر: "كيف حال إكانك؟" وطبعا ليس هناك 
مقياس محدد» ولكن هناك عدد من النقاط الى قد تساعد على التشخيص: فمثلا 
أسأل نفسي: "هل أشعر أن أكثر قربا أم اسان اذا مراك احس الي 
أديتها مؤخر |" و"هل أتصدق كال أكثر أو بأقل هذه الأيام؟" و "هل أشعر 
بطمأنينة أكبر في نفسي أكثر من الماضي أم لا؟" 000010 
المسلم أن يبقى على ما يصفه القرآن باقتحام العقبة [البلد: .]1١/ ٠‏ لإإنهُ ظَنّ 
لَنْ يَحُورٌ » بَلى إِنْ ريّهُ كان به يُصييرا » فلا أقسم م لشفي » وَاللَيلٍ وما وَسَقَّ » 
قمر إذا تسق , لكين طبقا حَنْ طب » ما لَهُمْ لا يُؤينُونَ [الانشقاق: م 


لكأل 


37 حت الملائكة تسأل 
التجرية والخطأ: 

غالبا ما توصف الحياة بأفها فصل دراسي عظيمء وهي البيئة القصوى للتعلم. 
وهذا الوصف يتوافق بشكل جيد مع القرآن. والله وهو المعلم الأكمل؛ لا 
يزودنا بالأدوات الأساسية في التعلم وحسبء ولكنه يرشدنا كي نتعلم ونرقى 
من خلال البحث الشخصي أيضاً. وهكذا فالقرآن يوضح أن الله عَلَم بِالْقَلّ 
عَلّمّ الإنْسانَ ما لَمْ يَعلَمْ» [العلق: +/0-4] وبرغم أن مهارة اكتساب القراءة 
والككتابة كانت تطورا إنسانياً بطيعاً وتدريجياء إلا أن الله ترك شأنها للإنسان. 
فتعليم الله دقيق وفعّال لدرجة أن الإنسان غالباً ما ينسب الإنحازات الفكرية 
كليّة لنفسه؛ ولذلك فالقرآن يردف: #كلاً إن الإنْسانَ لَيَطْقَى . أن رَآهُ 
اسْتَغْنَى 4 [العلق: 95/-7]. 

وف الحقيقة إن الحياة الدنيا تزودنا بشعور» لاشك مزيّفء من الاستقلال 
والبعد عن الله» شعور يدفعنا كي نتعلم ونطبق ما نتعلم على مايبدو لنا أنه أمر 
من عند أنفسنا. إن هذا أشبه ما يكون عندما يترك المعلم فصله الدراسي لكي 
يراقب عن بعد من خلال مرآة عاكسة لجهة واحدة ليرى كيف يتفاعل طلابه 
عندما يواجههم حل مسألة ما؛ ونتيجة لعدم قدرة التلاميذ للاحتكام لمعلمهم 
فإهم يرغمون على حل مسائلهم باستقلالية في حين يكون المعلم طيلة الوقت 
في حالة مراقبة دائمة لتقدمهم في حين يتدحل فقط عندما يرى أن ذلك 
ضروري. إن طريقة التدريس هذه بالغة التأثير حيث لا يوجد بديل للخبرة 
المباشرة. 

وفي وضع كهذا فإن إحدى الطرق الرئيسة الي نتعلم من خلالها هي طريقة 
التجربة والخطأً. وعندما أتكلم عن التجربة والخطأ هنا فإنى بذلك لا أشير إلى 
الامتحانات والأخطاء اليّ نصادفها على الصعيد الفكري وحسبء بل على 
الصعيدين الروحي والأخلاقي أيضاء برغم أن هذه الأصعدة تتداحل فيما بينها 
ويكمل بعضها الآخر. فعندما نرتكب خطأ ما له مضمونه الأخلاقي فإن ذلك 


الفصل الثاي: الشروع في الرحلة 14 
يصبح معصية يزداد أذاها وحطرها بإدراكنا لمدى ظلمها للآخرين (انظر أيضاً 
الآيتين 1-١17‏ من سورة النساء). ولكن إذا ما تبنا ويحنبنا الوقووع بمثل تلك 
الأخطاء لاحماً فإن هذه الأخطاء يمكن أن تساعد» كما رأينا سابقاء في رقينا 
الروحي. وهكذا يصبح ,مقدورنا أن نتعلم من لال هذه الأخطاء ونرقى من 
خلالها. فبعدم إمكانية المخطأ أو إدراكه أو إصلاحه فإن مآل روحانيتنا إلى 
الركود. فالوقوع في الخطأ وإصلاحه أمر حيوي لتطورنا في هذه المرحلة 
الدنيوية لدرحة أن النبي حمداجية يقول فيما يرويه عن ربه: "والذي نفسي بيده 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم"7') 

والتجربة الدنيوية هي وصفة أخحرى رئيسة للخطة المقدسة: ولتبْلوكَكُمْ 
بشيء من الْحَوضي» [لبقرة: 01٠0٠٠‏ و لوبتي اللّهُ ما في صدُو رٍكُمْ وليْصَخُص 
ما فِي قُلوِكُمٌ4 [آل عمران: »]٠٠4/+‏ وَظلْتبْلوْنْ في أَمْوالِكُمْ4 [آل عمران: «/دما]ء 
و طولَكِن لِيبلرَكُمْ فيما آناكمْ فاسستيقوا الْحَيْرات» [لائدة: ه/م4]ء و فيا أيها 
الْذِينَ آمنوا مارك اللذ [لقائدة: ه/44]» ولكن 1 بَعْضَكُمْ 0 [حمد: 
0 فالقرآن يوضح أن الله لق الكون بأكمله من أجل أن يختبر الإنسان 
(انظر الآية 17 من سورة هود)» وأن الله لق الموت والحياة على 0 للغاية 
نفسها (انظر الآية ' من سورة الملك ). ولأن هذه الاختبارات لا يمكن بحال من 
الأحوال أن تزيد أو تنقص ف ملك الله فلابد أن الله جعلها من أجل صفائنا 
الفكري والروحي» وبذلك فإن الكون ووجودنا فيه قد صّمما لإنتاج هذا 
الامتحان وهذه الفرصة من التعلم . 

ويصور القرآن يوم القيامة (انظر الآية 4 من سورة الفاتحة) على أنه اللحظة 
الى ندرك فيها نتائج سعينا. وتصوير القرآن لما ذو صيغة أكادعية لا تخيب» 
فهو تصوير يشبه فاية الفصل الدراسي أو يشبه يوم تخرّج ف حرم كليّة جامعية. 


)١(‏ في صحيح مسلم من حديث محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخجبرنا معمر عن حعفر الزري عن 
يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. 


١٠‏ حت الملائكة تسأل 


فعند ذلك يتميز البشر إلى ثلاث طبقات (انظر الآيات /!ا-"ه من سورة 
الواقعة): فالسابقون في الإبمان هم الذين تفوقوا في استسلامهم إلى الله وهم 
المقرّبون منه. وأصحاب اليمين هم الذين عملوا من الخير في هذه الدنيا ما 
َكْنِم من دخول الحنة» ولكنهم لا يصلون إلى درجة الامتياز الي يحظى يما 
السابقون. وأما أصحاب الشمال فهم الذين أحفقوا في احتبار الحياة الدنيوية؛ 
وهم الذين سوف يلقون العذاب ف الآخرة. وأما سجلات الأعمال كلهاء 
صغيرة كانت أم كبيرة» فإفها سوف تعلن على الملاُ. وأما العاصون فسوف 
يُقذف في قلوهم الرعب في تلك الأثناء عندما يستشعرون مصيرهم (انظر الآية 
4 من سورة الكهف). فوجوه الذين أحفقوا في هذه الحياة سوف تكون 
خاشعة وعاملة وناصبة؛ في حين تكون وجوه الذين اجتازوا اختبار الحياة بنجاح 
مبتهجة وفرحة (انظر الآيات ١5-١‏ من سورة الغاشية). والناححون سوف 
يؤتون سجل حياتم الدنيا (كتاهم) بيمينهم؛ وسوف يرُونه برح وسرور 
للآخرين؛ وأما الراسبون الذين استولى عليهم الحزن والحرج فسيوئّون كتابهم 
بشماهم أو من وراء ظهورهم (انظر الآيات 7١-١9‏ من سورة الحاقة و١٠‏ من 
سورة الانشقاق). فعندما يُمنح الناححون سجلهم بيمينهم سوف ينصرفون 
مسرورين إلى أهليهم ليروهم ذلك وأما الراسبون فسوف يدعون ثبور؟ (انظر 
الآيات ١١-1‏ من سورة الانشقاق). 

إن هذه التوصيفات قد حفرت عميقاً في ضمائر المسلمين الذين غالبا ما 
يقرنون الحياة .ممسألة التحضير للامتحان. وفي حين أن هذه الصورة يستطيع أن 
يفهمها الحنك والساذج على حد سواءء فإن المسلم يفهمها كالآتي: إن الحياة 
تقدم لنا سلسلة متواصلة من الاحتبارات» وإن بحاحنا أو إنحفاقنا الكليّين في 
الاستجابة لما سوف يترجم إما إلى حالة من السعادة وإما إلى حالة من الشقاء 
في الآخرة. وهذا يدعم وحهة النظر القائلة بأن الحياة الدنيا هي إحدى مراحل 
حلقنا التعليمية والتطويرية. 


الفصل الثائ: الشروع في الرحلة ,6 
المعصية على أنها تحطيم للذات: 

إذا كانت غاية الحياة هي الارتقاء في الفضائل الي تصل درجة كماها في الله 
بحيث يمكن لنا أن نتلقى ونستشعر صفاته إلى أقصى درجة ممكنة» أي بمعى أن 
نصبح أقرب إلى الله وإذا كانت الأعمال الصالحة تدفع في سبيل هذا الارتقاء 
والأعمال السيئة تنقص من قدره؛ فإن ما سوف يتبع» كما لاحظناء هو أن 
الذي سوف يلقى الربح الأعظم أو الخسارة القصوى من عمل الخير أو فعل 
الشر هو الفاعل نفسه. وهذه الفكرة قد عبر عنها القرآن بشكل واضح في 
العديد من الأماكن؛ ولنذكر على سبيل المثال: 

#وتقول 11 عَذَابَ الْحَرِيق ؛ ذلك بما قَدّمَتْ مت أَيْدِيكمْ دن الله لس 
بظلام للعبيد4 [آل عمران: ” 895-1١81/‏ 1 والأنفال 1/4ه], 

قد حاءكمْ بَصائر مِنْ رَبْكُمْ فَمَْ أنْصرَ فَنَْسهِ وَمَْ عَمِيَ فَعَلَها وما أنا 

, بحَفِيظ» [الأنعام: 4/5 .]1١‏ 

ظفَمَ امْتَدى فَإنّما يَهنَدِي لِنَفْسه وَمَنْ ضل فقَل إِنّما أنا مِنَ الْمُْذِرِينَ» 
[الدمل: 517/؟3]. 

وَمَنْ جامد فَإنّما يُحاهِدُ لِنَفْسهٍ إن الله لَعنِيّ عن الْعالَمِينَ» [السكبرت: 


م 


3 
ره 


]. 
زا ليك لجاب لدي بحن ف اتتى فيه عن مل كه 
يل عَلَيّها وما أَنْتَ عَليِهِمْ بوكيل» [الزمر: 41/53]. (انظر أيضاً الآيات ٠١8‏ 

من سورة يونس» و0١‏ من سورة الإسراء» و15 من سورة النمل). 

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تقول: إن قلب من يعمل السوء (أي 
حسه الروحي والأخلاقي) يصبح أسود ومغلفا وقاسياًء ومن ثم لا يمكن للإبمان 
أن يبلغهء وأن قلوب من يعمل الفضيلة تصبح مصقولة ورقيقة ومتلقية لنور الله 


١٠١‏ حت الملائكة تسأل 
الحادي تخطر في البال سريع(”© . والآيات القرآنية الى تؤدي هذه الفكرة بأكبر 
قوة هي تلك الي تؤكد بأن العاصين إنما يدمرونث أنفسهم بآثامهم» وبأفم 
يرتكبون الظلم (المعصية» الجورء الضررء الإاجحافء الطغيان) بحق أنفسهم: 

وما ظَلمُونا وَلَكِنْ كانُوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون4 [البقرة: ؟/لاه» والأنفال /150/9]. 

ومن يَتَعَدَ حدود الله فأُولَيِك هم الظالِمون4 [البقرة: ؟/3؟5؟, والطلاق .]1١/56‏ 

وما ظلمَهُمُ الله وَلَكِنْ أنْفْسَهُمْ يَظلِمُون» [آل عمران: #/111]. 

2 فما كان اللَهُ لِيَظْلِمَهُم ولك كاثوا أن نفسهم يَظْلِمُون» [التوبة: ولا 
والأحراب: 27/15 والعنكبوت: 9؟/.ى الروم: .]3/9٠‏ 

«وما ظَلَمناهُم ولك ظلمُوا ال نفسهم 4 [هرد: .]1١ 1/1١١‏ 

لفقل يا عبادئ اللوين أمثرُوا على ألفسهم لا تقطوا من رَخْمَة الله إن ١‏ 
ل لي لكوت عا إن هو الْخَفُورٌ الرّحِيم4 [الزمر: وع/مة]. 

ومن هنا فالمعصية في الواقع هي شكل من أشكال تحطيم الذات؛ وعندما 
نرتكبها فإننا بحور على أنفسنا ونظلمهاء وذلك بأن نحرمها من الارتقاء الروحي 
وتمنعها ما هو حير وأبقى. وكما رأينا سابقاء وكما تقول الآية الأخخيرة [الزمر: 
85 فإن الضرر الناحم عن ظلم النفس ليس بالضرورة أن يكون أبديا؛ ذلك 


أن الطريق لإصلاحه يبقى مفتوحا. وإصلاح النفس يتضمن التوبة والإقلاع عن 
الذنوب» ويجب ألا يغيب عن أبصارنا أهم العناصر جميعا وهو مغفرة الله. 


)١(‏ من حديث ابن ماجه والترمذي كما جاءت ترجمتها في هدي من الرسول لمظهر القاضي (جامايكاء 
ن ي: مطابع122/8 » ٠191م)»‏ ص 284 وانظر على سبيل المثال الآيات 4/ا من سورة البقرة» 
و7١‏ من سورة المائدة» و 40 من سورة التوبة» و لاه من سورة الكهف» و 45 و4ه من سورة 
الحج و 84 من سورة الشعراء؛ و 01 من سورة الأحزاب» و 57 من سورة الزمر» و ١١‏ من سورة 
التغابن» و ١5‏ من سورة المطففين. 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ١٠‏ 

فعندما يغفر الله لنا فإنه يقوم بأكثر من بحرد تجاهل ذنوبنا أو محوهاء فالله 
يستجيب لأوبتنا ويهب لمساعدتنا (انظر الآية ١‏ من سورة آل عمران)» والله 
يعيننا على إصلاح الأذى الذي جنيناه على أنفسنا (انظر الآية ١لا‏ من سورة 
الأحزاب)» ويأحذ بأيدينا للتجديد الروحي (انظر الآية ١4‏ من سورة الحديد). 
وف القرآن بحد أن الاسم المقدس (الغفور) يقترن على الغالب ب (الرحيم)» 
ومن هنا فإن مغفرة الله تتضمن الحنو على التائب بالعطف؛ وهذا ما يدمل 
جراح النفس. فالفعل (تاب) (ومعيئ رجع أو اتحه إلى مصدره (توب) يطالعنا 
بالتركيب الكيميائي بين التوبة والمغفرة» لأن هذا الفعل مع حروف متعددة 
ليصف التوبة والمغفرة في القرآن. فعندما نتوب. فإننا نتوجه إلى الله تائبيين 
طالبين رحمته وعونه فيتوجه إلينا بر حمته وعطفه ومغفرته. والله يوصف 
بالتوّاب» أي الذي يتوحه للآخرين. فمغفرة الله هي استجابته للعاصي» كما 
جاء في قول البي يليه : إن من أتى الله مشياً أتاه هرولة. فالمبادرة إذن يحب أن 
تأت من العاصي؛ والخطوة الأولى نحو الصلاح هي الاعتراف بالذنب؛ لأنه 
يتوحب علينا أن ندرك ونعترف بخطأ سلوكنا ونقر بحاجتنا إلى عون الله لكي 
نبدأ بالتعائي والعودة إلى الوضع السوي. إن هذا يشبه ما يقوله مستشارو 
منظمة معالحة المدمنين ( ورماءكهدامء كنامصزدمهخ دعزامطمءاى ) للعائلات البائسة 
من مدمينٍ المخدرات: ما لم يعترف المدمن أن لديه مشكلة» وأنه يحتاج 
للمساعدة, فلا أحد يستطيع إصلاحه. فالصدق هو المفتاح هنا. والتعاقي من 
المعصية هو في الغالب عملية مضنية وشاقة» يعين على أدائها تدخل عفو الله 
ومغفرته. فهي تعينٍ البدء بعملية التوبة واخحتبار آلام الارتقاء ثانية» وتتطلب 
العمل والجهد. وهي ليست لحظة فردية» أو تركيبة من شأهًا أن تصلحنا بين 
عشية وضحاهاء ولكنها التزامنا الصادق كي نعيد توجيه حياتنا ونحسّن من 
أنفسنا. وهكذا فالقرآن يوضح أن التوبة في اللحظات الأخيرة من العمر هرباً 
من عذاب الآخرة لا تحدي نفعا؛ لأن الباعث على هذه التوبة ليس الرغبة 
ا ل ا 
النفس وإصلاحها: 


١٠6‏ حت الملائكة تسأل 


ريك ليلدك لشقارن الستيئات حَتّى إذا حَضْرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قال 

إِنّي بْتْ الآنَ ولا الْذِينَ يَمُوئُونَ وَهُمْ كُمارٌ أولّيك أَعْتَدنا لَهُمْ عَذابا أليما» 
[النساء: 18/64]. 

وفرعون (موسى الكل) يزودنا بحالة من هذا الطراز: 

وَجاوزنا ب بي إمثرائيل الْبَحْرَ تاتعقم وغوه وكرفة بلا ونوا تي إذ 
ذْرَكَهُ الْعْرّقَ قال آمنتُ أنْهُ لا إِله إلا الْذِي آمَنَتْ به ينو إملرائيل وأنا مِنّْ 
الْمُسيْلِمِينَ » آلآن وَقَدْ عَصَيْتَ 3-0 سََ المُفُسدويت» [بونس: ١٠/1-9ة].‏ 

فتوبة كهذه يقوم الإنسان يما في اللحظات الأخيرة من العمر هي ليست فقط 
عبثية وتدل على نقص في فهم غاية الحياة والتوبة» بل إها التريده :من جرعة 
العاصي؛ لأنما تكمنت تشت أن ذلك العاصي كان يدري دوماً بو+حود الى أو على 
الأقل 0 وجودهء ولكنه فضّل الحيكن غياة آناقةمدهرة بذلا عن الحيف 
عن علاقة مع الله: 
ثلاث آيات 

لوَقَدُ عَلْقَكُمْ أطوارا» [نوح: .]14/0١‏ إن القرآن يقدم ثلاث حالات 
مترابطة من القياس» وهي تحمل مغزى عن معن وجود الإنسان الدنيوي» وهذه 
الحالات هي الحياة في الرحم - الحياة على الأرض» والولادة - البعث» والموت - 
النوم. 

الحياة في الرحم - الحياة على الأرض: ويوازن القرآن بين مرحلتين من 
حلقناء وهما مرحلة التطور ما قبل الولادة» ومرحلة نضجنا بعد الولادة: 

ولد لقنا الإنسان مِنْ سّلالةٍ مِنْ طِين ؛ ثم حَعلناهُ ُطفة في قرار مَكِين » 
حا ممه للا اله مُق ندكة م 
ا م أْشأناهُ لقا آخَرَ بار اللَهُ أَحْسَنُ الْحالِقِينَ » د ذلك 
8 5 َم نكم يوم القيامة 5 .3 بعتو ن4 [المومنون: ١17/77‏ 0 


الفصل الثائ: الشروع في الرحلة ١٠6‏ 


«يا أيّها الا إِنْ كنكُمْ في رَيْب مِنَّ الْبَعْثِ فَإِنَا لفْناكم مِنْ ثراب ثُمٌ مِنْ 
طْفة كم ين علق ون مُطك َعَةٍ لوعي مُحلفة نكم ور في الأرْحام 
ما نشاء إلى أجل سنن كم حرِحُكُمْ مذلا م لوا أشدَكُمْ وَينَكُمْ مَنْ 
ير وَمنكُمْ من بر إلى دل لقثر لع لا بعل من ند عل شيك وئرَى 
الأَرْضِّ هامِدة قإذا ْنا عَلَيْها الماء اهرت وَرَبَتْ لبت من كل زوج تبيج» 
[الحج: ؟؟/ه]. (انظر أيضا الآية 10" من سورة غافر). 

ِنَم أولّى لَك فَأَولَى ‏ أيَحْسَبْ الإنسان أن يثْرَكَ سُدَئ » ألم يك تُطفة مِنْ 
0 
ليس ذْلِكَ بقادر عَلَى ن أن يُحْبِيَ الموتى 4 [القيامة: هلاه-: 4]. 

فهذه الموازتة تقودنا لعدد من التبصرات الحامة» ففي حين أن نموّنا ما قبل 
الولادة ثمرٌ جحسدي بالدرجة الأولى» فإن تطورنا الدنيوي هو بشكل رئيس 
تطور أخلاقي وروحي. وفي حين أن ولادتنا في هذه الحياة توضح يشكل كامل 
نضجنا الجسدي في الرحمء فإن بعثنا في الحياة الآخرة يوضح بشكل كلي أيضا 
نضوجنا الروحي الحالي بطريقة قياس موضوعية. ومن هنا فإننا بحد توصيفات 
رمزية ليوم القيامة تشير إل أذ اعمالنا: الروعية على هده الأرض سرف يخ 
من خلال وجودنا ذاته في الحياة الآخرة. فأعمالنا عندئذ سوف تثبّت في أعناقنا 
(انظر الآيات ١‏ من سورة الإسراء» و77 من سورة سبأء و4 من سورة يس). 
وأما ألسنتنا وأيدينا وأقدامنا فسوف تشهد على أعمالنا (انظر الآيتين 74 من 
سورة النور» و55 من سورة يس)» وسوف نأكل من ثمرات أعمالنا (انظر 
الآيات 58-179 من سورة الصافات)» ومن عميت روحه في هذه الدنيا فسوف 
يحشر أعمى في الآخرة (انظر الآية 7/ا من سورة الإسراء)» وأما الذين عاشوا 
في نور الله في هذه الدنيا فسوف يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة (انظر 
الآيتين ١1‏ من سورة الحديد» وم من سورة التحريم). فكل عمل نقوم به ف 
الدنيا سوف يظهر تأثيره في الآخرة (انظر الآيتين 8-١/‏ من سورة الزلزلة). 


١١5‏ حتى الملائكة تسأل 


ومن المهم أن نلاحظ أن لقنا لا يصوّر على أنه لحظة عابرة في الزمان» بل 
هو لحظة تتطور على مراحل. فتطورنا الجسدي في الرحم (كمرحلة أولى) من 
شأنه أن يهيئنا للتطور الروحي في المرحلة التالية» وهذه المرحلة بدورها سوف 
تحدد حالة صيرورتنا ونحن ندخل الحياة الآخرة .هل سيكون هناك فرص تطور 
إضافي في الحياة الآخرة؟ رعاء فالقرآن يطلب من المؤمنين أن يدعو ريم #إريّنا 
نّمِم لَنا تُورَنا»ك [التحرم: 5+/م]. 

ومن الأقوال الأمريكية الشائعة قوهم: "إنك ما تأكلء" .معن آخحرء إن نظام 
غذاء المرء يؤثّر بشكل كبير على صحته المسدية. والمسلم بدوره قد يطور هذه 
المقولة إلى حقيقتين بدهيتين هما: "إن ما تعمله في هذه الحياة يحدد نوعك 
بصفتك شخصا" و "في اليوم الآخرء يوم البعث» سوف تكون حسب ما تقوم 
به من عمل الآن” 

الولادة-البعث: #ويقول الإنُسان أإذا مافت سرف َععْرَجُ حا أولا 
7 الإنُسان أنَا حَلقَناهُ من 0 وَل يك شيا [مرع: 15/-57]. والقرآن 
يحتوي على إشارة مثيرة للاهتمام إلى الميتتين اللتين سوف يذوقهما كل فرد منا: 
#قالُوا ربّنا متنا التين وَأَحْييتنا انيْنِ فاغترَقنا بذنُوبن/» [غافر: .]11/4٠‏ ولقد 
شعر بعض مفسري القرآن أن الموتة الأولى تتوافق مع إنماء حالة الوجود عند 
الحمل» ولكن هذا تفسير متكلف إذ إنه من الطبيعي أن د يسبق الموت حالة من 
الحياة. ويعتقد مفسرون آححرون أن الموتة الأولى تتمثل في إفاء حالة الحياة في 
الرحم عند لحظة الولادة» وهذا التفسير أكثر معقولية» وخاصة مما تبين في ضوء 
الآيات الي ذكرت آنفأء وكذلك مما يعرفه علماء الأجنة الآن عن البون الشاسع 
ما بين الوجود داءخل الرحم والوجود ما بعده (لدرجة أن نظام دوراننا يعكس 
نفسه بعد ثوان من الولادة!). إن وجهة النظر هذه تؤيد الموازنة الأخيرة؛ ذلك 
أن كلتا الموتتين هي حالة من التحول إلى مستويات أخرى من الوحود ترتبط 


.عراحل تطورنا السايقة . 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة نشل 

إن كلتا حال التطور في الرحم وف الحياة» والنهايتان المتوافقتان هاتين 
المرحلتين تتضمنان الألم والمعاناة. فالأم بلا ريب تكابد الألم والعذاب خلال 
فترة الحمل» ولكن هذا الألم يكون أشد بكثير عند الولادة. ولاشك أن الحنين 
بدوره يمر عمرحلة شديدة من المعاناة عند الولادة. ولكن ما هو رائع هنا أنه 
وبعد دقائق من الوضع تبدو الأم» والطفل بدرجة أكبرء وكأفما نسيا العذاب 
المرير الذي مرّ به كل منهما للتو. وأتذكر كم ججهدت وعانيت بعد ولادة كل 
من بناتقي» وكيف تعافت زوجي وبناتي بعد ذلك برغم الألم الشديد الذي مرّت 
كل منهن به. ويبدو أن بناتي لا يتذكرن شيئا من محنة الولادة تلك وما بعدها. 
وربما يكون ف ذلك آية أو حكمة تتعلق بأولئك الذين يدخلون الحنة في الحياة 
الآخرة. هل سيبدو لهم فجأة كل عنتائهم الدنيوي وشقائهم وكأنه كان بحرد 
سراب أو حلم برغم أن كل ذلك كان حقيقة واقعة؟ ريما يكون الخال كذلك 
كما توحي به الموازنة التالية. 

الموت-النوم: ظاللَهُ يَتَوَفَى الأنفسَ حِين مَرْتِها الي لَمْ تمْسْ فِي منايها 
يُمْسِكُ الي قَضى عَلَيْها الْمَوْتَ ويرميل الأعثْرى إِلَى أحَلٍ مُسَمّى إن في ذَلِكَ 
لآياتم لِقَوْمٍ يتَفَكرُونَ4 [لزمر: /:4]. ولحظة البعث كما يصورها القرآن هي 
أشبه ما تكون بالنهوض من نوم عميق. فنفخة ف الصور سوف تبعث من في 
القبور (انظر الآية ٠‏ من سورة الأنعام)» والكافرون سوف يهرعون من 
أجدائهم الي يصفها القرآن ب(مرقدهم) يملع ورعب. وسوف يصعق الناس 
ويغمى عليهم (انظر الآية 4 من سورة الزمر)» وسوف يفقدون الوعيء 
وستبدو لهم الحياة الدنيا على أفها لم تكن سوى بحرد سراب أو وهم (انظر الآية 
من سورة الرعد)» تماماً مثل حالة المرء الذي يتذكر حلماًء إذ إن تفاصيل 
الحلم لابد أن تكون ضبابية. ولسوف يضطرب البصر وتختلط الرؤيا كما لو أنه 
قد فض من نومه لتوه (انظر الآية /ا من سورة القيامة)؛ ثم يحد البصر ويشتد 
فيتبيين الواقع الذي آلوا إليه (انظر الآية ٠١‏ من سورة ق). ويبدو أن الصالحين 
لن يتذكروا إلا النذر اليسير عن صراعاتهم في الحياة الدنياء ولن يذكر المغضوب 


م١١‏ حت الملائكة تسأل 


عليهم إلا القليل القليل عن ملذاتهم الدنيوية. والحديث المشهور عن الرسول و 
في هذا المحال قوله: "يوتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في 
النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الحنة فيصبغ 
صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط0(© 

ومن هنا فإن حياتنا على الأرض سوف تبدو كالحلم» فكل الآلام الت 
عانيناها والصراع والعذاب الذي كابدناه لفترات طويلة لن يكون سوى بحرّد 
ذاكرة قصيرة وبعيدة وغامضة» شيء أشبه ما يكون بحالة من يستيقظ بعد 
كابوس. فالحلم المزعج يكون حقيقيا عندما نعيشه» ولكننا عندما نستيقظ 
نشعر بالارتياح الآني؛ لأننا عند ذلك ندرك واقعا أعظم. ويبدو أن بعث المؤمن 
سوف يكون بحربة مشاية إلى حد ماء ولكنها أشد وقعا بكثير. فحياتنا 
الدنيوية جميعا ليست أحلاما أو أوهاماء لكن ما غمر به واقعي جداء ونتائج 
أعمالنا سترتسم على أرواحناء وستكتب وتحصى على وجودناء ولكن؛ وبرحمة 
الله» فإن المشقة الي كابدها المؤمنون الصادقون (ِفْ الحياة الدنيا) سوف تمحى 
من تذكرهم (انظر الآية 50 من سورة فاطر). إن المؤمنين الصادقين» مكلهم 
مثل الطفل الوليد» ينسون وجودهم السابق برغم أنهم يحملون معهم إلى الحياة 
الآخرة تطورهم الأولي. 

إلا لِيحبُدُونٍ» [لذريات: ١01/ده]:‏ #8 قل إن صلاتِي وتُسكي وَمحياي 
وَمّماتي لِلَهِ رب الْعالَمِينَ» [لأنعام: +/171]. إن مفهوم الإسلام في العبادة يكمّل 
وجهة نظر الإسلام في الحياة. أذكر محادثة جرت بي وبين صديقة لنا منذ 


)١(‏ من صحيح مسلم في صفة القيامة و الجنة» وكذلك ف رياض الصالحين للامام التووي؛ النسخحة 
المترجمة محمد ظفر الله ان ص ١١7‏ 


الفصل الثاي: الشروع في الرحلة ١‏ 
وقت ليس بالبعيد سألتي: "كيف يمارس المسلمون عبادقي؟" أخبرقا بأننا 
نذهب إلى العمل من حل كسب العيش لنا ولأسرتناء» ونخضر فعاليات المدارس 
الى يشترك فيها أطفالناء وإذا ما عملنا حلوى في البيت فإننا نهدي قطعة منها 
لجيرانناء ونصحب أطفالنا إلى المدرسة كل صباح في السيارة. 

قالت: "كلاء كلاء كيف تعبدون الله؟". 

قلت: إننا نحب أزواحناء ونلقي التحية على من نصادف في الشارع 
بابتسامة» ونعين أطفالنا على أداء واحباتهم المدرسية» ونبقي الباب مقتوحا 
للشخص الداحل من ورائنا لمكان ما. 

قالت شارحة: "أقصد العبادة» العيادة". 

سألتها: ماذا كانت تقصد بالضبط؟ 

قالت بإصرار: "أقصد الشعائر". 

أجبتها بأننا غمارس الشعائر أيضأء وأن هذه الشعائر تشكل ري اما 
عبادة المسلم. ل أكن أحاول إحباطهاء ولكني أحبتها بتلك الطريقة كى أشدد 
على مفهوم الإسلام الشامل في العبادة. 

وقد حدّث النبي لل أصحابه قائلاً: "كل سلامى من الناس عليه صدقة كل 
يوم تطلع فيه الشمس" فبهت الصحابة (رضي الله عنهم)» إذ كيف يمكن للمرء 
فعل عدد كبير من الصدقات كل يوم» فأردف النبي قائلاً: "تعدل بين الاثنين 
صدقة؛ وتعين الرحل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة» قال: 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة؛ وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة”"'", 


)١(‏ في صحيح مسلم؛ باب الزكاة في رياض الصالحين للإمام النووي؛ النسخة المترجمة محمد ظفر الله 
خان» ص 6535. 
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وغالباً ما تترجم كلمة (صدقة) إلى الإنحليزية ب (زانمهاه) أي (إحسان) 
وهي مشتقة من الحذر نفسه في العربية المصطلح (الصدق) أي أن تكون صادقاً 
ومخلصاء ومن ثم فإها تعني عمل يقين أو إخلاص نحو الله ومن هنا فإن فعل 
الصدقة بالنسبة إلى المسلم شكل من أشكال العبادة. وف مناسبات أخرى قال 
البي وله للصحابة: «بأن تبسمك ف وجه أخيك صدقة» وإطعام الطعام صدقة» 
وف بضع أحدكم صدقة" فاستعجب الصحابة من هذا لأنه يتضمن رغبة حسية. 
"فقالوا: يا رسول الله أيأت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟": فقال لهم النبي 
"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟" فأحابوا بنعم فقال: "فكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر؟ “ثم إن الصحابة سألوا النبي لل يوما عن 
أي العمل في سبيل الله أفضل؟ فأجايهم ف مناسبات متفرقة أن الجهاد في سبيل 
الله وكلمة حق عند سلطان حائرء وإكرام الوالدين وبخاصة في الشيخوخة» 
وولادة المرأة لطفلها (وإن ماتت في ولادتّا كانت من المؤمنات الصادقات) 
كلها تعد من أفضل الأعمال. 

فكل لحظة من لحظات الحياة تقدم للمسلم فرصة جديدة للعبادة» وهو 
بدوره يطمح ليجعل من حياته الدنيوية نموذجا للعبادة المستمرة» كما جاء في 
الآية القرآنية قل إن صلاتي وسكي وَمَحْياي وَمَماتِي لْلَوِ رَبّ الْعالينَ» 
[الأنعام: 115/5])» وهذه الفكرة محفورة بعمق ف شخصية المسلم. وهكذا نحد 
المؤمن يكرس حن أبسط أفعاله من أجل الله بصيغة لإبسم الله الرحمن الرحيم». 
فمن سائق عربة مصري يريد أن يدير مفتاح سيارته؛ إلى أم مغربية تمد يدها 
لتحمل طفلها الباكي, إلى عامل باكستاني يرفع كوب الماء إلى شفتيه كي 
يشربء فالكل يقول #إبسم الله الرحمن الرحيم#». فكل عمل صحي ونافع 
يمكن له أن يكون شكلاً من أشكال العبادة لله وكل عمل صالح يقوم به المرء 
يحاول فيه جاهدا الاستسلام لله يمكن أن يصبح لحنظة من -لنظات الإبمان بالله. 


)١(‏ المصدر السابق. 


الفصل الثان: الشروع في الرحلة 01.51 
فالمؤمن يعرف أن طمأنينته الداخلية وسعادته ورقيه وازدهاره كل ذلك ينسجم 
مع مستوى درجة الخضوع لله الي يمكن أن يصل إليها هذا المؤمن. وعلى 
هذا تصبح العبادة بالنسبة إليه مترادفة مع فعل العمل الصالح» ومن ثم وف 
الحصلة النهائية» كل ما يجر النفع الشخصي يصيح عبادة. 

إن العديد من الباحثين الغربيين في الإسلام (من غير المسلمين) قد اعترض 
على الآية القرانية وما اق الح وَالِإنْس إلا ليعبدو 4# [الذاريات: ١5/01ه]‏ 
حيث رأوا فيها نرجسية كبرياء و 507 وهذه تعد أسوأ جانب من 
جوانب تصوير العهد القدم لله. ومع ذلك فالمسلم الذي يمتلك الفهم عن غاية 
الحياة» وكذلك هذا المفهوم العام عن العبادة سوف يقرأ هذه الآية القرآنية 
نفسها ويجيب قائلاً: " أجل صدق الله فأي غاية في الحياة بعد ذلك سوى عبادة 
الله؟". 
أسئلة إضافية 

لقد سافرنا بعيداً في رحلتنا هذهء ومع ذلك وبطريقة ما ربا لم نكن بحاجة 
إلى الشروع في هذه الرحلة أصلاً. ولكنناء مثل شخصيات الأفلام؛ علينا أن 
نغامر لكي نكتشف أن مفتاح السعادة هو داخل أنفسنا. ويرى العديد من 
الذين اعتنقوا الإسلام مؤخعراً أن الإسلام دواء ناجع وطبيعي لدرجة أهم يسألون 
أنفسهم: لماذا لم يفهموا ذلك قبل إسلامهم ومن ثم لماذا تأخروا في إسلامهم؟ 

رأينا كيف يبيّن القرآن أن الحياة الدنيا مرحلة أساسية في خلقناء وهي تمثل 
مرحلة تعلم نستطيع من خلالها أن نطوّر خصالنا الروحية والفكرية» ونزيد من 
قدرتنا على التعلم والتلقي» ونتمئل صفات الله بحيث نستطيع من نخحلاها 
الدحول في علاقة حب معه لا يمكن أن تدانيها أي علاقة في الوجود. ولاحظنا 
أن عقل الإنسان وخياراته وآلامه هي المواد الأساسية في هذه المرحلة» وأن 
علاقتنا مع الآخرين مرتبطة بشكل عضوي بعلاقتنا مع الله. وعرفنا كيف أن 
أخطاء البشر ومعاصيهم وتوبتهم جميعاً مع مغفرة الله وتأثيره المستمر والواسع 


5 حت الملائكة تسأل 
جميعها تساعدنا في رقيّنا وتطورنا. فبالنسبة إلى العديد منا فإن معظم 
الاعتراضات الى أثرناها في البداية قد ذابت في طريق الرحلة هذه؛ وبرغم أنه ما 
يزال لدينا بعض الأسئلة الي لم تتم الإجابة عنهاء فسوف ندرك أن هذه 
المواضيع ناجمة عن قدرتنا العقلية المحدودة» وعجزنا عن أن نفهم الحقيقة الماثلة 
أمام أعينناء وأنه إذا ما أعطينا الوقت الكافي للتفكير ودراسة القرآن فقد نكون 
قادرين على إيجاد الأحوبة المرضية والمقنعة. 

لم تشارف رحلتنا على الانتهاء بعد» وأما تتمة الكتاب فهي رؤية المولف من 
خلال مشاطرته بقية الرحلة إلى الإسلام في أمريكا. وفي الطريق سوف تأت 
على القرار الذي لابد منه والذي يطالبنا القرآن باتخاذه. وبعد ذلك سوف 
نناقش أركان الإسلام الخمسة» والدفع الذي تعطيه هذه الأركان إلى أولنك 
الذين اتخذوا قرار اعتناق الإسلام. وسوف تقابل أيضا المؤمنين بالله 
والامتحانات الي يستطيعون من خلالها اختبار صدق الآخرين حيالهم. وأخيرا 
سوف ننظر نظرة خخاطفة على مستقبل المسلمين في أمريكا. ولكن وقبل أن 
نتابع المسير سوف نفكر في بعض الأسئلة الي تتعلق بنظرية العدل الرباني» 
الثيوديسيا (رءنههه)”" » والي غالبا ما يثيرها بعض المسلمين المعاصرين وغير 
المسلمين ممن يهتمون بالإسلام. وقد اخترت تلك الأسئلة الي غالباً ما أسأل 
عنها. والإجابة على هذه الأسئلة نتائج طبيعية لما قد اكتشفناه للتوٌ في حين 
تتطلب بعض الأسئلة الأخرى نظرة حديدة على القرآن من زاوية مختلفة. 
وبعض هذه الأسئلة تمت مناقشتها في مكان آخحر”'». وسوف أعيد هنا ما قد 
كتبته هناك» والسبب في تضمينها هنا هو لإكمال الدراسة . 


)١(‏ (لإء1لمء16 الرباني أو اللاهرت الغيبي). أصل الكلمة مشتق من الإغريقية 8065+411) وال 
تعن عدالة + الإله» وهي فلسفة أو نظام من شأفا تبرير صفات الله المقدسة واليّ تبرر عدالة الله في 
خلقه للشرّ المادي منه والمعنوي. أول من استخدم المصطلح هو الفيلسوف الفرنسي ليبيتر (12هطامآ) 
عام ١٠17م‏ في عنوان كتاب له. [المترحمء عن قاموس أوكسفورد الكيم]. 

(1) انظر كتابي الصراع من أجل الإيمان. 


الفصل الثاي: الشروع في الرحلة ١),‏ 
فيما يتعلق بالقدرة الكلية: 

إذا كان الله كلي القدرة (على كل شيء قدير) فهل يمكن له أن يصبح 
إنساناًء أو ينهي وحوده؛ أو أن يكون غير عادل؛ أو يخلق حجر ثقيلاً جدا 
بحيث لا يستطيع هو أن يحركه؟ إن هذه الأحاجي أو الألغاز السحيفة غالبا ما 
تنشأ عن طرح افتراضات متناقضة وغير ضرورية حول بعض صفات الله أو 
نسبة بعض الصفات الإضافية غير الجائزة له (سبحانه وتعالى). فعلى سبيل 
المثال إن مفهوم القرآن عن قدرة الله الكلية ليس مقولة أن الله يستطيع فعل أي 
شيء اعتباطي على الإطلاق» برغم أن ذلك يتحدى جميع قوانين الحقيقة 
المنطقية. وبدلاً من ذلك يوضح القرآن إإن الله عَلَى كل شيء قير (انظر 
الآيات ٠١‏ من سورة البقرة» و9؟ من سورة آل عمران» و١‏ من سورة 
الرحمن» و7١‏ من سورة الأنعام» و/ا/ا من سورة النحل» ١‏ من سورة الملك)» 
ومن هنا فإنه من المستحيل لشيء مخلوق أن يوجد نخارجا عن نطاق قدرة الله أو 
مستقلاً عنهاء مثل حجرة كبيرة لا يمكن تحريكها. 

فالخلق هو أمر خاضع لصفات الله ومنسجحم معها. ففي حين أن الله يفعل 
ما يُشاء» (انظر الآيات 7٠1٠‏ من سورة البقرة» و١‏ من سورة المائدة» و07١٠‏ 
من سورة هودء و4١‏ من سورة الحج) فإن ما يشاؤه الله ليس أمراً اعتباطيا أو 
تكبريء بل متوافقا مع أسمائه الحسيئ. ومن هنا فإن القيام بأعمال سخيفة أو 
غبية أمر لا يليق بكمال الله. وعلى نحو مماثل فإن صفاته لا يتعارض بعضها مع 
بعض. فإذا كانت القدرة الكلية تتضمن القدرة على أن يصبح إنساناء أو ينهي 
حياته» أو أن يكذبء أو أن يكون ظلماء فإن اسمه (جل جلاله) القدير سوف 
يكون عندئذ متعارضاً مع أسمائه الحسين الصمد والقيوم والحق والحكيم. ولذلك 
فإن الإجابة على كل من الأحاجي الواردة أعلاه هو أن مفهوم القرآن عن 
القدرة الكلية لله لا يتضمن مثل تلك الأفعال. 
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ومشكلة القضاء والقدر تتضمن مكائد مشافة ولكنها أكثر دهاء ومنطقية» 
وهذه ناجمة عن افتراض وجود قيود زمنية على الله. 
القضاء والقدر 

إن مفهومي الزمن والخلود وعلاقتهما مع الله كانا موضعي جدال فلسفي 
شديد خلال تاريخ الديانات. وهذا ما يفيض محمد إقبال بالحديث عنه في كتابه 
(إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام)”'' , والذي يحاول فيه إيجاد تفسيرات جديدة 
تتوافق مع الفكر الحديث ومع مصادر العقيدة الإسلامية. ولقد لاقت هذه 
المحاولة الكثير من الثناء من قبل الكثير من العلماء المسلمين وغير المسلمين» برغم 
اختلاف كلا الطرفين معه حول جدوى أفكاره. يقول إقبال: إنه يحب علينا ألا 
نستهين بأهمية هذه امحاولات حيث إن العديد من المتناقضات اللاهوتية نابعة من 
فهمنا لهذه المفاهيم. فمن جهة: لا نستطيع إلا أن ننسب الزمن إلى الله مادامت 
الكتب المقدسة تفيد بذلك. ومن جهة أخرى, يجب أن ننبه أنفسنا إلى القصور 
الكامن في فهمنا. 

إن أكبر التعقيدات تنشأ عندما ننسب في تعاملنا مع الزمن بعض القيود 
الإنسانية إلى الله. فما دام أن الله يتحاوز حدود المكان فمن الطبيعي ألا نربط 
بينه وبين تحديدات مكانية أو فضائية. فمثلاً علينا ألا تقول حرفياً إن الله ينزل 
إلى الأرض أو بشي في الحديقة» وبالمقابل علينا ألا نصرٌ أن الله كائن له ثلاثة 
أبعاد» وأنه يسافر من نقطة إلى أخحرى في الفضاء. وبالطريقة نفسها علينا ألا 
نلح بالقول: إن الله له ماض وحاضر ومستقبل» ذلك أن هذا يع أن وجوده. 
'كوجودناء هو ضمن حدود الزمان؛ وهذا - من ثم -- يتعارض مع سموه المطلق. 
وحن أكثر الناس غلواً في الإلحاد» ف محاولة منه لإثبات عدم منطقية مفهوم الله 
لن يفترض أن الله قد يستقل حافلة من مدينة إلى أخمرى؛ لأن هذا الملحد يدري 


)١(‏ محمد إقبال: إعادة بناء الفكر الدين في الإسلام مقدمة وداوتعذاعظ 4ه لمناءناكهدمعع8 ع1 
م1 15 )18011813 (لندن: دار محمد أشرف للطباعة 94805١م).‏ 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ١006‏ 
ماما أن فكرة كهذه لا يمكن لأي مؤمن أن يقبل بها. وبالقدر نفسه من اللخطأ 
الافتراض أن كينونة الله أو وجوده محصور بنقطة أو فاصل زمنٍ محدودين. 

ويصعب قليلاً قبول فكرة أن معرفة الله يمكن أن تضم في الوقت ذاته نقطتين 
مختلفتين في الفراغ. وهذا ربما عائد لاعتقادنا بأن صفة تحاوز الفراغ تتضمن 
موقع الأفضلية المميزة الذي تستطيع أن ترى من سخلاله دون أن يراك أحد 
(50ذهم عههامة) ونستطيع مقارنة هذه الحالة» حسب تصورنا الناقص» مخيرة 
كون أحدنا عالياً فوق الأرض» ويعلم في الوقت نفسه بالأحداث في كل مكان. 
وعلى عكس الفراغ؛ فإننا لا نستطيع الحركة مع الزمن» أي إننا لا نستطيع أن 
نسافر مع الزمن إلى الوراء أو إلى الأمام. فعندما نقول بعد ساعة من الآن فإننا 
نع بعد ساعة من الآن وهذه حقيقة لا يمكن تغييرها. لذلك يكون من الصعب 
0 فهم أن مسألة وحود الله هي مستقلة عن الزمان أو خارج حدوده؛ كما 
هو الواقع بالفعل؛ لأنه يستحيل علينا أن نصدّق أن وجوده محصور ضمن أبعاد 
الزمان والمكان اللذين حلقهما هو لنا كي ننمو ونرقى فيهما. ومرة أخرى 
أقول إنه بسبب موقع الأفضلية المميّزة لله فإن علمه يحميط بكل الأحداث بغض 
النظر عن أبعاد هذه الأحداث سواء في الزمان أو المكان. 

وهناك نقطة أحرى رئيسة وهذه مثبتة بشكل جيد في القرآن» وهي أن 
إدراكنا للزمن ليس صحيحاً من الناحية الموضوعية. فعلى سبيل المثال يوصف 
يوم القيامة على أنه يخص نظاما مختلفا من الزمن» وفجأة نفهم من هذا النظام أن 
تصوراتنا السابقة عن الزمن لم تعد صحيحة ولم تكن[ أصلاً] مطلقة: 

كَأنهُمْ يوْمْ ئها لَمْ يَْبُْوا إلا عَشِية أوْ ضُحاها [النازعات: +4</0]. 

9وَيوْمَ يَحْشْرُهُمْ كَأَن لَمْ يبنو إلا ساغة مِنَ الها © [بونس: ١٠/ه4].‏ 

يَوْمَ يَدعُوَكُمْ فستَجيبُونَ بِحَنْدِ وَنَظُونَ إن لَبِكُمْ إلا قليلاً» الإساء: 


ل ة]. 


لإيتخافكون بَينَهُمْ إن لبتم إل عَشْ را [طه: ال/ما٠]ء‏ 


امحل حتى الملائكة تسأل 


طن لبهم إلا يَؤْما4 [طه: ١‏ ؟/4١٠].‏ 

قال كم لبكمْ في الأرْض عَدَد مين » قألو ينا توما أن بض توم فاستل 
العادّينَ » قال إن لبهم إلا قليلاً “لو أنَكُمْ كش تَعلّمُون» [المومئون: .]١14-1١١/9«‏ 

لوَيوم ع السساعة يُقَسمْ م الْمُحْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ ساعةٍ كذَلِكَ كائوا 
يُوْفَكُونَ» [لروم: .+/هه]. 

فالمفسرون يرجعون دوما جميع الإشارات إلى يوم القيامة في صيغة المستقبل؛ 
لأنه من منظورنا أن يوم القيامة سوف يحدث في المستقبل. ولكن في الحقيقة 
هناك عدة نصوص تستخدم الزمنين الماضي والحاضر للإشارة إلى يوم القيامة. 
ويؤكد المعلقون أن هذا أسلوب أدبي يشدّد على أن هذه الأحداث لا بد واقعة. 
إن استخدام صيغيَ الحاضر والماضي في الإشارة إلى يوم القيامة يدعم فكرة أن 
يوم القيامة سوف يحدث ف بيئة مختلفة جدا لن تنفع فيها تصوراتنا الحالية عن 
الزمان والمكان. إن فكرتنا عن الزمان زائفة ويظهر هذا أكثر إذا ما قارنًا بين ما 
يمكن أن نسميه (أيَام الله) وأيام الدنياء حيث يظهر لنا أن (يوما) عند الله #كان 


ار ص 


دار لف سنَة مما َعْدُون# [السحدة: ؟0/ة] و كان فقدارة مين لف 


سن [المعارج: 1]. لن أحاول هنا أن أقدم نموذجاً أو سير للعلاقة الدقيتقة 
بين الله والزمن» بل إن علي أن أقترح أن أي محاولة من هذا القبيل سوف تكون 
عقينة ولا مك خقيتها لآل تصورضا عن الزين الشك! حي “يكل 
موضوعيء وإذا ما حدثت مثل هذه الافتراضات ا 

إن السؤال: ماقيمة الصلاة إذا كان الله قد حدّد سلفا مستقبل البشر؟ 
يفترض بطريقة ما أن الله له مستقبله» وهذا يعن أن السؤال يفترض أن الله قائم 
في الزمن وينعم النظر في مستقبل مقدّر مسبقاً والصلاة قائمة. ولكن لكي 
يكون للمرء مستقبله فإن وجوده يجب أن يكون محتوئ ضمن الزمنء وبالنتيجة» 
أن يكون متناهياً أو محدوداً. والسبب ف أن هذا السؤال يؤدي إلى التناقضات 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ١١‏ 
هو أنه يفترض تناقضاً في المكان الأوّل وهو أن الله ف الوقت نفسه يسمو فوق 
الزمان ومحدود فيه. فأي موضوع يفترض في الوقت ذاته مقدمتين غير متوافقتين 
سيؤدي دوماً إلى نتائج متضاربة. فلو افترضنا أن الدائرة هي مربع» فمع هذا 
الافتراض لا بد لنا أن نسأل "هل للدائرة زوايا؟" فإذا ركزنا النقاش على دائرية 
الدائرة (كون الدائرة مستديرة)» فإن الجواب سيكون: "لا ليس للدائرة زواياء" 
أما إذا ركرّنا على خصائص المربع فسوف يكون الجواب: “نعمء للدائرة 
زوايا." فإذا ما كانت اعتبارات أي سؤال ستقود بالنتيجة إلى تناقض» فإنه 
ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالاً قبله وهو: هل هذا السؤال من معين؟ 

إن مصطلح (القضاء والقدر) وحده أمر مثير للجدلء فإذا ما استخدم ليعئي 
أن الله قد برمج جميع أحداث المستقبل فإن الافتراض الضمئٍ يعينٍ أن الله 
موجود في الزمن. وإن كان ذلك يعي أن حكمة الله ومعرفته قد أحاطت بكل 
شيء وأن لا شيء في هذا الوحود له اعتراض على ذلكء فإن ذلك يعن أن 
نسلّم بالقضاء والقدر. ولكن هذا ليس هو المعئ الأولي لكلمة (يقضيء يقدّر) 
وال تعن (يحدد مسبقاً). وكذلك هذا لا يتعارض مع فكرة أن الله يستجيب 
لدعائنا وصلاتنا.. وعند العديد من الباحئين المسلمين والمستشرقين أصبحت 
الكلمتان القرآنيتان (قدر) و (تقدير) تعنيان: *“قانون الله المطلق من الخير 
والشرء" وععّ آخر أن الله قدّر علينا كل أفعالنا وح خياراتنا الأخلاقية. 
ولكن؛ وكما يقول محمد علي: إن هذه العقيدة "ليست معروفة لا للقرآن ولا 
لاشتقاقات اللفظ في اللغة العربية. إن الإيمان بالقضاء والقدر هو نتاج تطور 
لاحق» ويبدو أنه كان نتيجة لاحتكاك الإسلام بالفكر الديئ الفارسي7© 


718-7031 محمد علي» دين الإسلاعدد!؟] 1ه ممنأوذاعظ عط1ء (نيردفي .0ه 183110© .5 ) ص.‎ )١( 


14 حت الملائكة تسأل 
وحسب مايقول الراغب الأصفهاني فإن كلمي (القدر) و (التقدير) تعنيان: 
"إيضاح قياس الشيء" أو بإيجاز (القياس). وأما في القرآن فإفهما تعنيان القوانين 
الإلهية المنظّمة للخلق والموازنة له: 
سبح امم ربّكَ الأعْلّى » الذي ححَلَقَ فَسَوَّى ء وَالّذِي قَدَرَ فهَدَى4 [لأعلى: 


م -م]. 
#إنا كل شَيء مَلَقناةُ بقَدَر» [القمر: +0/؛]. 


2< م 


9وَالشَّمْسُ تجري لِمُسْتَمَرٌ لها ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَريز الْعَلِيمٍ » وَالقَمَرَ قَدَرْناةُ 
مُنازل سس عادٌ كَالْعُرْحُونٍ القيم© [يس: 05/م-25]. 

طقيِلَ الإنسان ما أَكمَرَهُ » مِن أي شيء حَلَقَهُ » مِنْ نُطَفَةٍ حَلَقَهُ فَقدَرَه4 
[عبس: .]19-1//8٠١‏ ' 

إن لا أدّعي هنا أن الله أخضع الكون إلى قوانين طبيعية محددة ثم تخلى عنه 
ليسير وفق بحراه ونظامه؛ فليس هناك من قارئ للقرآن يقبل بهذا الشعور. ففي 
القرآن إن الله هو الرّبء وهو المعين وهو العزيز وهو المنظم والحاكم لكل شيء. 
وهو مصدر القدرة الكلية الحاضرة لتناغم وتوازن الطبيعة. فسلطته وتأثيره في 
لقنا مستمران ونافذان ف كل شيء. ولكن لاشيء من هذا كله يتعارض 
وحقيقة كون أن الله منحنا القدرة لاتخاذ قرارات أحلاقية وأن نقوم بتنفيذهاء أو 
أن الله يعيننا إذا ما طلينا العون منه. 
حول أصول الشر والإغواء 

من أين يأتي الشر؟ إذا كان الشر يأ من عند الله فإن ذلك يتضمن أن الله 
[والعياذ باللُه] غير كامل» ولككن إذا كان الشر لا يأتِ من عندهء فإن ذلك يعن أن 
شيئاً ما بمكن أن يوحد ف الكون مستقلاً عنه. وما دمنا قد عرّجنا على هذا 
السؤال عندما ناقشنا الخيار الإنساني» فإننا سوف نلخص وبسرعة ملاحظاتنا 


السابقة ونضمن بعض التعليقات الإإضافية. 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ل 

فكما رأيناء إن الشر ليس مطلقا لكي يوجد ,منأى عن إرادة الله وفي صراع 
أزلي معه. بل ينشأ الشر من الطبيعة الإنسانية الي تناسب الارتقاء الروحي 
والأخلاقي. فما نعده نحن شرا أو طغياناً أو ظلما أو خدذاعا أو جورا أو حشعا 
أو عدم مبالاة بآلام الآخرين هو نتيجة لخيارات الإنسان. إن الشر هو نبذ 
الضفات المقدسة ومعارضتهاء وكذلك تبعا له تبذ ومعاذاة ما فيه خير.مضالخنا. 
وهذا يساعدنا على شرح الوصف القرآني لمن لا يؤمنون ب (الكفار)» وهذا 
المصطلح يعن ضمنا: الذي لا يؤدي الشكر على العطايا أو من يرفضها. فعندما 
يجابه الذكاء والاحتيار الإنسائيّان بتحديات ف الحياة الدنياء فإنهما غالبا ما 
يختاران الشر برغم أن هذين العنصرين يتحدان في بعض بن البشر ليقدما أمثلة 
رائعة عن الطيب والصلاح. وكما يوضح القرآن؛ إن قدرات الإنسان» وبخاصة 
قدرته على المعصية والشرء هي من عند الله. فالله قد منحنا القدرة على اخختيار 
الشر تماما بالطريقة نفسها الي منحنا القدرة على اختيار الخير» ولكن الخيار هو 
حيارنا» وإن حدوث الخير أو الشر إنما يكمن في هذا الخيار: 


طقل كُل بِنْ عند الله ما لمَؤلاءِ َم لا يكاذون يَْمهُودَ عدي ما 
أصابك من حَسَنَةٍ ع الله وما أصابَك مِنْ سيكة فون تفسك»# [النساء: 79-78/4]. 


فلأن يختار الإنسان الشر يعيئ أن نفسه انتصرت عليه ومن ثم يكون الإنسان 
قد ظلم نفسه. ولكن ليس شرطا أن يكون هذا الظلم أبدياء ذلك أنه من خخلال 
التوبة والعمل الصالم وعغفرة الله وعونه نستطيع أن نتعلم ونرقى من خلال 
أخطائنا. إن امتلاكنا الخيار ما بين الخير والشرء مع وجود الشرء هو عنصر 
أساسي في مرحلة التعلم هذه من خلقنا. فالشر في هذه الحياة ليس في صراع 
مع الله ولكنه يودي أغراض الله بالنسبة للبشر. والشيء نفسه ينطبق على 
الغواية. 

إن قراراتنا ليست مبنية على معلومات حسية؛ فجميع الشعوب وفي كل 
الأزمان كانت دوماً مدركة لتأثئيرات نخارجة عن نطاق الإحساس العادي 


١6‏ حت الملائكة تسأل 
(وععمعسائدز بممددهكدياءرة)» واليَ من شأفا أن تقدم مقترحات حاذقة ودقيقة 
للعقل البشري. ففي الماضي كانت دراسة هذه القوى كليًاً ضمن دائرة الدين» 
في حين نحد اليوم أن علم النفس الحديث يهيمن على هذه الدراسة. وكانت 
الأديان في السابق تميل للنظر إلى هذه التأثيرات النفسية على أنُا مستقلة عن 
الإنسان» ولكن العلم الحديث يعتقد أنها تنتمي إلى منطقة ما دون الوعي من 
عقولنا. ولن أحاول هنا حسم الخلاف بين وجهيّ النظر أو أن أوفق بين 
الإسلام ونظريات علم النفس الي صدرت مؤخرا؛ إذ إن اهتمامي ليس ف 
الأصل الدقيق هذه التأثيرات أو تطورها أو موقعهاء بل أقول بصراحة: إن هذه 
التأثيرات سوف تبقى على الدوام لغزا للعلم يصعب معرفته. 

ولكن هدفي يبقى محصوراً في مناقشة دور الغواية والإغراء في تطور الإنسان. 
ومن الطبيعي أن العرب في زمن الني يَيعٌ كان لديهم عالم الأرواح الخاص بمم 
ومصطلحاتهم في وصف الظواهر النفسية. ومن الطبيعي أن القرآن تبئى هذا 
النظام ثم كيّفه .ما يتناسب والدعوة. ومن أجل فهم أفضل للغواية أحد من 
الأفضل أن نراجع بعض المصطلحات: | 

فكلمة (حن) كانت عند العرب القدامى مصطلحاً شاملاً لمخلوقات 
وقدرات خارحة عن نطاق خبرقم المباشرة أو إدراكهم. وهي مشتقة من 
الفعل (حَنَ) والذي يعبي: (يغطي» يخفي» يخبئ» يحمي). وبالنسبة إلى عصر 
البي فإن هذه الكلمة تعين: "المخلوقات الى لا يمكن إدراكها بالحواس ''". 
ويعتقد محمد علي أن هذه الكلمة تدل على: "روح أو قوة حفية أو غير مرئية ". 
ويشير محمد علي إلى أن العرب كانوا يستخدمون المصطلح (جن) للإشارة إلى 
بعض البشرء مستشهداً ببعض الدارسين العرب المختصين بعلم الألفاظ الذين 
قاموا بإيضاح أن كلمة (جن) يمكن أن تستخدم لتشير إلى "معظم الناس»" أي 


.18/ المصدر السابق» ص.‎ )١( 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة هق 
السواد الأعظم من الخلق أو عامة البشر”؟ ".ويضيف محمد علي قائلاً: "حسب 
قول العربي [ القدم], إن السواد الأعظم من الناس تعينٍ بالنسبة ! ليهم العالم غير 
العربي. وكانوا يدعون الغرباء بالجان» لأنهم لم يكونوا يروف ". 

وخلال العصور ُسج الكثير من الخرافات والقصص الشعبي في كل من 
الشرق الأوسط والشرق الأقصى حول هذه الكلمة» وحول المصطلحات الي 
سوف نناقشها بعد قليل. وبرغم أن هذه التطورات تحعل من الصعوبة .ممكان 
معرفة المعين الذي كانت تعنيه هذه الكلمة لمستمعي القرآن الأوائل؛ إلا أنه يبدو 
أنما تعئى كل مخلوق لا يمكن إدراكه بالحواس. ومن استخدام هذا المصطلح ف 
القرآن والسنة» يبدو أن المصطلح كان يستخدم على الأغلب للإشارة إلى عالم 
الأرواح» وهو عالم من المخلوقات الحساسة غير المرئية للبشرء لكنها كانت تؤثر 
يهم وأحيانا تتفاعل معهم. 


وهناك كلمة قريبة من كلمة (حن) وهي كلمة (شيطان) وال غالبا ما 
تترجم إلى الإنجليزية ب («هنده) وبشكل عام فإن كلمة (شيطان) تعن أي 
مخلوق أو قدرة متمردة عاصية. وفيما يتعلق بكلمة (شيطان) فإن الطبري يقول 
في تفسيره للقرآن عنها: "إن لفظة شيطان في كلام العرب تشمل كل عاص 
(متمرد) من بين اللنن والإنس والبهائم وكل شيء... ويدعى المتمرد من بين 
كل شيء وكل نوع هذا الاسم؛ لأنه في سلوكه وأفعاله يختلف عن بقية أنواع 
جحنسه» وهو أقرب ما يكون من الفساد””"". 


.١83١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ص. .35-1١91١‏ أريد القول هنا بأن الجن أمة من الأمم مثل أمة الإنس منهم 
المومن ومنهم الكافر وأنزل الله فيهم قرآناء وقد سمى سورة من القرآن باسمهم (سورة الحن) وقد آمن 
منهم من آمن بالرسول وَدٌ و لقد حكى القرآن ذلك [المترحم]. 

() تفسير الطبري؛ 47/١‏ كما في النسخة المترجمة إلى الإبحليزية الصادرة عن مطابع جامعة 
أ وكسفورد؛ 1941م. 


0 حت الملائكة تسأل 


وكلمة (شيطان) في أصلها الاشتقاقي في العربية تعن: "كل مطرود منبوذء" 
ويقال: إن أصل الكلمة مأخوذ من الفعل (شَطْنَ) وعبارة "شَطَنَتْ داري من 
دارك" أي "كان بي 57 عن بيتك (١‏ ومرّة أخرى نقول: إن تعبير 
(شيطان) يمكن أن يستخدم ليشير إلى الناس. ففي تفسيره للآية ١4‏ من سورة 
البقرة يستشهد يستشهد الطبري بقول ابن عباس: "كان هناك بعض الرحال من اليهود 
إذا ما لقوا واحداً أو أكثر من صحابة رسول الله يَلْةُ كانوا يقولون لهم: ””إنا 
معكم ونتبع دينكمء»” ولكنهم كانوا إذا ما لوا إلى بعض أصحايههم؛ الذين 
كانوا شياطينهم؛ كانوا يقولون: إنا معكم. إنما نحن مستهزئون"2'7 ويستشهد 
الطبري أيضا بقول قتادة ومجاهد اللذين قالا: إن هؤلاء الشياطين كان "رؤوس 
الشر فيهم» وأصحايهم من بين المشركين والمنافقين ". 

والفرق الرئيس بين الح والشيطان هو أن الج قد يكون مساماء وقد 
يكون 0 في حين أن الشيطان هو شرير ا والشيطان» خصوصاً في عالم 
الأرواح» هو شرير أو جين متمرد. ومهما يكن فإن قدرة الشيطان محدودة في 
القرآن نوعا ماء فهو مصدر الاقتراحات الشريرة الى تدحل قلب المرء (انظر 
الآيات 5-4 من سورة الناس)» وهو الغوّي الأكبر» ولكن فيما وراء ذلك 
يوضح القرآن أن ليس للشيطان أي سلطة على الإنسان (انظر الآيات ١7‏ من 
سورة إبراهيم» و47 من سورة الحجر؛ و44 من سورة النحل؛ و0" من سورة 
الإسراء)» وأن كيده ضعيف (كما في الآية 5/ا من سورة النساء)» وكما في 
قوله تعالى: إوقال الصَيْطانْ لما قطي الأَمرٌُ إن لل وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ 
ل ا ا إلا أن ذعونكم فاستتحكم 
لي قلا تَلُومُوني ونا نفسَكُمْ ما أنا م وما أَلكُمْ بمُصْرِحِي ني 
ام شرَكمُونٍ بِنْ قبل إن ا ليم [إبراهيم: 51/14]. 


.207 المصدر السابق» ص.‎ )١( 
١31 المصدر السابق» ص‎ )١( 


الفصل الثابئ: الشروع في الرحلة ١‏ 

وإغراءات الشيطان يقابلها في أدبيات الإسلام الإلام الملائكي. والملائكة 
(ومفردها ملاك)» من بين أشياء أخرى ) نحث وتعين على الأعمال الصالحة عند 
البشر من الرجال والنساء. ويبدو من القرآن والسئة وكذلك من المعاحم 
القديمة أن كلمة (ملاك)» بخلاف كلمي (شيطان) و(جن) تنطبق فقط على 
الكائنات الروحية الأثيرية. ويبدو أن العرب كان لديهم بعض الاعتقادات 
الراسخة فيما يتعلق بالملائكة واليَ يرفضها القرآن؛ إذ كانوا يعتقدون مثلاً أن 
الملائكة هي بنات الله ومن ثم هي مخلوقات شبه مقدسة (انظر الآية لاه من 
سورة النحل)» وكانوا أيضاً يعتقدون أن الملائكة إناث (انظر الآيات 4٠‏ من 
سورة الإسراء» و١٠6١‏ من سورة الصافات» و١5‏ من سورة النجم). 

إن هذه المصطلحات الثلاثة تمثل الطاقات أو القدرات الروحية ال تور في 
النفس. فالملائكة والشياطين واللجن مسؤولة عن العديد من تحريضات النفس في 
الخير أو الشر أو المتكافئة ما بين الخير والشر واليَ نتعرض ها. فالملائكة تلهمنا 
الشهامة والتضحية بالنفس» والشياطين هي مصدر الإيحاء بالشر وتدمير النفس. 
وأما تأثير الجن فقد يكون إيجابيا أو سلبياء وذلك حسب ما نتعامل معهاء ذلك 
أكما تثير فينا ميولنا الدنيا أو الأكثر كيمية مثل بواعثنا للبقاء الذاتي» والسلطة» 
والثراء» والأمن» واحترام الآخرين. فعلاقة هذه المخلوقات وعملها يصفها النبي 
ييْدٌ بحكمة وبلاغة إذ يقول: إن كل مخلوق يخلق وله شيطان قرين يحرّك 
مشاعره الدنيا وله ملاك قرين يوحي له بصالح الأعمال وأنبلها. وعندما سأل 
الصحابة النبي إن كان له شيطان قرين فأجاب: "نعم لكن الله أعانئي عليه حي 
أسلم ل يمري يشي ءالا خدعا 001 

فالتحريضات الخيّرة والدنيوية الي نتلقاها يكمل ويوازن بعضها بعضا. ذلك 
أن الاستسلام الكلي للبواعث على الشهامة والكرم والذي ينمّي رقينا الألاقي 
والروحي من شأنه أن يدمر أنفسنا؛ لأنه يجعلنا نتجاهل حاجاتنا الشخصية. إن 
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نك حت الملائكة تسأل 
الرغبات الدنيا ضرورية لبقائنا الدنيوي» ولكننا إذا تركنا طا العنان كلية فسوف 
نصبح أنانيين جداً. فالنوعان كلاهما من البواعث (السامية والدنيوية) يعملان 
جنبا إلى جنب ليبعثا على رقينا الأخلاقي والروحاني؛ إذ إن ما يجعل من عمل ما 
خيّرا هو أنه يتضمن التغلب على الرغبات الدنيوية أو تنحيتها جانباً لفترة من 
الزمن. والشخص الموفق» كما جاء في حديث البي يله هو الشخص الذي 
يستطيع أن يضبط هذه التأثيرات الدنيوية الحئّية (الصادرة عن الجن) ويوازيها 
بالتأثيرات الملائكية (الصادرة عن الملائكة). عندئذ سوف يؤدي كلا التأثيرين 
إلى رقيّه في الصلاح والتقوى. فعندما كيل شخص ا بعيدا باتحاه الاقتراحات 
الدنيوية (الجنيّة) فإنه يجعل من نفسه فريسة سهلة لتأثيرات الشر(الشيطان). 
فمثلً. إن حاجتنا للبقاء قد تفسح المحال لاستغلال الآخرين واللدشعء وإن 
حاجتنا للسلطة تفسح بمحالا للطغيان» وحاجتنا للثروة تفسح مجحالا للطمع؛ 
ورغيتنا في الأمن تفسح بحالاً للعنف» ورغيبتنا ق الاحترام تفسح محالاً للعجرفة. 
إن شخصا كهذاء وكما رأينا سابقاء يصبح من الناحية الروحية مدمراً لنفسه 
جاعلاً بذلك من التأثيرات الشيطانية عدوًا مبيئاً للإنسان. (انظر الآيات ١1/8‏ 
من سورة البقرة» و77 من سورة الأعراف. وه من سورة يوسف» و5 من 
سورة فاطر). 

إن هذه التأثيرات النفسية الثلائة غالباً ما يكون وقعها علينا دفعة واحدة 
وهكذا فهي تحدد وترفع من أخلاقية العديد من القرارات» وتعطي جميعها باعثا 
ودافعاً للتطور الروحاني. ومن وجهة نظر الإسلام» فإن ما ندعوه بالإغراء أو 
الإغواء إنما هو أحد أنواع الموثئرات الخارجة عن نطاق الحس العادي الي 
نتعرض طاء وبارتباطها مع النماذج الأخرى» فإها تدم وتسرّع من رقيناء 
وكباقي كافة العناصر الأخرى من حياتناء فإهها تنسجم مع ما كتبه الله لنا. 

ولقد أشار بعضهم على في إحدى المناسبات بأن هذه العناوين وهذا المخطط 
يكن مقارنته ببعض نظريات علم النفس الحديثة» وخاصة نظرية فرويد (لعيم) 


الفصل الثائي: الشروع في الرحلة 6" 
الي تصف "الطووز 786 ". و"الأنا الذات موء هم و"الأنا العليا .وئه تعمن5 6 
" ربا يكون الحال كذلك؛ ولكنئي شخصياً لا أحد في نظرية فرويد ما يثمر 
الدهشة أو الاهتمام على الإطلاق. 

فأولاً: إذا كان هناك تشابه ما بين النظامين فلاشك أن هناك اختلافات 
كبيرة. وثانيً: أنا لا أعدَ أفكار فرويد حديئة حقاء ولا يمكن عدها اكتشافاً 
بالمعن الدقيق للكلمة؛ لأن وجهة النظر الى قدمتها هي جزء من حكمة قديكة 
ومضمنة ف تراث العديد من الديانات. إن ما حاول فرويد أن يفعله هو بناء 
سياق أو وضع دنيوي لشرح وتحري التأثيرات النفسية فقط. ومن وجهة نظر 
أخرى فإنين» بصف معتنقاً للإسلام» أكتب من وجهة نظر دينية محددة. 
ألا نحتاج لنبي آخر؟ 

«ليوْم أكملت لَكُمْ دينَكُمْ واشت عَلَيْكُمْ نشمتي وَرَضِبتُ لَكُمْ الإسلام 
دينا» [المائدة: 9/6]. 

«إما كان مُحَمّدٌ أبا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولَ الل واكم اين وَكان 
الله بكُل شيْء عَلِيما» [الأحزاب: 14.10 

نزلت الآية الثانية من هاتين الآيتين في السنة الرابعة من اللهجرة وهي تتضمن 
نبوءة ومقولة عن حقيقة رد فلم يكن للني ون وريث من الذكور يخلفه. 
أو من شأنه أن يصبح. مرشحا تتطلع إليه الأمة وريثا لعباءة النبوءة» برغم أن 
الصحابة شعروا بالحاجة العاطفية والنفسية الماستين لذلك يوما ما. ففي اليوم 
الذي قبض فيه الرسول وَلةّ استنكر عمر بن الخنطاب»؛ وهو من كبار الصحابة) 
وصحابة آخحرون قبول فكرة أن البي وَليعٌ قد التحق بالرفيق الأعلى؛ حين قام أبو 
بكر الصديق وحطب فيهم, وأثاهم إلى رشدهم. وفي السنوات الي تلت» كان 
هناك العديد من تحرّى في ذريّة الني ولك من يصبح قائداً من عند الله أحداً ما 
قريباً منحه الله الشخخصية القيادية. ولكن القرآن والتاريخ وقرارات الرسول في 
آخر أيامه جعلت من ذلك أمرا عسيرا. 


> حت الملائكة تسأل 


ولقد توي أولاد الرسول جميعاً خلال حياته إلا الصغرى فاطمة وال بدورها 
لم تعش طويلاً بعده. فلو أن البي يلُ اختار علياء وهو صهره وابن عمه 
خليفة له من بعده لكان هذا الأخير تبوأ مكانة مقدسة في أعين معظم المسلمين. 
ويبدو أن محمداً يعِ ترك شأن ذلك للأمة كي تختار قائدها الجديد بنفسها من 
بعده. ول يتول على الحكم إلا بعد ثلاثة من خلفاء البي وليك (أبي بكر وعمر 
وعثمان). وكان يمكن لأحد أبناء علي وفاطمة أن يتولى منصب الخلافة 
ولكنهما توفيا مبكراء فقد توفي الأصغر (الحسين) بشكل مأساوي وذلك من 
حلال معارضته للخليفة السادس (يزيد) دون أن يتولى أي منصب سياسي. 
ومهما يكن فقد تطلعت أقلية من المسلمين إلى شخصيات عدة من نسب علي 
وفاطمة على أها شخصيات قيادية نبوية» برغم أن الغالبية كانت ترى أن القيادة 
الإسلامية يجب أن تكون لها أهمية ومسؤولية دينية» ولكن ليس لما بالضرورة أي 
تفويض مقدس. 

فلو أن أحد أبناء محمد يليد عاش بعده؛ أو أن إحدى بناته عاشت لفترة طويلة 
بعده (علماً بأن الجزيرة العربية عرفت نساء حاكمات في حقبة ما قبل الإسلام)» 
أو أن أحد أحفاده تولى منصبا سياسيا بعده لرءما كان تاريخ المسلمين السياسي 
مختلفاً تماماً عما كان عليه أو عما هو عليه الآن. ولكن رفض محمد يله تولية 
حليفة سياسي بعده» وحقيقة عدم تولي أحد من أحفاده الحكم بعده خلال 
بضعة العقود الأولى بعد وفاته.» كان من شأهًا أن تدعم فهم غالبية المسلمين 
لدلالة الآية القرآنية القائلة إن محمداً كَل هو #إحائم النبيّنَ» بشكل واضح لا 
يقبل التغيير. 

والقرآن يوضح أن الله اختار من كل أمة نبيا واحداً على الأقل خلال حقبة 
ما من تاريخ تلك الأمة (انظر الآيات 47 من سورة يونس» و7 من سورة 
الرعدء و55 من سورة النحل» و74 من سورة يس). والقرآن يتضمن أيضا 
أمثلة لأمم كانت تأتيها الرسل تترى؛ لأنها كانت تشوه أو تنسى الرسالة 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة ١‏ 
المقدسة الى كانت تأتيها من عند الله. وف السنّة النبوية هناك أحاديث تقول: 
إن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله للبشر يربون على مئة ألف ني. ويخبرنا 
القرآن أن رسالة محمد يلهُ كانت تصحيحية وبحددة» فالوحي الذي أنزل عليه 
أكد الحقائق الجوهرية الي تضمنتها الكنب الأوى المقدسة -- وبشكل رئيس 
كتب اليهود والنصارى -- وصحح الأخخطاء الرئيسة الواردة فيها (انظر الآيات 
١‏ هن سورة البقرة» و47 من سورة الأنعام» و١7‏ من سورة لقمان). 

إن هذا يبدو وكأنه تقوم تشاؤمي عن قرارات البشر الروحية والأخلاقية: 
فمنذ بداية الخلق والجنس البشري مذنب بسبب نسيانه وانحرافه وضلاله وعدم 
قدرته على المحافظة على كتب الله السماوية والتمسك يما. ومع أن القرآن» 
كما يؤكد المسلمون؛ هو التنزيل نفسه تماماً كما نطق به الرسول يله حُفظ 
بلغته الأصلية» وحال من أي إضافات لاحقة أو أي مراجعات» وهو بين أيدينا 
الآن كما هو من عهد النيء أقول: ألسنا بحاجة إلى نبي آخرء شأننا في ذلك 
شأن معظم الأمم خلال التاريخ؟ .معين آخر: هل يُعقل أن يترك الله الإنسان 
على حين غرة» مع علمه بنزعة البشر الطبيعية للضلال عن الحق» يسير على 
هدى نفسه حن فاية الخلق» بعد أن هدى الله الإنسان بشكل مباشر منذ البداية 
وحن فترة محمد يلل حين بعثه الله رسولاً على أنه آخخر الرسل؟ 

وقد يردٌ المسلم على هذا بقوله: إن القرآن يتميّر عن الكتب المقدسة الأخرى 
بنقائه» في حين قد تحتوي كتب أخرى على أقوال قريبة مما بشّر به أنبياء 
سابقون لدرجة الحرفية في بعض المواضع» ولكن هذه الكتب هي خليط 
متجانس من القصص الشعبي والشعر والتفسيرات والتعليقات» تصحبها أخطاء 
في الترجمة والنسخ والتحرير والنقل والإضافات الغريبة» بحيث أصبح من 
المستحيل معرفة النص الأصلي من غيره من النصوص. ومن جهة أخرى يصرٌ 
المسلم على أن القرآن لا يحتوي على أي شيء سوى ما نطق به البي َل عن 
طريق الوحي الذي كان يتنزرل عليه. ومعظم الباحثين المعاصرين في الإسلام 


١‏ حت الملائكة تسأل 


من غير المسلمين يقرّون بذلك أو بشيء شبيه من ذلك. على هذا» وحسب 
مناقشتناء فإننا نمتلك كلمة الله الخالصة اللحضة كي نمتدي يّماء ومن ثم فإن أي 
تنزيل جديد ليس من شأنه أن يكون فتروريا. :طعا فانك" دياناك أخرئ 
بتطوير وجهات نظر حول غاية التنزيل ووسيلته مختلفة تماما عن الفهم 
الإسلامي. ولكنين لست أنوي هنا أن أناقش أو أقابل بين وجهات النظر هذه؛ 
بل إنفا أريد أن أقدم شرحا عاماً عن كون بعثة محمد يله همي حاتم البعنات والتبوءات. 


هل يجيب هذا الشرح بشكل واف عن السؤال الذي سبق طرحه؟ وماذا 
عن الحاجة لتفسير وتطبيق التنزيل في عالح دائم التغيير» وكذلك المصاعب الي 
من شأها أن تنشأ واليّ لم يناقشها الكتاب الكريم بشكل واضح؟ يجيب المسلم: 
إن لدينا نموذج حياة البي ولو وسنته (أحاديثه وأفعاله) الي تم جمعها وفحصها 
وموازئتها بعد أن تم إمضاعها للنقد التاريخي بدقة متناهية» وذلك خلال القرون 
الإسلامية الثلاثة الأولى. 

ومع ذلك» فإننا من المؤكد سوف نواجه أوضاءاًلم يصادفها الناس زمن 
البي يل ومن ثم لم تتم معالحتهاء وهذا أمر طبيعي حيث مضى الآن أكثر من 
ألف وأربعمئة عام على وفاته؟ ويجيب المسلم: أنه عندنا القانون الإلهي المقدس» 
أي الشريعة المبنية على أساس القرآن والسنّة» وهي نظام حياة متكامل بناه عبر 
العديد من القرون علماء وفقهاء ليغطي كل أمر يمكن حدوثئه. هل يمكن بعد 
هذا الدفاع عن أي ادعاء يقول: إن الفقهاء القدامى تنبّووا بكل مشكلة من 
مشكلات المستقبل؟ يعترف المسلم أن الحواب طبعاً: لاء ولكننا نستطيع أن 
ندرس منهجيتهم؛ ونحاول أن نكرر جهودهم ونسخر الأحكام والأنظمة 
الإسلامية لتخاطب ظروفنا الراهنة. 

إن هذه يجب أن تكون الاستجابة امحتملة» ولكننا كلما ابتعدنا عن القرآن» 
كان اعتمادنا على خيارات الإنسان وقراراته والي» على ما يبدوء لابد أن 
تكون متباينة وعرضة للأخطاء. واليوم بحد المسلمين يتناقشون ويتخاصمون 


الفصل الثابي: الشروع في الرحلة آظ 
فيما بينهم حول مئات المواضيع في سعيهم لتطبيق نظم الحياة المعاصرة ف 
حياتهم. وعلي أن أعترف أن هذه المناقشات ليست حول مفاهيم أساسية ف 
الإسلام» بل تتضمن على نحو شبه تام ما يعده غير المسلمين مواضيع دني 
مثل: دور النساء والرحال في المجتمع» ونظام البنوك والاستثمار؛ والعلاقات مع 
غير المسلمين» وانشغال المسلمين بالأنظمة السياسية الغربية وهموم أخرى» ولكن 
هذه الأمور في غاية الأهمية للأمة. إن بحادلات كهذه من شأنها أن تخلق توترا 
وشقاقاً شديدين» وكما قال لي أحد الطلبة المسلمين من جامعة كانساس 
(ممدهد): ليت النبي 00 بيننا اليوم ليحسم الخلاف فيما بيننا حول هذه 
المواضيع!" ومن هذا المنظور إذن» هل نحن بحاجة إلى ني آخر حقاً؟ 

إن أي جواب هنا من شأنه أن يكون تصورياء لأن القرآن لايستجيب لهذا 
السؤال بشكل واضح.ء وقد يكون هناك العديد من الأسباب أكثر من أن يكون 
هناك أساس منطقي لهذا السؤال. فمن الممكن أن تكون المحاولة الجماعية 
لاستنباط برنامج أو نظام عيش مستمارٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية تمريناً 
روحياً وعقلياً واجتماعياً عظيماً يتطلب التعاون والتسامح والتواضع والصدق. 
إن إمكانية الرقي الي سوف تنجم عن محاولة كهذه قد تفوق مزية أن يرسل الله 
نبياً حديدا ليبتً في كل شاردة وواردة من أسباب الخلاف. 

وقد يكون هناك عامل آخر وهو أن البيئة المعاصرة غير قادرة على تقدم 
شخصية على مستوى من النقاء والصفاء بحيث ترقى لدرجة أن تكون نبيا. رعا 
أصبحت الحياة من التعقيد والفساد بحيث لابمكن لأحد منَا بلوغ الحساسية 
الروحانية وقدرة التلقي من مثل موسى وعيسى أو محمد عليهم السلام 
أججمعين0© , 


)١(‏ يفهم من قول الكاتب هنا وكأن النبوة مهنة يتخذها الإنسان القادر عليهاء أو درحة يرقى المرء 
إليها. ورمما جهل أو تجاهل أن النبوة اصطفاء الله لعبد من عباده ... ظااللهُ يَصْطنِي مِنّ الْمَلائْكَةِ 
رسلا وَمِنَ القاس إن الله سَمِيعٌ بَصِرٌ» [الحج: ؟5؟/ 75]. وي صحيح البخاري؛ باب الصلاة؛ أن 
رسول الله يكل قال: "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر- 


١‏ حتى الملائكة تسأل 


إن هذا التفسير يذكرنا بالعديد من أحاديث النبي عل الى تتنبأ بأن الحياة 
والزمان سوف يفسدان أكثر فأكثرء مثل قوله وَلدِ: حير أمي قرني» ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» 
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويذونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا 
يفون ويظهر فيهم السمن ".20 ونذكر هنا أيضا الآية القرآنية الي تؤكد بأن 
لمرّزين في الإمان السابقين هم في معظمهم من عهد الني َلك تل ِنَ الأوَلين» 
بينما هذا النوع من المؤمنين سوف يكونون ظوَقلِيل مِنَ الآرِينَ» (انظر 
الآيات ١4-٠١‏ من سورة الواقعة)» وكذلك الآية القرآنية الي تتأ بأن العديد 
من المسلمين سوف يهجرون القرآن (انظر الآيات ٠٠١‏ من سورة الفرقان). 

ويمكن الحصول على تبصرة إضافية عن طريق فحص -- وبشكل أوثق ل 
ما يقوله القرآن عمًا جعل نبوة محمد ضرورية. فالقرآن يقدم نفسه ورسالة 
محمد يليد على أنهما تتويج وإتمام لتواصل الله المباشر مع البشر من خلال 
أشخاص ملهمين مقدسين. فقصص القرآن عن أنبياء سابقين تؤكد وتدعم 
رسالة محمد وهو ووصف القرآن للمحن والعقبات الي واجهها هؤلاء الرسل 
السابقون تشبه في أغلبها أحداثاً من معاناة محمد يله نفسه» ووصاياهم الى 
نادوا يما قومهم تردد أصداء آيات ذكرت في مواضع مختلفة من القرآن. هذا 
يظهر أن المعارك الي خاضها الأنبياء ما بين الخير والشرء والإيحاء والرفض» 
والحق والزور كانت هي دوما واحدة. 

إن الحقيقة الوحيدة والأهم الي تحكم جميع الخلق وال وعظ با جميع الرسل 
هي: "لا إله إلا الله" وال تتضمن أن الأشياء المتعددة الي انختارها الناس 


وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأيما رحل من أمين أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم 
وكان البي يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة)). 

)١(‏ في صحيح البخخاري؛ باب المناقب؛ من حديث إسحاق عن النضر عن شعبة عن أبىي جمرة عن زهدم بن 
مضرب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ع أن ععددوه8/1 15 ,لدعة لفصتسحطامكلة . 
(38 ١م‏ كلالهلمة له عدط تعمالهوطة0) 0120 ترجمة وشرح محمد أسد 0وك4 1101301030 ف 
كتاب أيام الإسلام الأولى) ناذآ أن كندعلا ناته 186 دار الأندلس: جبل طارق» ١1328م)‏ ص9 .١‏ 
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مواضيع للعبادة لم يكن لما أي سلطة أو قدرة» وأن الفرقة والكره اللذين كان 
يقود إليهما تبجيل حاطئ التوجيه كهذاء ليسا ضروريين على الإطلاق وإنما 
نحما عن لاشيء سوى الشر وأوهام تدمر النفس احتلقها الإنسان نفسه. إن 
ذلك يعين أن ليس هناك سوى معيار روحاني وأخلاقي واحد يحكم الإنسانية» 
وأن ليس سوى مقياس واحد لقيمة المرء» يقول تعالى: «إيا أَيّها النَاسُ إنَا 
َلفناكُمْ من ذكَرٍ وى وََعلناكُمْ ُو وبال تَعارُوا إن أكْرمَكُمْ عند الله 
نماكم إن الله ع عتبير[الححرات: 15/48]. فأهم شيء 5 هذه الآية أن 
لويد الى نقيمها ب أنفسنا والآخرين هي مغالطات» لأنه يتوجب علينا 
جميعاً أن نستجيب للإله العظيم نفسه. 

وني جزيرة العرب في القرن السابع كان لكل قبيلة آلهتها الي كانت تستقي 
منها التفضيل والأمن وتستغيث وا في الصراعات المصيرية بين القبائل. وكان 
لابد من عقيدة التوحيد الى جاء الإسلام بما كي توحد الفصائل المتحاربة كما 
يذكرهم القرآن بلهجة حادة: 

وَاعْتَصِمُوا يحَبل اللو جَميعا ولا تفقوا وَاذْكروا نثمة الله عَليكمْ إِذ كم 
أعداء فألف فيك فأَصْبَحُمْ نميه إنثوانا رق على ا النار 
أَنْقَدَكُمْ مِنها» [آل عمران: 5/8 .]١٠١‏ 

فالتوحيد الإسلامي لا يطلب منا أن نقبل بأن "لا إله إلا الله" وحسبء بل 
أن نؤمن بها على أنها نتيجة طبيعية وحتمية: كافة الخلق من رجال ونساء هم في 
الحقيقة متساوون تحت سلطة الله. وهذان المطليان» وحدانية الله ووحدة 
الإنسانية» كان من الصعب لأي تراث دين في التاريخ؛ من مثل حال اليهودية 
والنصرانية» أن يتمسك يمما مبداً في الحياة» كما يوضح القرآن بشكل قوي. 
فقصة بن إسرائيل هي قصة شعب كان يتلقى عقيدة التورحيد خلال معظم 
تاريخه برغم وجودهم في بيئة تسودها أغلبية وثنية. فقد كان هناك تأثيرات 
خارجية غالباً ما تخترق جاليتهم وتحعلهم ينحرفون أحياناً عن تعاليم أنبيائهم. 


هنا حت الملائكة تسأل 


ويظهرهم القرآن أمة في صراع دائم بين الوحدانية الخالصة وضغوط الوثنية. 
وهذا يشرح» ولو جزئياً» حاجتهم الماسة لعزل أنفسهم عن الوسط الاجتماعي 
الحيط بهم ومحاولتهم الحفاظ على نقائهم الثقافي والعرقي. ولكنهم أصبحوا 
يرون في أنفسهم أنهم شعب الله المحتار من دون الناس» وبمفهومهم التورات» 
يرون أنفسهم على أنهم أبناء الله. وكنتيجة لحذاءلم يستطيعوا أبداً قبول آخر نبي 
أرسله الله؛ لأنه لم يكن من أصل يهودي» برغم أنه أكد وأقرٌ الرسالة الجوهرية 
لكتبهم المقدسة. والقرآن يلومهم بشكل مستمر لصدهم عن البي محمد وَل هذا 
الخصوص. وباختصار نقول: إن اليهودية» برغم أنما نمجحت في الحفاظ على 
الإبمان بوحدانية الله فإِهها لم تكن قادرة على قبول فكرة وحدة الإنسان من 
دون الله. 

والنصرانية بدورها تعود إلى الحذور التوراتية نفسهاء ولكنها ديانة أكثر 
عالمية من اليهودية»؛ إذ إن تماسكها مستمد من الحنين الروحاني الشديد إلى معرفة 
الله وبلوغ محبته. وهكذاء قفي حين أن اليهود ووثنبي شبه الجزيرة العربية كانوا 
منغلقين بعناد على رسالة خالفت تقاليدهم. إلا أن القرآن يظهر النصارى على 
أنم كانوا أكثر تأثراً بقوته الروحية (انظر الآيات 4-425 من سورة التساء). 

وأكبر صعوبة واجهتها هذه العقائد العالمية هي التباين الكبير بين الشعوب 
الى تشربت واعتنقت هذه العقائد. فمعتنقو ديانة ما جديدة يجلبون معهم 
لغتهم وأفكارهم ورموزهم وعاداتهم الثقافية وال من شأفا جميعاً أن تشوّه 
العقيدة العالمية المعنية. ومن وجهة نظر المسلمين» فإن هذا ما حصل للنصرانية» 
فبرغم أها تحتضن وبشغف جميع البشرء فإن عقائدها تساوم على التوحيد 
الخالص وتميل بسهولة بالغة إلى إشراك آخحرين مع الله. وهذه الطريقة فإن الخبرة 
اليهودية والنصرانية تسد المشكلة الي تواحهها كافة ديانات العالم» وهي 
المساومة على التوحيد أو العالمية بنسب متفاوتة في محاولة منها أن تحتفظ بواحدة 


دون الأخر ى. 
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ولقد مر الإسلام بحالة من الصراع وما زال من جرّاء هذه التوترات 
الداحلية» وفي النهاية تم اتخاذ الإجراءات المشددة من قبل التيار الرئيس لحماية 
المغنيين المتضمنين في التوحيد. فقد تم تنظيم كافة عناصر الحياة ضمن قانون 
دين حيث تم فيه دحض التفكير الفلسفي والصوثي» وكذلك منعت فيه أفكار 
البدع الناجمة عن التقليد. واستمر الضغط بشكل أكيبر إلا أن المسلمين 
الراشدين بمحوا في معظم الأحوال بالإبقاء على المصادر الرئيسة دون أي تعديل 
فيها بحيث حفظت كروح معلقة لتنقل من ثم إلى الإنسان المعاصر سليمة دوثما 
أي تغيير أو تبديل. ومهما كانت كلفة الحضارة الإسلامية الي بذلتها في سبيل 
الخنطوات الشاقة الي بذلا علماء المسلمين فإن أهم ملمحين رئيسين في التوحيد» 
وهما وحدانية الله ووحدة الإنسانية» قد اتحدا بنجاح في الإسلام» وتم نقلهما إلى 
الأحيال المستقبلية بنجاح. وبالنسبة إلى المسلم» فإن وحدانية الله ووحدة 
الإنسانية تشكلان مثالاً يتضح من خلاله كيف أن الله ومن خلال الإسلام 
أكمل فضله على بيٍ البشر (انظر الآية 8 من سورة المائدة). 

إن هذا الاهتمام للحفاظ على عنصر التوحيد ووحدة الإنسانية يساعد على 
شرح قضية َعَم النبوّة. محمد ييل فلو كان هناك ديانة ما تتوقع تنزيلاً ما في 
المستقبل» بقي الباب مفتوحاً لبروز أنبياء مزيفين» وقد حدث هذا فعلء إذ برز 
أفراد مخادعون ومنخدعون كان من شأفم إضلال الآخرين وإحداث انقسامات 
في مجتمعاتقم. فوحود مصدر قوي لشرخ ها لا بد أن يهدد وحدة المؤمنين 
بشكل أعمق وأطول من ديد أي خلاف قد ينشأ عن سبب قانوني. فكل 
ديانة رئيسة» ما في ذلك الإسلام» قد عرفت مثل هذا الخطر ولكن اتحتتام النبوة 
محمد ود قد كبح وبشكل كبير مثل هذا المنحى. فقد يحظى قائد مسلم 
بالإعجاب والولاء هذه الأيام من قبل العديد من الأتباع ولكن يكاد يكون من 
المستحيل بالنسبة إليه أن يحظى بثقتهم العمياء, أي الولاء المطلق الذي يحظى به 
من يملك هداية مقدسة حسب إدراكهمء وفي مثل تلك اللحظة الي يدعي فيها 
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قائد ما مثل هذه الهداية فإن حركته لابد وأن ينقلب مصيرها إلى دين تافه نسبياً 
لاصلة له بالأمة الإسلامية. 


ومؤخخرا استغرب واستنكر العديد من المسلمين التنظيم الذي أسسه رشاد 
حليفة في مدينة («موعن2) في ولاية أريزونا (مههدنة) حين أعلن هذا نفسه 
مالا جديدا مبتعقاً من عند الله. ولكن المسلمين تجيعا أغرموا غنة 
وتحاهلوه» ومات؛ ولم يكن له من الأتباع سوى حفنة صغيرة. ويشير العديد 
من العلماء الغربيين من غير المسلمين إلى وجود حركات منشقة مشافة مثل 
البهائية أو القاديانية على أنها ملل إسلامية» برغم أن هذه التسمية غير مناسبة 
ومضللة. فالعالم الإسلامي لايعدّ هذه الدماعات وجهات نظر بديلة أو مهرطقة 
داخل الأمة» بل هي شيء غريب عن الإسلام تماماً. ولم تحلب أي من هذه 
الجماعات أي أتباع معتبرين (برغم أنهم يكسبون أنصاراً جددا من أناس آخرين 
من غير المسلمين مثل المعتنقين الحدد)؛ لأن الإبمان ممحمد ولي على أنه حاتم 
الرسل هو أحد أهم العقائد الرئيسة في الإسلام. فالشهادة (شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله) هي أقرب شيء إلى العقيدة في الإسلام. والمسلم 
الملتزم يرددها في صلاته تسع مرات على الأقل في اليوم والليلة. ففي الجزء 
الأول منها يشهد المسلم بأن لا إله إلا الله في حين يشهد في المزء الثاني أن 
حمداً رسول الله حيث ف هذا الجزء الثاني يفهم المسلم ليس فقط أن محمدا 
رسول الله بل أيضاً آحر الأنبياء والوحيد الذي يجب أن يتبع. وهكنا 
فالشهادة ف الإسلام تربط التوحيد في الإسلام بأخروية رسالة محمد وو ومن 
وجهة نظر المسلمين» فإن ما استدعى مهمة محمد و النبوية هو الحاجة على 
الأرض» وباستمرار المعنيين المتضمنين في التوحيد وهما وحدانية الله ومن دونه 
وحدة الإنسانية. وتم النبوّة محمد يِهُ كان ضرورياً لكي نحفظ ونصون هذه 
الشهادة من أي انقسام قد ينجم فيما بعد. 


الفصل الثالث 


اتخاذ القرار 


عمر بن الخطاب0؟ قد يكون صديقك الأغلى والأكثر إخلاصاء أو قد 
يكون عدوّك الأكثر مهابة والأقل رحمة. كان عمر يومئلٍ رحلا في فتوة 
الرجولة بين الثلاثين والخامسة والثلاثين» وقد حاز إعجاب معظم الناس في بيئته 
بعد أن اكتسب إجلال الناس له ومخافتهم منه. وكان مفتول العضل» قوي 
الشكيمة؛ حاد الطبع» سريع الغضبء وكان اندفاعياً لدرجة أنه في حين كان 
يتصارع آخخرون للتأكد من بعض الحقائق (حول مسألة ما)» يكون هو قد ألزم 
نفسه بطريقة مناسية للعمل. فقد كان مقدوره تنفيذ قراراته لدرحة كانت تبدو 
فيها وكأفا ردة فعل أكثر منها قرارات . 

كان الأمر بالنسية إليه واضحا تماماء فليس هناك من سبيل للمساومة» فقد 
كلاس عر وتليكن ان قاش افببع الك كنا عرف ره رنريت كان من 
أشرافه مع دعوة محمد عله ومن الطبيعي أنه كان مد ركاً لتهديدات الثأر 
والضغائن والدم الفادحة وال لم تكن لتنتهي» وأن مكّة كانت على وشك أن 
تصبح يثرب أخرى. وأن محمداً يد كان يشكل الخطر الأعظم وأنه لابد من 
إيقافه عند حدّه قبل أن يستفحل الأمر كثيراً. 


)١(‏ عمر بن الخنطاب أصبح أحد أشد أتباع محمد وأقريكم منه. وتورد المصادر عددا من الروايات حول 
إسلامه. انر محمد حسين هيكل: حياة محمد؛ ترجمة إسماعيل فاروقي (إنديانا يوليس: كتب 2106 


كنا 811671211 1915م)) ص ”5-117 ,1١‏ 


شل حت الملائكة تسأل 


كان الجو حاراً وجافاً عندما انطلق عمر في الطريق المغبرة والملوئة إلى حيث 
يجتمع محمد #لْهٌ وأصحابه» وكانت الطرقات مقفرةً حيث القوم يمكثون في 
بيوتم من حر الهاحرة. فك في نفسه» كيف يمكن (للأمين) أن يصبح خطراً 
يهدد المجتمع المكي الذي يعهده؟ حيث إن عهده به أنه كان انعزالياء ولم يكن 
ليبدي أي طموحات سياسية أو بوادر من شأفا أن تزعزع الاستقرار في امجتمع 
المكي الواحدء وماذا حصل لعقول أبناء قريش كي يتّبعوه؟ ويسأل نفسه: 
كيف يمكن لإحدى القبائل العربية» وهي قريش» أن يخرج منها من يفرّق أمرهاء 
ويعييت رأيها ويسفه أخلامها؟ ما اللي حدابهة! 

وفجأة يسمع من يناديه: "إلى أين أنت ماض في عجلة ياعمر؟” ويلتفت عمر 
إلى من كان يهرول خلفه محاولا اللحاق به» لقد كان نعيم بن عبد الله. يجيبه 
عمر: "إنني ذاهب لأضع حداً لهذا الطاعون الذي أصاب مدينتناء إنني ذاهب لأقتل 
محمداً." حاول نعيم أن يحذّره من سوء عاقبة عمل كهذاء ولكن عمر كان مصمما 
على فعلته, ومضى إلى حيث محمد وصحبه. وهنا قال له نعيم: "أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك وتقيم أمرهم أولأء فإن أتك وزوجها قد أسلما." 

فرجع عمر عامدا إلى بيت أخته والشرر يتطاير من عينيه؛ وغضبه يزداد مع 
كل خطوة يخطوهاء وعندما وصل بيت أخته أدرك حقيقة الأمر بعد أن بلغ غاية 
جهله. ودخل البيت عليهما وعندهما من يقرأ عليهما القرآن» فلما أحسّوا دنو 
داخل عليهم أحفت أخته الصحيفة. وسأها عمر عما كانوا يقرؤونء ولما 
أنكرت صاح م وبطش بأخته وزوجهاء وهاج إذ ذاك هائج الزوجين وصاحا: 
"نعم» أسلمناء فاقض ما أنت قاض." واضطرب عمر حين رأى ما بأخته من 
الدم وغلبه برّه وعطفه. فارعوى وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة الي كانوا 
يقرؤون. فلما قرأها تغيير وجهه وأحس الندم على صنيعه؛ ثم اهترٌ لما قرأ في 
الصحيفة وأحذه إعجازها وجلاها. فخرج وقد لان قلبه يريد مجلس محمد. لا 
ليقارع بالسيف هذه المرة» بل ليعلن إسلامه ويصبح واحدا من أعظم أتباعه. 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار يشل 

ويسجل التاريخ الإسلامي لنا العديد من الحوادث الي اعتنق فيها أفراد عظام 
الإسلام» ولكن إسلام عمر كان بلاشك واحداً من أهم هذه الحوادث دراميّة. 
فقد كان نقطة تحوّل في تاريخ دعوة محمد وَل وكذلك تحولت صورة الإسلام 
في أعين القرشيين من جماعة دينية متحفظة مزعجة إلى دعوة تحدٌ علنية للمؤسسة 
الحاكمة. وأما رد فعل قريش الوثنية فقد كان الاضطهاد الشديد محمد عَلِل 
وأتباعه. ما حدا بالمسلمين للهجرة إلى يثرب. 

ولكن لم يحض وقت طويل قبل أن يصبح التحوّل إلى الإسلام أكثر سهولة 
إذ سرعان ما انتشر الإسلام عبر الجزيرة العربية وذلك خلال أجيال قليلة بعد 
موت الني ويه لتمتدٌ الإمبراطورية الإسلامية من شاطئ المحيط الأطلسي في شمال 
غرب إفريقية إلى منطقة البنجاب في الهند شرقا. ولم يكن الفاتحون العرب في 
عجلة من أمرهم لكسب أتباع جدد للإسلام» ولكن الانضمام لهذا الدين 
تواصل بخطأ بطيئة ولكنها حثيثة. وأصبح طؤلاء المسلمين الددد حصانة محددة 
ومزايا متعددة. وسرعان ما نمت الحضارة الإسلامية وتطورت؛ لتقود العالم في 
العلوم والتعليم والازدهار المادي بحيث أصبح الإسلام رمز للثقافة الأسمى خلال 
الحزء الأعظم من التاريخ الإسلامي في كافة الأرجاء اي اتنشر فيها الإسلام. 

وأما الوضع بالنسبة إلى معتنقي الإسلام الغربيين فمختلف عن هذا تماماً 
اليوم. فعندما كانت أوروبة غارقة في عصور ظلامها كانت الحضارة الإسلامية 
في قمة عصرها الذهيي. ولكن الغرب في النهاية استعاد عافيته» في حين 
تراجعت الحضارة الإسلامية لتغط في نوم عميق وطويل. على هذا فالمواقع 
بالنسبة إلى الحضارات في بداية هذا القرن كانت تقريبا على عكس ما كانت 
عليه خلال العصور الوسطى. فهناك العديد من الغربيين ومن المسلمين أيضاً 
ثمن يرى أن العالم الإسلامي الحالي متخلف جداء ولايرقى إلى مستوى الحضارة 
الغربية (الأوروبية والأمريكية). وبالإضافة إلى ذلك» فإن فترة تنيف على ألف 
سنة من التوتر والنزاع وعدم الثقة والأحقاد المتوارثة الي تراكمت عبر القرون 


0 حت الملائكة تسأل 


قد زادت الهوة ما بين الشعوب الإسلامية والغربية؛ حيث يرى كل الآخر على 
أنه الشيطان ورمز للانخطاط. ووسائل إعلام كل منهما تصوّر كلاً للآخر على 
أنه العدو اللدود الذي يتهددهء ومن ثم يأحذ في حسيانه أن ذلك هو النبوءة 
الخاصة اليّ تتحقق على الصعيد الشخصي. فالأمريكي أو الأوروبي الذي 
يدحل في الإسلام» يدحل هذا الدين في بيئة تكاد تكون برمتها معادية لخياره» 
بيكة يمكن مقارنتها بمكة في أول اثْنٍ عشر عاماً من بعثة البي وَل أكثر من أي 
بيئة أنحبت مهتدين جدداً إلى الإسلام (:عتراءدهمم) واعتناق الإسلام في الغرب 
قد لايشكل أي خطر لتلك المجتمعات بقدر الخطر الذي شكله إسلام عمر 
مجتمع مكة؛ بل إن ذلك قد يشكل ردود فعل سلبية متشاهة عند أقارهم وعند 
من لهم علاقة يمم. م أقابل في حياق معتنقاً غربياً الإسلام أو شخصاً هناك إلا 
تردد كثيراً قبل اتخاذ قراره» والسببي الوحيد في ذلك هو الخنوف من ردود فعل 
امجتمع. ومادامت النظرة القائمة الآن هي أن الغرب ينظر إليه على أنه ضد 
الإسلام؛ فإن الدخر ل في الإسلام في الغرب سيبقى في معظم الأعناتة إعراء 
تدرّحياً بطيئاً جداً. وهناك عدد قليل من الأمريكيين أو الأوروبيين ممن ينخذون 
قرارات سريعة باعتناق الإسلام» ولكن هؤلاء في العادة لايمكثون طريلاً في 
الإسلام. ومعظم الذين اعتنقوا الإسلام في الغرب يتذكرون العديد من نقاط 
التحول الرئيسة في طريق تحوّهم إلى الإسلام وذلك قبل قيامهم باتخاذ القرار 
النهائي بوقت طويل. واخالتان التاليتان تمثلان أغوذجاً مظابقا لهذا اللإحساس» 
برغم أفما تعبّران عن شخخصين يتتميان لخلفيتين مختلفتين جدا: 


:)١(‏ " أوصيك يامالكوم ( ««مءلة80 ) أن تكف عن تناول لحم التتزير بعد 
الآنء وألا تدحّن أي سجائر أخرى» ولسوف أدلك على طريقة تخرحك من 
السجن." من كان يظن أن هذه الملحوظة القصيرة الي جاءت ف فاية رسالة 
كتبها رينالد ليتّل (هلاانا هاددنعه8) إلى أحيه الأكبر سوف يكون لا ذلك الأثر 
الكبير ليس فقط على أخخيهء ولكن على حياة الكثير من الأمريكيين من ذوي 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار 8 
الأصول الإفريقية؟ كانوا يلقبونه في السجن ب«الشيطان)» لأنه في هذه المرحلة 
من حياته أصبح كالشيطان بعينه لجميع أولئك الذين كانوا يعرفونه. وهذه 
الملحوظة التعليمية أضاءت حذوة أمل دل تنطفئ بعد. إن الإنسان قد يتجسّد 
شيطاناً إذا كانت جميع تفاصيل حياته تبدو خارجة عن سيطرته. ولكن من كان 
يدعى ب ( أحمر ديترويت 260 ؛زههاء2) اكتشف الحرية واحترام الذات في اتّباعه 
لمثل هذه النصائح. وكان له فيما بعد أن يتذكر هذه الرسالة ويعدّها الخطوة 
الأولى في مرحلة جريئة عاصفة قادته إلى "أمة الإسلام" تحت اسم مالكوم إكس ) 
(« «هعادلة؛ ثم إلى رحلة الحج إلى مكة حيث اكتشف ما يعنيه الإسلام حقاء 
ثم ب وبالنهاية > إلى اغتياله الظالم الذي كان يتوقعه وهيّأ نفسه له أصلاًء 
وذلك عندما رفض الإذعان أو المساومة على ما بدا له أنه الحق دون سواه. 
ولكن مالكوم إكس خلف بريق أثر سار على هداه العديد من المسلمين 
الأمريكيين من أصول إفريقية» فقد تحوّل 7 انبا ع تعاليم إِلَيْجا ( لدمسدطسك9ة موزناع) 
الراديكالية إلى وجهات النظر الإسلامية التقليدية السائدة» () 


(؟): ثْ قلعة متواضعة وق إحدى القرى الصغيرة الي تقع في إحدى شعب 
الجبال المغطاة بالثلوج بين حرّات وكابول فْ أفغانستان» تحوّلت محادثة ما يعد 
الغداء إلى ذكر قصة داود وجالوت: 

قال المضيف: "كان داود صغيراً» ولكن إكانه كان عظيم". 
أجاب ليوبالد ويس (55ء/7 لادوهمآ) مراسل الشرق الأوسط لوكالة 
فرانكفورت زيتونغ ( العامة ومماع2) وأنتم الآن ُُ ولكن إيعانكم قليل." 
ولم يكن ليوبالد يشير بالتحديد إلى مرافقيه الثلاثة» بل إلى الأمة الإسلامية أجمع. 
ولكن ليوبالد شعر بالحرج من أن يكون قد أهان مضيفه؛ ثم أذ يعتذر له 


)١(‏ أليكسر هيلي :ه1191 »وام سيرة حياة مالكرم إكس ()7 «زمء/ة1/! 6ه لإدامممووتطمانة عم 
نيويورك: مطابع1005مهء اطنط 609 ) ككقام), 


اعتذاراً شديداء شارحاً له أنه لو كان المسلمون متمسكين بدينهم ومخلصين له» 
لما كانوا - في رأيه - في حالة البؤس والانخطاط الي هم عليها الآن". 

ولك لعي نان نوكتت بق 

ضحك ليوبالد وأجاب قائلاً: “كلاً» أنا لست مسلماء ولكنئي شاهدت في 
الإسلام من الحمال ما يجعلين أغضب أحياناً عندما أرى قومكم يضيعونه". 

ولكن مضيفه لم يوافقه الرأي» بل قال: "كلاء كلاء إنك -كما قلت لك- 
مسلم, ولكنّك لا تعرف نفسك". 

من خلال مخالطته لشعوب الشرق الأوسط لعدد من السنين» اكتشف ليوبالد 
الإسلام بعمق وعلى صعيد شخصيء لدرحة أضحت فيها طريقة تفكيره وعيشه 
مترجة بهذا الدين بشكل أضحى جلياً حى للغرباء. لم ينفك عن التفكير في 
كلمات مضيفه الأفغاني طيلة الشهور الي تلت» وكانت تلك هي الي أيقظت 
فيه القرار الذي كان عليه اتخاذه. وف غضون العام نطق ليوبالد ويس 
بالشهادة. واليوم يعرف أكثر ما يعرف بمحمد أسد الذي كان لكتاباته 
الأثر الكبير على العديد من المسلمين في كافة أرجاء العالم”') 

لم يصف أي من هذين الرجلين اعتناقه للإسلام على أنه وثبات من الإيان؛ 
ذلك أن دخول كل منهما في الإسلام كان نتيجة تطور كبير امتد العديد من 
السنين. ويورد العديد من المعتنقين الغربيين الحدد للإسلام أنه كان عليهم أن 
يقتنعوا فكرياً بحقيقة الإسلام أولاً قبل اعتناقهم له. ففي رسائلها الت أرسلتها 
إلى أبي الأعلى المودودي تصف مريم جميلة مناشدة الإسلام الفكرية لها" . 
وكذلك تضمن اعتناق مارمادوك بيكتال (لمطاهذط عادافدهسمه]3) نضو كديا 


)00( محمد أسد: الطريق إلى مكقوعءء81 0 80890 15 » (حبل طارق: دار الأندلس؛ 19544١م),‏ 
)١(‏ المراسلات بين أبي الأعلى المودودي ومرع جميلة-لى وا'خمآءاطة معوساءط ععمعلم همدع ص00 
طداءء ستول ممدتصدلة نسه ذننلناهل/ة (طباعة وترزيع اونمآ عنصةاكآ ,14ل 45كام). 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار 1١4١‏ 
من مثل الحالة الى و يها محمد أبيواك, وأمينة أسيلمي (تسالودة قمتسة) و نانسي 
علي ( ذاه بروهدلة )» وهما متحدئتان مشهورتان في المؤتمرات الإسلامية الأمريكية 
تصفان خياريهما عندما قررتا أن تصبحا مسلمتين .مصطلحات هي في جوهرها 


عقلانية'". وغاري ميلر ( »لان9 رسمه© ) وهو أحد المعروفين جدا بمشاركاته 
في الحوار المسيحي-المسلم يخبرنا كيف اقتنع بالإسلام بشكل عقلاني أيضأء 
وذلك بعد قراءته للقرآن من نسخة كان قد عثر عليها مصادفة في إحدى 
المكتبات في كندا(”». وهناك أيضاً توح حاميم كيلر (مهالم»! ستاقدة! طنالم) 
الكاتب الصحفي في محلة المسلم الأمريكي يذكر كيف ساعدته دراسته للفلاسفة 
المعاصرين كي يصبح مسلما9 . 

ويجدر بي أن أذكر انطباعات أحرى لبعض المعتنقين الندد الآخرين ممن 
قابلتهم شخصياء وكذلك بعض الأشياء عن نفسي مما يستحق الذكر. وفي 
معظم الأحيان نحد أن المعتنق الحديد للإسلام غير عابئ بعملية البحث الروحي 
عندما يبدأ اهتمامه بالإسلام أو إدراكه له. وقد يكون هذا عدة أسباب: 


)١(‏ بيتر كلارك :1ية01 ععاعط مارمادوك بيكتال مسلم بريطاني طكنا8 المطاءاءز علدا لقدومداة 
دستاكس 8 (لندن: كتب 80015 معامدن0 )5ك لم). 
(؟) أمينة أسيلمي: الإسلام في حياقي: ١5‏ سنة من حياق كمسلمة كمدعلا 668<ز6-5)نآ نإا/ا هذ صداءآ 
(70اأكنا8 2 كه ) سلسلة أفلام الغزالي للفيديو» رقم 2517١‏ 19317م. وكذلك: نانسي علي: 
رحلي من المسيحية إلى الإسلام (هاك1 ها لانمة اك اعمط مرمع؟ لإعصريوق 84 ) سلسلة أفلام الغزالي 
للفيدير؛ رقم 2114١‏ ٠119م.‏ 
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أولاً: إن الإسلام لا ينظر للإبمان على أنه خبرة روحية. فكما رأينا سابقاء 
إن الجانب الروحي من الإسلام لا يشكل سوى جانب واحد فقط من جوانب 
الإسلام الذي هو مفهوم شامل وكلي للحياة. 

وثانياً: إن الإسلام لا يقدم قداسة (لهوط1«أه؟) آنية للأشخاص» فروحانية المرء 
تنضج عن طريق التمسك بحزم وثبات بنظام ومنهاج دينيين. 

ثالثاً: إن الأهمية الي يوليها المسلمون للالتزام بالقانون الشرعي (الشريعة) قد 
تحبط من عزيعة أولئك الذين يشددون على الحانب الروحاني من الإيعان؛ إذ يعتبر 
هؤلاء الروحانيون أن الإسلام قانوني وشرعي أكثر مما ينبغي. فمعظم 
الأمريكيين والأوربيين المعتنقين للإسلام كانوا في البداية فضوليين وتواقين لمعرفة 
عقائد وممارسات المسلمين الذين صادف أن قابلوهم. فغالباً ما يذكر أولئك أن 
الصورة ال ترسمها وسائل الإعلام الغربية عن المسلمين والتصوّرات التي تتشكل 
عندهم من جراء اتصالاقم الشخصية مع المسلمين كانت متباينة» الأمر الذي 
كان يولد رغبة شديدة لديهم ععرفة هذا الدين. فالعديد من هؤلاء الغربيين 
يعترف بأنه كان قد تأثر كثيراً بأصدقاء مسلمين أو باهتمامات رومانسية: 
ولكنهم دوماً يضيفون لاعترافاتهم تلك أنه في الوقت الذي يدفعهم الشوق 
والفضول لمعرفة المزيد عن الإسلام كان هناك ما يدفعهم إلى الإحجام عن قبوله 
دون الاقتناع التام به حيث إن الشعور السائد عند المسلمين هو أن المنافق أشد 
خحطرا على نفسه وعلى الأمة من كافر صادق. 

ويشخّص العديد من معتنقي الإسلام أن دحوهم في هذا الدين كان إذعانا 
وتسليماً بالحقيقة المدركة» ويمكن لنا أن نرى أن إسلام هؤلاء كان مسألة 
اختيار بين مصالحهم المادية والاجتماعية من جهة, وعلاقتهم مع الله من جهة 
أخرى. وعلى نحو نموذجي, بحد أن معظم معتنقي الإسلام الغربيين المعاصرين 
كانوا غير ملتزمين ديئًاً قبل دحوهم في هذا الدين» فقد كانوا أناساً نبذوا أو 
كانوا مخدوعين بنظرة مجتمعهم للعالم وبأهداف وأحلام ذلك المجتمع. وغالباً ما 
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كانوا ينضوون تحت لواء أفراد غير شعبيين ويشاطروفهم الرأي غير مكلفين 
أنفسهم عناء البحث عن نور الحقيقة. ويصف العديد من هؤلاء المعتنقين الجدد 
أنفسهم بأنهم كانوا يؤثرون الوحدة والعزلة قبل انضمامهم للجالية الإسلامية. وغالباً 
ما يكون هؤلاء مثاليين (واوذاد»2)10 لا يهمهم الحاه والنفوذ والشهرة بقدر ما 
مهم الحرية الشخصية والمثل. ومن ناحية الاتجاه السياسي» فغالبا ما يميل 
هؤلاء نحو أقصى اليسار الليبرالي (لهمءطنة) الحر أو اليسار الراديكالي (لهءتدمع) 
اللتطرف قبل تحولهم للإسلام. وهم في العادة أفراد شديدو الثقة بأنفسهم 
معتدون بآرائهم ومغامرون بتفكيرهم؛ وهم في الغالب يحبون البحث والتحقيق» 
وهم انفتاحيون حيال الأفكار الجديدة» ومع ذلك فقد يبدون عقائديين» ولا 
يساومون على المبادئ. ويورد قليل من هؤلاء المعتنقين الحدد مثل مريم جميلة 
أنه قد مر بأزمة عاطفية قبل أن يبدأ اهتمامه بالإسلام» برغم أن هذه الحالة غير 
معيارية. 

إن العديد من معتنقي الإسلام هؤلاء كانوا ملاحدة رسميين أو لاأذريين» 
ومنهم مراد لك ومرم جميلة» ومحمد أسد. ومالكوم إكسء ونوح حاميم 
كيل وأنا شخخصيا. وفي أمريكا يبدو أن الغالبية العظمى من الأمريكيين البيض 
الذين يتحولون إلى الإسلام هم من عائلات كاثوليكية. وهذا الوضع ينطبق 
علي وعلى معتنقين من هم أكثر شهرة من أمثال غاري ميآّر وستيف جونسون 
(«مكصطهة مم5 ) وجمال زارابوزو (20020,ه2 اممسول) ونانسي علي وأمينة 
أسيلمي ومراد هوفمان ونوح حاميم كيلر. وبالنسبة للأمريكيين من أصول 
إفريقية فيبدو أن خلفياقم الدينية هي مما ينسجم مع النسيج السكاني 
دبموغرافيات (ءنذامهمووممء1) للغالبية العظمى من أفراد الخالية الأمريكية السوداء 
غير المسلمة. 

وفيما يلي محاولة لرسم جوانب من شخصية المعتئق الحديد الاحتمالية : غالبا 
ما تكون هذه الشخصية من الشباب نسبياًء ما بين الخامسة والعشرين والأربعين 
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من العمر. مثالية ومضحّية بالذات؛ ولكنها غير ملتزمة دينياً أو أخلاقياء وتميل 
للعزلة بين الفيئة والأخرى» وتفضّل مصاحبة جنعيات المحرومين من بعض الامتيازات 
الشرعية أو القانونية. وهي في طبيعتها تتراوح ما بين من ينبذ المادة والصوئي الزاهد. 
وهي فعَالة ونشطة (00150) ونخاصة سياسياء ومن الناحية السياسية هي شخصية 
ما بين الليبرالية والراديكالية» وهي مثقفة ثقافة جامعية وتمتلك القدرة على 
التحول المفاجئ في وجهة النظر بشكل جدي ومفرط في الحماس. وهي 
فضولية د وشديدة الاعتزاز برأيهاء ولكنها عيدة انها وهي شخصية ميّالة 
للنقاش واللحدل» وشديدة الاعتزاز بالنفس ونرّاعة للتأمل. وهي كذلك ميالة 
للعقلانية في الدين على عكس الروحانية» وهي كثيرة النقد للأخرين» وتتراوح 
ما بين مخلص ف التزاماته جميعا إلى مفرط في الحماس حيال ذلك. 

وبعض هذه الخصال قد تعمل ضد الفرد إذا ما قرر الانتضمام إلى الحالية 
الإسلامية في الغرب. فالأهمية الكبرى الي توليها هذه الحالية لمسألة اتباع السنة 
قد يتعارض مع سلوك الشخصية البعيدة عن أي التزامات دينية أو أخلاقية. 
وبعض المعتئقين الحدد يعتقد أن كره النساء (بوسرومونص) أمر شائع عند المسلمين» 
ومن ثم يتعارض مع النظرة الليبرالية الغربية (من المهم أن نلاحظ أن عددا كبيرا 
من المعتنقات الغربيات كن من المتعصّبات للنسهن ضد الرجال (عادنهنه*8) قبل 
اعتناقهن الإسلام). وتميل الأمة الإسلامية المعاصرة للشك بالفلسفة» والقلق 
حيال ما يقوم به بعض المعتنقين الحدد من اتخاذها محاولة عقلانية أكثر ثما ينبغي 
لفهم الدين”؟ . وبرغم أن الحالية الإسلامية أصبحت كبيرة إلى حد ما في الغرب 
(هناك أكثر من خمسة ملايين مسلم ف أمريكا الشمالية وحدها)» فإها ما تزال 


)١(‏ للاطلاع على المزيد من تاريخ العقلانية والفلسفة في الإسلام انظر كتاب فضل الرخمن في 
الإسلام («نداة1 ممستطمع اعد ) مطابع جامعة شيكاغر (191/4ام)ص 23٠١-86‏ وكذلك 
انظر ه. ر. جيب :ططلل 2 .81 المحمدية) «مدتهدلعسددط1881 لندن: مطابع جامعة أ وكسفوردء)» 
ص 7ا١١-7397,‏ 
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(حجولة) من الناحية السياسية» ومن ثم فإن المعتنقين الحدد هم أَمْيّل إلى الإحباط 
بسبب ما يرون أنه سلبية مفرطة في الحالية الإسلامية حيال هذه الناحية. 


وكما ذكرنا للتو) فإن مسألة أن يعلن فرد ما إسلامه بشكل رسمي وعلئي» 
نادراً ما تكون سهلة في الغرب. ولكن يبدو أنه كلما كانت الصعاب كبيرة في 
اتخاذ مثل ذلك القرار يكون تمسك المعتنق الحديد بدينه الحديد أقوى والتزامه به 
أشد. وريما يعود السبب إلى كون هؤلاء قد أخحذوا في اعتبارهم جميع هذه 
المصاعب» وقبلوا بالمشاكل الى قد تنجم عن مثل هذا التحول إلى الإسلام قي 
كل من أمريكا وأوروبة. إن الزمن الذي أمضاه جميع الأشخاص الذين ورد 
ذكرهم آنفا كان طويلاً ذا بالنسبة إلى الدميع ما عدا واجدا منهم» وهذه 
الحالة قد تكون استئثناء يثبت القاعدة» أو ربما لا يكون كذلك. فمن الوهلة 
الأولى بدا اعتناق مالكوم إكس للإسلام وكأنه اندفاعٌ مفاجئ» حيث بدا وكأنه 
قد قبل الإسلام في السجن على الفور» وذلك بعد قراءته لرسالة أخيه رينالد. 
ولكن هذه نتيجة خاطية» فاعتناق مالكوم لما رآه في النهاية بحسبانه الإسلام 
الحقيقى الجوهري كان عبارة عن عملية تطوّر طويلة حدا دامت أكثر من 
عقدين من السنين» تتوجت أخيراً برحلة الحج الي قام يما إلى مكة. الأمر الذي 
يجعل من اعتناقه شيئاً ميّراً هو التصميم الذي سلم نفسه به إلى الإسلام باعتناقه 
له. فقد كان مدركاً تماماً للأطار الشخصية الجسيمة الي كانت ستنجم عن 
إسلامه؛ ومع ذلك فعندما اقتنع بالإسلام لم يُظهر أي تردد قط للدحول فيه. 

إذن» ماأهم العقبات الي تبرز في طريق التحول إلى الإسلام في الغرب؟ وما 
أهم الأسباب الي تجعل الناس يترددون في اعتناق هذا الدين حى حينما 
يناشدهم الدين ذلك؟ هذه أنماط أسئلة مهمة بالنسبة إلى المسلمين الذين 


يعيشون في الغرب» حيث العديد منهم يشعر أن من واجبه التمسك بدينه 
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والدعوة له-ومع ذلك فهي أسئلة نادرا ما يسأطا المعتنقون الحدد. وإذا ما كان 
المعتنقون الاحتماليون يتوقعون أي أذئ من مجتمعاتهم. فربما تكون الجالية الإسلامية 
قادرة على مساعدقم في قدئة هذه المخاوف أو معالجتها. وإذا ما كانت الجالية 
الإسلامية تقوم بأعمال معيّنة من شأفها أن تحبط من عزيمة المعتنق الجديد الاحتمالي 
بسبب اعتناقه للإسلام, فمن المعتقد أن الخالية الإسلامية تريد أن تعرف ماهية هذه 
الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تسيء هذا المعتنق الاحتمالي. 

د د د 


الإسلام 4 الغرب 

استلقيت على ظهري في فراشي في الظلمة» ولكن لم أقدر على النوم؛ 
فأخذت أحدق في السقف. ل أكن أقدر على تحمل مثل هذه الحالة من الملل» 
وهذه سمة ورثتها عن أمي. ولم أقدر على تحمل ليلة أخرى مؤرقة. كنت أشعر 
بضريات قلي عندما أضأت النور يجانب سريري. شعرت بالاضطراب بيئما 
كنت أدير قرص الحاتف لأتصل بأمي البعيدة عبن في مدينة أخرى. لم تكن 
تحادثي معها سهلة» فقد كنت عصبي المزاج؛ ولم أكن أشعر بالارتياح» ولكن 
أمي سألتئي في النهاية قائلة: "ما الطب ياحف 1# ؟" كانت أمي سنام الدين 
ف أسرتناء فعندما كنا صغاراً كانت بَحرّنا جميعاً إلى الكنيسة كل يوم أحدء 
وكانت المدارس الي أرسلتنا إليها من الابتدائية إلى الثانوية جميعها مدارس 
كاثوليكية؛ وكانت تتصدّق بالمال للكنيسة كل أسبوع؛ وكانت ترعى حقوق 
الجيران جميعا وخخاصة العجزة منهم؛ ولم تتلقّظ قط بكلمة تحديفية» وبذلت كل 
ما لديها من جهد كي تمنع أولادها أن ينشؤوا تنشئة سيئة» وكي تحميهم من 
شرور الرذيلة ودروب الهلاك الي كانت تدمّر الكثير من الأطفال ف مدن مثل 
بريدحبورت ( ونه ومع)» وكوئيكتيكات (دهنءهمهم0) . لقد كانت أكثر 
من أم بالنسبة إلي» فقد كانت صديقا ومثلاً أعلى لي. لقد خيّبت أملها مرّة من 
قبل؛ ولكنها كانت دوما تقول: إنما فخورة بي وتكن لي كل الاحترام . 
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يذلل" شغرت وكاق أفضي بشيء كأنما د منه» شعرت وكأن اقترفت 
إفا أو ارتكبت جرعة. قلت ها: "لقد أصبحت مسلما". 


صعقت للخبر» وشعرت بألم عميق. بقيت ربع ساعة وأنا أشعر كمن قد 
حصر في ركنء أحاول البحث عن كلمات أسوَّغ بها سبب إقدامي على مثل 
ذلك الفعل. شعرت وكأنن كنت سخيفاً جداء ولم أكن لأملك أعصابي. 
حاولت أن أطلق بعض النكات لأطمئنها أن لم ولن أتغيّر قط. ولكنئي 
تغيرت» وكنت أعلم أن تغْيْر ت فعلاً. ثم إني تظاهرت أني مندهش بردود 
فعلهاء فقلت ا: "لقد كنت ملحداًء وكنت أظن أنك سعفرحين بأني أخيرا 
عدت إلى رشدي» وأصبحت الآن أؤمن بالله." ولكنها قالت سائلة: "كيف 
لك أن تعبد محمدا؟ كيف تستطيع أن تعبد إنساناً؟"! 

وبسؤال أمي هذا وجدت مخرجاً. فح تلك اللحظة كان ينتابي شعور 
بالذنب والارتباك لما سببته لثقافى وتراثي وأمي؛ فقد كنت قلقاً للغاية حول 
الطريقة ال سوف ينظر بما امجتمع إلي» وكيف ستلتصق صورق بكثير من 
المفاهيم الناطئة الي يلصقها الأمريكيون بالمسلمين. ولكن الطاولة استدارت 
فجأة عندما أصبحت الكرة في ملعبي» وحينها انتاببي شعور عارم من الثقة 
فبدأت هجوميء قلت لها: "أعتقد بأن الأدوار معكوسة يا أمي؛ فالمسلمون لا 
يعبدون محمداً يلي وما كان عليك أن تحيبيى يعثل ذلك." استمرت امحادثة» 
وكنت أنا سيّد الموقف بعد ذلك. كان لنا جولات هاتفية ممائلة أخرى, ثم إن 
سافرت إلىكوئيكتيكات في الإجازة الفصلية» وكان بين وبين أمي مساجحلات 
كثيرة» ولكنيئ كنت المنتصر فيها دوماء مادام أنه كان لدي الأسباب المقنعة الي 
دفعتئ للإالحاد في سن السادسة عشرة ومن ثم إلى اعتناق الإسلام في الثامنة 
والعشرين. وأخخيرا تحرّل الصراع الديئٍ بيننا إلى حوار ثم أصبح كل منّا يحترم 
وجهة نظر الآخر. 
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ثم إن أمي أصبحت فضولية جدا عن دياني» وطلبت مين أن أرسل لها نسخحة 
من محاضراتي عن الإسلام المسجلة على أشرطة الفيديو. وفي إحدى زياراتا 
لكانساس (ووووة) حيث أسكنء؛ سألتئ إن كان مقدورها حضور محاضرة 
عن الإسلام كان مخططاً لي أن ألقيها في الجامعة. وبعد خروجنا من المحاضرة 
وني طريقنا إلى البيت أحذت أمي تشرح لي كيف أن على المرء أن يبقى 
متمسكاً بإحدى ديانات ثقافته» وأنه ليس .مقدور كل إنسان أن يقوم مما قمت 
به أناء وأن الله الرحمن الرحيم يعلم ذلك وسوف يغقر لنا ذلك. كان ما قالته 
أمي كرما 27 علي» وأسقط في يدي فلذت بالصمتث. ثم أضافت قائلة 
وهي تنظر من نافذة السيارة: "أعتقد أن دينك قد يكون له معي أكثر من دي 
وأنا أفهم كيف يتناسب الإسلام وطريقة تفكير أناس مثلك» ولكنئٍ لا أستطيع 
أن أصبح مسلمة." ثم إن خاطبتها بسرعة قائلاً: أولكك تعلمين أني ل اقرح 
الإسلام على أحد في محاضري." فقاطعتين بحيبة: "أعلم أنك لم تقترح". 

إن أكبر عقبة يصادفها المعتنق الاحتمالي لقبول الإسلام هي قلقه حيال ردود 
فعل المجتمع بحاه مثل ذلك القرارء وقد كانت معظم الأسئلة الي يطرحها علي 
أناس يفكرون في اعتناق ار ي تجاهي 
عندما أصبحت مسلما. والانطباعات الأول لأقارب وأصدقاء معتنقي الإسلام 
الحدد في الغرب كانت دوما تتضمّن بعضا من الإصابة بالصدمة وحيبة الأمل 
والنوف. وبعض المسلمين الحدد يقالون بحقد أعمى وحنق عليهم من 
بجتمعهم» وذات مرة حدث أن قوطع بعض هؤلاء بشكل كلي من قبل أقاركم 
وأصدقائهم. ولكن في معظم الحالات بحد أن كثيراً من أهالي وأقارب المعتنقين 
الجدد يقبلون ذلك ويعدونه محرد مسألة شخصية» بل إن بعضهم يحترم ذلك 
خصوصاً إذا ما وجد هؤلاء أن ذلك المعتنق اللحديد أصبح أكثر سعادة وطمأنينة 
د ععتقده الجديد. وإذا كانت العلاقة بين المعتنق الجديد وذويه أو 
أصدقائه قوية قبل إسلامه. فإِهها غالبا ما تبقى كذلك حي بعد إسلام 
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للإاسلام» وذلك بعقلانيتهم وبعدهم عن العدوانية» وهذا عمل ليس بافين ذلك 
أن المواقف ال تواجه المسلمين الحدد غالباً ما تكون عدواتية وحاقدة» ومن ١‏ 
يكون موقف هؤلاء أن الجزاء من جنس العملء مع أن القرآن لا يويد أسلوبا 
كهذا: 

لوقن نَرّلَ عَلَيْكُمْ في الْكتاب أن إذا سَمُِْمْ آيات الله يُكَفرٌ بها ويستهر 
بها قلا تَْعُوا مَعَهُمْ حتّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إنَكُمْ إذا مِثْلهُمْ إن الله 
جامع الْمُنَافِقِينَ وَالْكافِرِينَ في هلم جمِيعا» [النساء: 40/6 .]١‏ 

«لذعٌ إلى سيل ريك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوِْطَة الْحَسةٍ وَحَاولهُمْ بلجي هي 

.]١ ١9/15 أحس» [النحل:‎ :. 

زولا تُجَادِلُوا أخل الكتاب إلا بلجي في أختن حْسَنُ إلا الذِينَ ظَلَمُوا مِنَهُمْ 
وَقُولُوا آمَنَا الذي أنرل لين رأكرل ٍِ م وَإِلَهنا ََهُكُمْ واحِدٌ مآ له 
مُسْلمُون» |[العكبوت: 143/59]. 

إن الحاجة لاستخدام "الحكمة والموعظة الحسنة" عندما يمثل المرء الإسلام 
تؤدي عملها على أتم وجه وذلك بتوسيع معرقة المرء بالإسلام» وكذلك 
بديانات العالم الأحرى. وهذه الطريقة يمكن تحاشي مناقشات حول مواضيع 
هي ليست موضع حلاف كبير» ومن ثم يمكن أن يتركز الحوار بشكل أوضح 
حول قيم ووجهات نظر مشتركة» وكذلك حول مواضيع ذات موضع خلاف 
+جوهري. 

والعديد من معتنقي الإسلام في الغرب يخشى التمييز العنصري في العمل؛ 
ولذا فهم يخفون إمانهم عن أرباب عملهم وعن زملائهم في العمل. وبالنسبة 
إلي» فقد عبّر بعض الزملاء عن امتعاضهم وعدم رضاهم فيما يختص بالتزامي 
بالإسلام؛ ولكنين لا أعتقد أن ذلك قد أَنَّر على عملي كثيرً. ولاشك أن هناك 
آخرين من لاقى واحتمل العناء الكبير في الغرب من جراء اعتناقه الإسلام 
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وخاصة النساء. فالرحل يمكن أن يصبح مسلما دون تغيير كبير في مظهره 
الخارحي» ومن ثم يمكنه إحفاء هويته الدينية عندما يشاءء ولكن الجحالية 
الإإسلامية تشدد كثيرا على الأحوات المعتنقات اللندد كي يتقيّدن باللباس 
الإسلامي التقليدي امحافظ. برغم أن ذلك غالبا ما يودي بن للمعاناة الشاقة, 
ويجعلهن فريسة سهلة للتهديدات والإهانات. إن زوجي ليست معتنقة جديدة 
للإسلام» ولكنها مسلمة أصلأء ومع ذلك فقد طُوردت وشتمت وضربت» ول 
يوظفها أحد يسبب لباسها. فعندما يعتنق رجل ما الإسلام فقد ينظر إليه على 
أنه غريب الطبع والأطوار نوعا ماء وريبما ينظر إليه على أنه مستقل التفكير أو 
متمرد» بل ركا ينظر عليه على أنه شجاع؛ ولكن عندما تعتنق امرأة ما الإسلام 
فإن اليد الي مر المهد تعدّ مجرمة جخيانتها للثقافة. ويبدو أن كل ججتمع يثبّت 
شرفه وأعرافه وتقاليده واستقراره على نسائه» ولذلك إذا ما حرجت الأنثى عن 
الخط تفتّح أبواب الجحيم» وتدور الدوائر على ذلك المجتمع. إن معتنقة الإسلام 
الدديدة في الغرب تقع -- أكثر ما يقع فيه المعتنقون من الرحال -- بين ناري 
ثقافتين؛ إذ تصبح ,عثابة الحبل في لعبة شد الحبل بين عدوين متخاصمين» بين 
مجتَمعين: امجتمع الغربي المهيمن؛ وامجتمع الإسلامي المحافظ الذي ينضوي تحت 
ثقافة ذلك المجتمع. والمجتمعان كلاهما يتحاربان في اتماهين مختلفين» كل يحاول 
تأكيد نفسه وإثبات ذاته من خخحلالها. إن مثل هذا الضغط الملموس من كلا 
امجتمعين يؤدي بالعديد من النساء ممن يرين الكثير من الإيجابيات في الإسلام أن 
يبقين غير مسلمات» وبدوره كذلك يؤدي بالعديد من النساء اللائي اعتنقن 
الإسلام أن ينأين بأنفسهن عن الالية الإسلامية. 

إن امخالية الإسلامية في الدول الغربية بوسعها أن تعمل الكثير كي تزيل 
الضغوط الي يشعر يما ويلقاها أولئك الذين ينضمون إلى دينهم. 

أولاً وقبل كل شيء» يمكنها أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في محاربة التمييز. 
فحن الآن بحد أن الحالية الإسلامية هي واحدة من أكثر الجحاليات سلبية في 
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الغرب. وإذا ما صادف أن اختار مسلم أمريكي أو أوروبي أن يناضل ضد التمييز» 
فغالباً ما يكون ذلك معركة فردية" . 

انياً: يجب على الجحالية الإسلامية في الغرب أن تخفف من الضغط على 
أعضائها من الإناث من حيث التقيد الشديد بأنظمة اللباس الإسلامي التقليدي. 
فالمحاطر والمعاناة الى تواجهها , بعض أولئك النسوة قد تكون كانسية عنداء لين 
هناك نظام احتماعي راسخ من شأنه أن يدعمهن ويجميهن. إن فرض اللباس 
والسلوك المحتشمين يجب أن يكون كافيا في الوقت الراهن. 

وثالاً: يحب أن يصبح المسجد أكثر ما يصبح ملاذاً ودعامة للمسلمين اللخدد» 
ويجب أن يكون مكاناً لهؤلاء يَلْدَوْن فيه الراحة والتشجيع. ففي زمن 
النبي محمد وليه كانت المساجد تودي دوراً كهذا. ولكننا اليوم بحد أن المسلمين 
الجدد لايشعرون أنهم غرباء في ثقافتهم الغربية وحسبء بل غالبا ما يشعرون 
بالغربة في المكان الذي يجب أن يكون مركز حياة الجالية الإسلامية بعينه. وهذا 
ينطبق أكثر ما ينطبق على حالات النساء المعتنقات الحدد؛ ذلك أنمن - كما 
النساء بشكل عام غالبا ما يجبرن على الشعور بأفن غير مرغوب يمن في المسجد. 

أعرف سيدة شابة من كاليفورنيا (دنممفله) كانت قد ذهبت مع أمها إلى 
المسجد كي تعرف المزيد عن الإسلام. وعندما شاهد الرجل الذي فتح هما 
الباب سيديتين أمريكيتين أمام الباب أوصد الباب في وجهيهما. وطالب مسلم 
من جامعة سان فرانسيسكو (ممواءصم5 «ه5) أعلن ذات مرة أنه إذا رأى امرأة 
تصلي في المسجدء فسوف يلقي يما أرضاً خارج المسجد. وقد أذت بعض 
النساء المعتنقات الحدد ذلك التهديد على محمل الجد ثم انقطعن فجأة عن أداء 
صلاتٍ المغرب والعشاء في المسجد. 


)١(‏ لا يسعئي إلا أن أشيد بانجلس الإسلامي الأمر يكي ((عكلقم)) أأعونه© ستاسالة ممعتعصسصة 
وكذلك .مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 5وولاقاءعه متاكت84 ممعاءعسية مه لتعسام6 
(11م) لجهودهم الحثيثة نحاربة التمييز والاضطهاد ضد المسلمين. 
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وكما لاحظناء فإن التغريب عن الأقارب والأصدقاء والتمييز العنصري في 
العمل يبدوان على أفهما مصادر القلق الأكبر الي تصادف أول ما تصادف 
معتنقي الإسلام الاحتماليين في الغرب» وأن التغلب على هذه المصاعب يبدو 
ا للغاية. وف حين يقر معظم المعتنقين الجدد بأن ردود الفعل الي صادفوها 
في مجتمعاتهم كانت باردة» فإنهم يعترفون أيضا بأن هناك مخاوف أكبر لابد قادمة 
إليهم. وإذا ماتغلب المرء على هذه المحاوف وهذا القلق فإن واحدة من أهم 
العقبات تزول من أمامه حن يصبح مسلماء أو يحافظ على إسلامه إن كان 
كذلك. هناك العديد من المرتدين الغربيين عن الإسلام» والكثير من هؤلاء 
يدعي بأن الخالية الإسلامية كانت إحدى المشكلات اليّ أدت مم للارتداد عن 
هذا الدين. 
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تأكيد المفاهيم الخاطئة 

كم حير َم أَخْرِحَتْ لِلنَاسِ تَأمُرون بالمَعرُوف وَتتْهَرنَ عَنِ الْمُْكْر 
متو باللو4 [آل عمران: .]١١١/‏ 

ثقافة الغربية مفاهيمها المسبقة والمحددة عن الإسلام وأتباعه متأصلة بعمق في 
خبرتها الطويلة على أفما هي المنافس الرئيس للعالح الإسلامي”؟ . قد يتخلى 
إنسان ما يبحث عن الله عن حقده الشخخصي الزائف حيال دين ماء أو أن ينحي 
ذلك جانباء ولكن المؤمن سرعان ما يستطيع التأكيد على /أو إشعال/ نزعات 
سابقة بغض النظر عن الخلفية الدينية أو اللادينية لسلوك الجحالية. وفيما يلي 
مناقشة لما أعتقد أنه بعض المشكلات الكبرى الي يلقاها أناس مهتمون بصدق 
بالإسلام من الحالية الإسلامية. 


)0( نورمان دانيال مم10 الإسلام والغرب: صناعة الصورة 2 :11 ناوا عل لمة لتد 151 
ععقهتآ هة ]0 مكلة1/1 ) أ وكسفررد: مطابم10ره/ا م00 ؛ 1951م. 
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ديانة عربية 
وَأَرْسلْناكَ بِلنَا س رَسُولا وكفى ب بالله شهيداً» [النساء: 0 
فيا أَيّها النَاسٌ قَدْ حَاءَكُمُ الرسُول بالْحَّ مِنْ ركم فَآمِنُوا خيراً لكْ4 
[النساء: / 10 


قل يا يها اناس إِنّي رَسُولَ الل إِليكُمْ جَمِيعاك [الأعراف: ده .]١‏ 

طهَذا بَلاغٌ لِلناس وَلِنْدَرُوا به ولِيعْلَمُوا ألما هُرَ إِلهُ واحِدٌ ولِيَذَكرَ أولو 
الألباب» [إبراميم: 5 .]55/١‏ 

طإوما أَرْسَلْناكَ إلا كافة لئاس بشييرا وكير وَلَكِنٌّ أكثرَ الناس لا يَعْلَمُون» 
[سباً: :على ؟]. ْ 

وهناك العديد من الآيات ف القرآن تشير إلى الشخخصية العالمية للاسلام وإلى 
مخاطبة ونصح كافة البشر (الخطاب في العربية هو "يا أيها الإنسان؛ يا أيها 
الناس"). ومن الطبيعي أن يكون أتباع النبي يليه المباشرون من العرب» ويتاء 
عليه» وكما يؤكد القرآن» طبيعي أن يكون التنزيل ف العربية (انظر الآيات ؟ 
من سورة يوسف» و485١‏ من سورة الشعراء» ولا من سورة الشورى؛ و من 
سورة الزحرف» و؟١‏ من سورة الأحقاف). إن ما قام به الرعيل الأول من 
المسلمين (الجائية الإسلامية الأولى) بنجاح منقطع النظير في حماية وصيانة 
التنزيل في لغته الأصلية» وف جمعها وحفظها لآلاف التفاصيل من أقوال 
البي وله وأفعاله اليومية أكدت أن لغة وثقافة الحزيرة العربية في القرن السابع 
(الميلادي) هي الي أنْرت وسوف توثر في حياة المسلمين أجمع وللأبد. فكل 
مسلم جديد لا بدَّ وأن يتعلم بعض العربية» ما يكفيه على الأقل لإقامة صلواته 
مادامت العربية هي اللغة الي يجب أن ثُمارس ا الطقوس الدينية ف الإسلام. 
وف محاولة منهم لتطوير نظام حياة إسلامية في الغرب فإن العديد من المسلمين 
الجدد يشعرون أنه من المفيد أيضاً تعلم قواعد اللغة العربية بشيء من التعمق كي 
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يعينهم ذلك في فهم القرآن والسنة دون أي مساعدة خارحية. وبرغم أنه 
يتوجب على المرء تعلم بعض النصوص القصبرة من القرآن عن ظهر قلب كي تعينه في 
أداء الصلاة» ورغم أن دراسة مصادر النصوص الإسلامية الأكاديمية تحتاج لمعرفة 
واسعة باللغة العربية» فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن الإسلام هو دين عربي محض, 
حسب المفهوم السائد في الغرب. وفي الحقيقة فإن أغلبية المسلمين في العالم 
(حوالي 7085) هم من غير العرب» ولا يعرفون العربية بشكل فعلي» ومع ذلك 
فإن هذا التصور الزائف عن الإسلام (الإسلام دين عربي) هو ذنب المسلمين 
أكثر مما هو ذنب غير المسلمين. 

ويبدو أن الثقافة العربية الشرق أوسطية قهيمن على الجاليات الإسلامية فْ 
أمريكا وأوروبة بدرجة تفوق ما يتطلبه البحث والشعائر والتقوى. وفي العديد 
من المؤتمرات الإسلامية الي تعمّد في البلدان الغربية يتم فصل النساء عن الرحال» 
ويقوم العديد من المشاركين بارتداء الزي الشرق الأوسطي (وخخاصة المعتنقين 
الجدد)» وغاليا ما يستخدم العديد من المتحدثين الكثير من مفردات العربية في 
محاضراقهم برغم أن غالبية الحضور قد لا يتكلمون العربية» وبرغم أن الترجمات 
الإنخليزية معروفة ومتوفرة. والأمر نفسه ينطبق على المحاضرات الإسلامية الي 
تقدم للجمهور العام وال تنظّمها وتدعمها مؤسسات إسلامية. 

أذكر محاضرة حضرقا في الجامعة عندما بدأ اهتمامي بالإسلام» وكان 
اللتحدث أمريكيا معتنقاً للإسلام» وكان يرتدي ملابس أشبه ما تكون بالزي 
السعودي» وكان يِضمّن خطابه وعلى نحو مستمر مصطلحات عربية كان 
يلفظها بشكل غير صحيح كما لو أن جميع الحضور يجب أن يكونوا على معرفة 
ماء وهذا ما خلق فجوات كبيرة في فهمي لتلك المحاضرة بحيث أضحت 
المحاضرة بالنسبة إلي غير مفهومة. غادرت الحاضرة بشعور وهو أن إذا أردت 
أن أصبح مسلماً يتوجّب علي أن أصبح عربياً أو على الأقل أحنبياً. ويبدو أن 
هذه هي الرسالة اليّ يتلقاها العديد من المسلمين سواء أكانت الحالية تقصد 
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ذلك أم لا تقصده. لقد اعتاد ستيف جونسون وهو معتئق أمريكي أن يحاضر 
بكثرة عن الإسلام» وقد قال لي مرة إنه سمع أنحاه يقول لصديقه على الحاتف: 
"نعم بالتأكيد» لقد أصبح أخحي ستيف عربيًا." وبالنسبة إلينا» يمكننا طبعا فهم 
أبعاد مثل هذه الفوضى. 

ومعظم المعتنقين الحدد يتحتّذون أسماء عربية برغم أن المعتنقين الأوائل 
للإسلام من غير العرب حافظوا على أسمائهم الأعجمية من أمثال سلمان 
الفارسي وبلال الحبشي دون أن يعترض البي ويْهٌ على ذلك قط. وقد قابلت 
56 من المعتنقين الحدد ممن أصبح وبسرعة مذهلة قادر! على التكلم يلكنة 
أجنبية (عن لغته الأصلية)» برغم أهم ل يسبق لحم أن غادروا أمريكا ولم يسبق 
لهم أن تعلموا لغة أجنبية أيضاً. وف إحدى المناسبات اصطحبت صديقاً لي 
مسلما من اليمن إلى محاضرة ألقيت في مركزنا الإسلامي المحلي. وبينما كنا 
نصغي للمحاضرة مال نحوي وهمس في أذ قائلاً: "لقد سافرت إلى الهند 
والباكستان وأعرف لهجتهم جيّداء هل المتحدث من الباكستان؟" قلت له: 
"كلآء فأنا أعرفه جيداء وهو من الحيل الخامس من الإسكندنافيين المهاجرين إلى 
سان دييغر (معءئ2 مو5). 

وعندما يظهر بعض الأتقياء من المسلمين الأمريكيين في الأنباء فغاليا ما 
يرتدون حلة شرق أوسطية عربية. إن المدافعين عن قضية تفجير مركز التجارة 
العالمي كانوا يظهرون في معظم الأحيان باللباس الغربي» برغم أن عددا قليلاً 
منهم فقط كانوا أمريكيين. وكات ستيفن (516060 006 ) وهو يوسف إسلام 
بعد إسلامه يظهر دوماً وهو يرتدي عمامة وثربا طويلاً. وموخراً وف لورانس 
(كانساس) قاد معتنق أمريكي يحمل اما عربياً إضراباً عن الطعام ضد مؤسسة 
هول مارك («منهءهمهك مدسالدةة) بعد توزيع هذه الأخيرة بطاقات قنئة شعر 
أفا تحمل صورة تسيء إلى الإسلام» وفي كل مرة كان يظهر فيها على التلفاز 
كان يرتدي حلبابا مصريا. وأما البطاقة الي أثارت غضبه فكانت عبارة عن 


صورة امرأة أمريكية مصابة .كرض الغتصاب (عأأمعناعم) اعتنقت الإسلام 


ل حت الملائكة تسأل 
وتحجبت على الطريقة الإيرانية وبدّلت اسمها إلى (ياسمين) ثم هاجرت إلى 
طهران. لاشك أن للمسلمين كل الحق في الاحتجاج على البطاقة الي تحمل 
اسم مكة بتورية لا تنم عن الذوق» ولكن المفارقة أن الغضب العارم الذي تم 
التعببر عنه بشكل مرئي عرز النمط الذي قدمته البطاقة وهو: لكي يصبح المرء 
مسلماً فإنه لابد أن يصبح شرق أوسطياً. 


تن 3 بن 


البلد البوتقة 


هناك عدد من العوامل الي تسهم ف هيمنة الثقافة الشرق أوسطية حل 
وخخاصة العربية والشرق أوسطية -- على الحالية الإسلامية في الغرب. فأولى 
أهم الحقائق هي أن غالبية المسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية هم من 
المهاجرين العرب والباكستانيين والهنود والإيرانيين والأتراك. ومن الطبيعي أن 
يكون هؤلاء فخورين بثقافتهم وحريصين على حفظ ترائهم ضمن أسّرهم وعائلاتهم 
وجالياقم. وكما هو الحال مع المهاحرين من أراض غير غربية» فإن المجتمعات 
الغربية قد تبدو لهم في معظم الأحيان غريبة وعخيفة» وهذا ما يزيد من حاجتهم 
للتمسك يجذورهم. 

إن الإسلام قوة اجتماعية قوية جداً في أوطان هؤلاء المهاحرين» حيث 
امتزجحت -- مع الزمن -- الثقافة بالدين في تلك امجتمعات» وهكذا يصبح من 
امحتمل أن يعد كل مهاجر مفاهيم ثقافته الخاصة وممارساتها وتطبيقَاتَا أصدق 
تعبير عن الإبمان» ومن ثم فإنه يعبر عن عدم ارتياحه لمنظورات المسلمين الي 
تختلف عنها. وقد نتوقع أنه إذا كانت غالبية الأعضاء في جالية إسلامية محلية 
ماء أو في منظمة إسلامية معينة ينتمون إلى ثقافة عامة من بلد (أو بلدان) ماء 
فإن سياسة هذه الحالية أو تلك المنظمة سوف تعكس الخلفية الثقافية للبلد الذي 
تنتمي إليه. ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذا على أنه قاعدة. فمن أجل تحاشي 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار /اه١‏ 
أي صدامات داحلية غالبا ما تطيّق الحالية أو المنظمة الإسلامية الخيار الثقافي 
الأكثر محافظة والذي يتم الدفاع عنه ولو كان عدد مؤيدي هذا الخيار قلائل» وذلك 
أنه فيما لو كان هنالك خطأ ما فإن المسلمين يفضّلون أن يكون ذلك الخطأ وهم على 
الجانب المحافظ. والنتيجة هي أن الثقافة الثانوية أو الأدى (#سهانهطدة) تصبح ف 
هذه الحالة أكثر بعدا عن الثقافة الغربية الي تحيط يما. 


وجميع الجاليات الإسلامية في أوروبة وأمريكا تكاد تشتمل على معتنقين 
حدد نشؤوا في تلك امجتمعات» ولكن تأثيرها على ممارسات ووجهات نظر 
حالياتها غالبا ما يكون غير ذي حدوى. وف معظم المساجد والمراكز الإسلامية 
نحد أن عدد المعتنقين الجدد للإسلام ما يزال قليلا حدا. وكذلك غالبا ما ينظر 
إلى النقد الذي يوجهه المعتنقون الحدد لممارسات ووجهات نظر المهاحرين 
المسلمين على أنه محض غربي» ومن ثم غير إسلامي. 

قد يتغير كل هذا في غضون عشرين سنة من الآن مادامت الغالبية العظمى 
من المسلمين ف الغرب ريما لن تكون من المهاجرين أو المعتنقين الجدد. وسوف 
يكون هؤلاء ليسوا فقط من مواليد أسر إسلامية بل مواطنين من مواليد غربية 
أيضاً. وذلك الحيل سوف يكون قادراً على المرج بين كلتا الثقافتين (الإسلامية 
والغربية)؛ ومن ثم من امحتمل جدا أن تعكس تعبيراتهم عن الإسلام تأثيرات قوية 
من كلتا الثقافتين. وهؤلاء قد يكونون -- على نحو نموذجي -- قادرين على 
لق انسجام ما بين إيافم بالإسلام وخلفياتهم الثقافية الغربية» ولكن ذلك 
يعتمد بشكل كبير على انقتاح عقول ذويهم؛ وكذلك على سرعة تكيفهم مع 
البيئة ومدى معرفتهم الدينية. وكلما كانت ثقافة الوالدين صارمة في فهمهم 
للإسلام كانت الصعوبات الي تواجه الأولاد كمسلمين يعيشون في الغرب 


أشد. 


التأسي بالنبي وَل 

وهناك عنصر هام آخر يمكن إضافته للشخصية الشرق أوسطية في الحالية 
الإسلامية المعاصرة في الغرب»؛ هو الموقف الحالي السائد بين المسلمين حيال 
السنة النبوية. فالمسلمون يقدّسون محمداً يله ويعدون حياته المثل الأكمل ف 
التسليم لله والخضوع له في كل الأمور. فالعديد من المسلمين (وكان عبد الله 
بن عمر من أبرزهم) يقومون بتقليد حى أكثر الأعمال دنيوية من أفعال البيية 
ويرون ذلك ذا ميزة روحية عظيمة. وهكذا تراهم يجتهدون ماستطاعوا كي 
يشوا ويناموا ويسرّحوا شعورهم ويلبسوا ويضحكواء إلخ.. تماما كما كان 
يفعل البي وَلقْهٌ برغم أن هذه الأفعال لاتمت بصلة مباشرة إلى اهتمامات شرعية 
أوشعائرية. إن هذا النمط المكئف من تقليد البي ييْهٌ واسع جدا بين المسلمين» 
وهناك الكثيرون من يدافع وبحماس عن مثل تلك التقليد بين الحاليات الإسلامية 
في الغرب. ولكن غالبا ماتكون هذه المحاكاة أكثر من مجرد تبجيل 

إن الحالية الإسلامية الأمريكية تتألف ,بمجموعها تقريباً من مهاجرين أجانب» 
أو معتنقين أمريكيين من أصول إفريقية. وكل هؤلاء يشعر أن الحضارة الغربية 
قد أهانته وانتهكت ثقافته. فالأمريكيون من أصول إفريقية» كانوا ضحايا نظام 
العبودية الحمجي في أمريكاء وبعد تحررهم أنكر البيض عليهم حى أكثر حقوق 
الإنسان أساسية. والمهاجرون المسلمون لايعانون من التشويش والاضطراب 
والصدمة الى يعاني منها معظم الوافدين الجدد وحسبء بل من مشاعر شديدة 
من الإهانة الي تأت من تعالي الغرب اليهودي - المسيحي المهيمن الذي بدد 
شملهم وحط بمم إلى درجة وحالة (العالم الثالث). وهذا الأمر ساعد على 
توليد رغبة عاطفية جامحة في كلتا المجموعتين من المسلمين الأمريكيين للبحث 
عن ثقافة بديلة: فارتداء لباس مميّر والتسمي بأسماء غير يهودية أو مسيحية 
واستخدام كلمات عربية بشكل متكرر وكذلك التمسك بعادات من شأفا أن 


الفصل الغالث: اتخاذ القرار لل 
تخالف التيار الأمريكي العام أمحدت حي قينا لهاي دينيين ضد الثقافة 
الغربية المهيمنة وعودة إلى -- أو على الأقل تذكيراً - بماض كان أكثر إشراقا 
واستقرارا عندما أنعم الله ومن خلال نبيّه محمد ييه بالعظمة والقدة علي لفرت 
أولًء ثم على الشعوب الأخرى الي اعتنقت الإسلام فيما بعد . 

فالعديد من المسلمين يرى ف إحياء عادات النبي اليومية فائدة روحانية 
عظيمة» ولكن لهذا أبعاده السيكولوجية والاجتماعية أيضاً لأنها تزوّد المسلمين 
بتقاليد وتاريخ وثقافة مميزة. فبالنسبة إلى المهاحرين» هي ثقافة تربطهم ها 
صلات واضحة الأسباب» وبالنسبة إلى العديد من المعتنقين الحدد فإن المدهش 
حقاً هو قدرقم للولوج فيها بسهولة من خلال تعلّمهم للقليل من التعابير 
والتصرفات الي تخص هذه الثقافة. ولانستطيع أن نحد مناقشة عقلانية ضد هذا 
التطبيق الحرفي المتشدد لأسلوب حياة البي وه والحقيقة الي تسوّغ شرعية هذا 
النهج هو أن عدداً كبيراً من المسلمين يكتسبون القوة والطمأنينة واللحمة 
الاحتماعية والروحانية العالية من خلال هذا النهج. إنه أمر واحد من أمرين 
اثنين» إما امحافظة على موافقة تقليد أسلوب حياة النبي بشكل دقيق يشتمل على 
كافة أفعاله مهما كانت» وإما الإصرار على أن أي استجابة أخرى - غير 
استجابتهم -- لاتباع سنته هي استجابة خاطئة؛ ومع ذلك فهذا الموقف عام 
بين المسلمين. 

وهناك قلة من المسلمين -- وعلي أن أعترف بأني واحد منهم - يجب أن 
تبقى عارفة بالسياق التاريخي لأقوال وأفعال النبي يه وأنه إن كان علينا أن 
نقتدي ها بشكل صحيح يحب أن ننتبه إلى الاختلافات العديدة مابين عصره 
وعصرنا. إن هذه المجموعة من المسلمين تفضل أن تبحث عن الدروس العامة 
الأخلاقية والروحانية من خلال دراسة سيرة البي يقد على أن تقلد بشكل 
أعمى أفعاله اليومية الي لابد له كإنسان أن يقوم بما. وأما الذين :عوك تجا 
متشدداً لتقليد كل صغيرة وكبيرة في حياة البي وَل فحجّتهم أنه في اتباع ذلك 


1١16‏ حت الملائكة تسال 
أنمع وسيلة لاستقاء المنافع الروحية والأخلاقية. وأما الهدف الرئيس لأصحاب 
المنهج الأكثر تحرراً فهو المغزى والأثر الكامن فيما وراء أفعال النبي يه ومن ثم 
العمل على تطبيقها. وهذا النهج الأخير الأقل محافظة في تطبيق سنة البي صل 
يبدو على أنه اختيار ذاق ولايروق كثيرا للمسلمين المتشددين. وأما النهج 
الأكثر محافظة فيبدو غير منطقي؛ لأنه مقيّد جدا بالتسبة إلى المؤمنين الأكثر 
حريّة الذين يشعرون بأننا نقدم عكس ماكان يقصده البي محمد يليه إذا ما 
تحاهلنا الخلفية التاريخية والاجتماعية لأفعاله يَلي. 1 

أذكر مؤتمراً إسلاميًاً حيث قام أحد الحضور بطرح سؤال على متحدث 
إسلامي كان يرتدي برّة أوروبية» إن كان هذا اللتحدث ينهج نهجا غربيا أم لا 
بارتدائه تلك البرَّةَ ولماذا لايرتدي ملابس شرعية كما كان يفعل ابي للك 
ويبدو أن السؤال أذهل المتحدث وأحرجه ولم يستطع أن يجيب حواباً منطقيا. 
ومهما يكن فإن ذلك المتحدّث بارتدائه بره غربية ساترة محتشمة بينما يحاضر 
عن الإسلام في أمريكا لايع أنه يخالف سّة البي كد ذلك أن النبي إنما كان 
يرتدي زيّاً يناسب ثقافته. فالبي يي لم يظهر فجأة أمام الصحابة وهو يرتدي 
ملابس أجنبية أو غير مألوفة على نحو غريب» وإنه لو كان فعل ذلك لكان ربا 
حلق عقبة غير ضرورية للتفكير برسالته. 

حضرت محاضرة في مسجد في سان فرانسيسكو شدّد فيها المتحدث على 
الأهمية القصوى لاتباع السنة النبوية في استخدام اليد اليمئ أثناء الطعام. 
وأثناء المناقشة الي أعقبت المحاضرة سألته مازحاً: ماذا على المرء أن يفعل إذا 
كان يريد أن يأكل نا الشوكة والسكين؟ فين م يضحك 
المتحدّث فحسبء, بل إن سؤالي د كبيرا ا فبعض دافع عن 
استخدام السكين باليد اليمئ مادمنا نستخدمها أكثر من الشوكة» وقال 
آخرون: بل يجب أن نضع الشوكة ف اليد اليمئ لأنها هي الي تنقل الطعام إلى 
الفم؛ وبعض آخر قال: لايهم أين وضعت الشوكة أو السكين. أما آخرون فقد 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار ململ 


أفادوا بأنه من الأفضل عدم استخدام أدوات الطعام على الإطلاق؛ لأن البي وَل 


في جزيرة العرب في القرن السابع -- كما هو الحال اليوم -- كان الناس 
يستخدمون اليد اليسرى للاستنجاء. وكانوا يستخدمون لماء حين يتوفر وإلا 
فبعض من الحصى أو بعض اللحاء أو حي الرمل الجاف. ولأن العرب كانوا 
يأكلون بأيديهم من إناء واحد» فقد كان من اللياقة على المرء أن يستخدم يده 
اليمئ فقطء وأن يأكل مما يليه في قصعة الطعام. وفي زمن البي يَدْهٌ كان هناك 
أناس من البدو الأجلاف» وكان الني يلع غالباً مايوصيهم ويرشدهم إلى الطريقة 
المثلى في النظافة وحسن التصرف. وف الغرب الآن عادة ماياكل كل فرد من 
طبق (وعاء) خاص بهء وذلك باستخدام أدوات المائدة المتعددة من سكاكين 
وشوك وملاعق وما إلى ذلك بحيث لاتلامس أيديهم الطعام أبداء وهذه الطريقة 
في الطعام نظيفة ومؤدبة (والنظافة والأدب كانا من الأمور الي يحرص عليها 
البي يلع أشد الحرص) ولاأعتقد أن الإمساك بالشوكة في اليمئى أو اليسرى أثناء 
الطعام هو أمر عظيم يستحق تلك الضجة. ولو كانت طريقة الطعام هذه شائعة 
عند العرب» ريما حظيت باستحسان البي يلد أما إذا أصرّ المسلم على الأكل 
بيده من الطعام مباشرة مع غير المسلمين في الغرب فربما يكون في ذلك إساءة 
كبيرة للآخرين مادام .بمقدوره اتباع الخيار الأكثر نظافة ولياقة في هذا المجال. 


3 3 بن 


اللإخفاق 2# التواصل 

ذات مساء بينما كنت في المركز الإإسلامي حياني أحد المسلمين الأمريكيين 
وسألن عن حالي» أجبته بالإنجليزية : (009 عاصدط ,المد رمعم أنا بخير أشكر الله 
وكيف حالك أنت؟" أجابين في الحال: "الحمد لله" ثم كرر سؤاله قائلاً: 
"وكيف حالك أنت؟" أعدت إجابي بقولي: "بخير أشكر الله". 


١0‏ حت الملائكة تسأل 


بدا وكأنه غير راض عن إجابي» وبعد عدة ثوان كرر على السؤال نفسه. 
وبدوري أجبته الإجابة نفسها. ثم إنه بعد عدة ثوان من امحادثة كرر علي 
السؤال نفسه. "كيف حالك؟" فأجبته الجواب نفسه "بخير أشكر الله." أدركت 
أنه لن يستسلم حن يحظى بحواب مرض. صمت قليلاً ثم إني قلت له بالعربية 
"الحمد لله." وبنظرة ملؤها القيو ل والرضي: أومأ برأسه وقال: "الحمد 

إن في الحقيقة لا أمانع في استخدام بعض التراكيب العربية التقليدية 
المشهورة والشائعة بين المسلمين» ولكنيئ غالباً ما أفضل ولأسباب عاطفية 
وروحية استخدام لغي الأصلية مادمت أشعر بأن ذلك أقل تصبّعاً وأكثر طبيعية 
وخحصوصا بين أبناء وطينٍ من الأمريكيين. ومع ذلك فقد أصبح استخدام بعض 
التعابير العربية من بين الإجراءات الظاهرية الى تنم عن تقدم المعتئق 
الجديد في الإعان. 

قال لي أحد أصدقائي الذي كان مهما بالإسلام في مرحلة ما إنه اكتشف 
المفتاح الذي يقود المرء ليصبح عضوا يحظى بالقبول التام في الحالية الإسلامية 
وذلك بأن :" ألبس قبّعة شرق أوسطية وأطلق لحية طويلة وداوم على ”الحمدلة' 
وعلى قول "ما شاء الله و'السلام عليكم“ و”جزاك الله خيرا" في مواضعها." 
وقال لي صديق أمريكي آخر اعتنق الإسلام: إن بعض المسلمين يعتقدون أن الله 
إغما يفهم اللغة العربية فقط. 

ومادامت اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الشعائر الإسلامية ومادامت حل 

يقة ما -- اللغة المشتركة بين جميع المسلمين» فإن على المسلمين أجمع أن 
يبذلوا ما في وسعهم ف سبيل تعلم العربية. ولكن هذا يجب ألا يقصر على بضع 
عبارات يتم التلفظ با بطريقة ببغائية آلية» ويتم التملق بما بطريقة مسرحية في 
عدد من المواضع المحددة. وبشكل نخاص أريد القول: إنه إذا كان المرء يحاول 
التواصل مع أشخاص لا يفقهون العربية فمن الأفضل عدم استخدام كلمات 
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عربية لا يفهموفاء فالبي ييهٌ حض أتباعه على مخاطبة الناس بشكل واضح 
وبسيط وعدم استخدام لغة لا يفهموفا مخافة أن يكون ذلك فتنة . 


د ين 3 


أمور سطحيهة 

من أشد اللجماعات الإسلامية محافظة في الغرب: جماعة التبليغ (وهي حركة 
نشأت في الهند والباكستان)» والجماعة السلفية (ومركزها السعودية). والبند 
الرئيس في برنامج هاتين الجماعتين هو العودة الكاملة إلى سنة البي ولد ومهما 
يكن فإن الممارسات الي تميّز أعضاء هاتين الجماعتين عن المسلمين الملتزمين قليلة 
جدا ومعظمها يتعلق باللباس والترجل وعادات الطعام والفصل بين الرحال 
والنساء”؟ . وبرغم أن معظم المسلمين الذين يعيشون في كل من أمريكا 
وأوروبة لايتتبعون في العادة الممارسات الي تروّج ها هاتان الجماعتان في حياتهم 
اليومية» فإفهم يعترفون في أغلب الأحيان أنه من الأفضل اتباع فجيهماء وأما 
الأشخاص الذين يتّبعون الممارسات المتشددة طاتين الجماعتين فإن أقرافهم من 
المسلمين يعدوفهم الأكثر تديناً من بين المومنين» ومن ثم فإنهم غالبا مايتبوؤون 
المراكز القيادية في جالياتهم الحلية. 

ومع الاهتمام الواسع الذي تحظى به وجهة النظر الأكثر محافظة» ولأن 
المسلمين المحافظين هم في الغالب المسيطرون على المساجد والمنظمات» فلاغرابة 


)١(‏ هناك العديد من العادات الثابتة عن البي يَف والي يمكن تطبيقها وممارستها بشكل عملي» ولكن 
هذه العادات إما غير معروفة لدى المسلمين أو أن هؤلاء يتجاهلون تطبيقها. فمثلاً مما هو معروف 
عنه يكل أنه لم يرفع صوته أو يده قط على أزواحه ومع ذلك فاضطهاد الزوجات أمر شائع حى بين 
المسلمين المندينين. وكان مما يعرف عنه يله أيضاً دقته مواعيده» حيث الوفاء بالوعد كان شيمته 
يبيد في حين نحد أن المسلمين أصبحوا مشهورين بخلفهم للمواعيد. وكذلك حارب البي وَل العادة 
الب كانت متأصلة ف نفوس العرب منذ اللحاهلية من أن الأبناء هم مصدر فخحر واعتزازء وأن البنات 
هن في أغلب الأحيان مكمن الخزي والعار للعائلة. ولكن يبدو أن توجيهاته َل في هذا حال غالبا 
ما يتم تحاهلها. هناك العديد العديد من الأمثلة الأخرى الي بمكن أن أوردها ولكن ليس هناك متّسع. 


ىآ حت الملائكة تسأل 
إذن أن ينظر الغرباء» وكذلك الوافدون الحدد إلى الحالية الإسلامية إلى مثمارسات 
هؤلاء امحافظين الإسلامية (من ارتداء ملابس شرقية وإطلاق اللحى والحلوس 
على الأرض وتناول الطعام باليد والفصل بين الرجال والنساء واتخاذ أسماء 
عربية) على أنما أمور جوهرية في الإسلام. وليس من الغرابة أيضاً أن يعتقد غير 
المسلمين والحالة هذه أن الإسلام هو محض ديانة شرق أوسطية غريبة. وبرغم 
أن المسلمين يقولون بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان, فإن الانطباع العام 
عند غير المسلمين هو اعتقادهم أن المسلمين إنما يريدون من البشر جميعاً أن 
يحصروا أنفسهم ف زمان ومكان وحيدين من التاريخ. 
د د 2# 


الدين والثقافة 

وهناك عنصر آحر يذكي التصور الغربي على أن الإسلام ديانة شرق أوسطية 
خالصة هو الميل عند المسلمين في الجمعيات الإسلامية إلى أن ينسبوا مختلف 
العادات الى اكتسبوها من بلدافم إلى الإسلام. فقد أخبرني أحد الطلبة 
المسلمين من خريجي الجامعة مرة بأنه إذا ارتكبت امرأة مسلمة الزنا فإن ذلك 
يعد في الإسلام معصية أكبر مما لو ارتكب ذلك الرجل. ربا الأمر كذلك 
بالنسبة إلى ثقافته» ولكن مقولته تتعارض بشكل صارخ مع نصوص صريحة في 
القرآن والسنة. ومؤخرا أكد لي شاب سعودي بأن الإسلام بمنع النساء من 
قيادة السيارة. قلت له إن هذا هو الرأي السائد في بلده» ولكن معظم المسلمين 
في العالم لا يوافقونه الرأي. ومنذ زمن ليس بالبعيد لامئ أحد المسلمين 
الأمريكيين الندد لعدم ارتدائي ملابس تتوافق مع سنة البي د قلت له: إن ما 
يوافق بعض الناس لابد أن يخالف آحرين لأن الحلة المغربية الي كان يرتديها 
كانت مختلفة تماماً عن نمط اللباس الذي كان الحجازيون يرتدونه زمن البي وَل 


الفصل النالث: اتخاذ القرار ليلدل 
وي الحقيقة لم أصادف أحداً قط حي الآن ممن يرتدي الملابس الي كانت 
معروفة قُْ حجاز القرد السابع الميلادي. 

ومسألة الخلط بين الثقافة والدين أمر ليس بالجديد» كما أنه ليس بالضرورة 
أن يكون مستهجناً دوماء بل إن أرى أنه؛ إلى حد ماء أمر لايمكن التخلي عنه» 
وعتشوها عندما يحاول المؤمنون إنشاء نظام شامل من السلوك المتوافق مع 
الشريعة؛ ذلك أن ثقافتنا هي ال توجّه أعرافنا وتقاليدنا. وغالبا مانسمع 
مسلمين أمريكيين وأوروبيين يعلنون أن الإسلام ضمن للمرأة حقها ي 
الاتتخاب وف عقود الزواج أو حلها وف تولي مناصب حكومية» وضمن لها 
حقها في العمل» وذلك قبل نظيرقا في الغرب بقرون عديدة. ومع ذلك ومن 
خلال زيارات عدة قمت يما إلى الخليج العربي اكتشفت أن معظم العلماء حب 
إن لم يكن جميعهم -- يصرّون على العكس تماماً. ومن الواضح هنا أن 
التوجهات الثقافية لكل من علماء الغرب والعلماء في الدول الخليجية تؤثر في 
تفسيراتهم. أنا لا أدّعي بأن هذه المجموعة من العلماء على صواب أو أن تلك 
على حطأء أو أن إحدى وجهيّ النظر هي محض ثقافة وأن الأخحرى هي 
الإسلام؛ بل إنئ أعتقد أن الدين والثقافة ينبئآن بكلتا وجهي النظر. فالحكم 
الدين يمكن أن يكون مناسبا في سياق ثقافي معين ولكن ليس دوما. فالعديد 
من علماء السعودية مثلا يصرّون أنه حسب مقتضيات الشريعة > على المرأة 
أن تغطي وجهها في الأماكن العامة. ومادام أنه لايوجد نص صريح في القرآن 
أوالسنة يشير إلى تغطية الوجه بشكل كامل, فإن هؤلاء يبنون حجتهم على قياسات 
وتعليلات مستتنبطة من / وناجمة عن الإساءات الاجتماعية التي قد تنجم إن كشفت 
النساء عن وجوههن”" . إن علماء السعودية هم خير من يعرف ثقافة بلدهمء 
وهم خير من يستطيع الحكم على التأثيرات الي قد تنجم في حال التساهل في 
أمر ستر المرأة الكامل في الحجاب في المجتمع السعودي”"©. ولكن الناس في 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن المذهب الحنبلي بشكل عام يرفض مثل هذا التعليل؛ علماً بأن معظم علماء 
السعودية هم من أتباع المذمب الحنيلي. 

(1) تغطية الوجه عند المرأة في الإسلام مسألة خحلافية بين الفقهاء. انظر حجاب المرأة المسلمة لناصر 
الدين الألباي. 


كوو حت الملائكة تسأل 


الغرب سوف يواحهون المصاعب إذا ما طبقوا العديد من النقاط الي يطرحها 
علماء السعودية. فعلى سبيل المثال» أشك ف مسألة أن يوافق الغربيون ل 
مسلمون أو غيرهم -- أن رؤية عي المرأة تثير الرحال في الغرب؛ أو أن ذلك 
من شأنه أن يودي إلى غَيْرةٍ جامحة أو أي مشكلات اجتماعية أخرى. بل إن 
أشعرء» ومن وجهة نظر أخرى» أن الرحال والنساء يقبلون بوجهة النظر 
المخالفة» وهي أن غطاء الوجه يؤذي المرأة لأنه يعوق الرؤية لديها. 

غالباً مايطرح علي الشباب المسلم في أمريكا السؤال التالي: "كيف نفصل 
الثقافة عن الدين؟" فأجيبهم بأن هذا أمر صعب جداء ففي حين يكون من 
المهم الانتياه لوجود تأثيرات لاتتماشى مع الدين» فإننا يحب أن نتوقع أن 
السلوك والفهم الإسلاميّين لن ينفصلا عن الثقافة. فالثقافة المحلية (ثقافة المرء 
الأصلية) هي الي توحي لنا بالمواقف الدينية لتلك الثقافة» وفيما إن كان الإسلام 
سوف يؤثّر في تطورها الثقائي أو ما دون الثقاي. 

ف هذه الأيام عندما يحاول مسلم يعيش في الغرب أن يناقش حكماً ما من 
أحكام الشريعة التقليدية في الإسلام» أو عادة من العادات الإسلامية الراسخة أو 
مفهوما أو إدراكا ماء فغالباً ما يجابه بالاتمام التالي: "إنك تحاول أن تغيّر هذا 
الدينء" ]د إن هناك خوفا عاما بين السلمين الذين يعيشون فق الغرب: من أن 
الثقافة غير المسلمة المخيطة يهم سوف تخل من أمر ممارستهم للإسلام أو تدنسه. 
ومع ذلك فإن هذا القلق هو نفسه الذي حدا ببعض المؤمنين أن يعيدوا قراءة 
بعض الأعراف ووجهات النظر الإسلامية الراسخة» حيث إن خوفهم ناجم 
عن أن الحالية الإسلامية إنما تؤذي نفسها من خلال تمسكها الشديد وغير 
الضروري ببعض الممارسات والأفكار ماقبل الإسلامية» الى أصبحت راسخة ف 
الإسلام منذ أمد طويل. ولاشك أن كلتا الحالتين من القلق ها مايسوّغهاء وأن 
أنمع وسيلة لمواجهة كلا الخطرين هو عدم الإحجام عن السؤال والنقد وعدم 
إحباطهماء بل على العكس يجب على الحالية الإسلامية أن تحض على السؤال 
وعلى النقد لأننا نكون أكثر عرضة للخطأ عندما نرفض أن ننتقد أنفسنا. 
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فالدين من بين أنظمة الفكر جميعاً هو الأضعف حيال جعل العادات 
والأفكار مثالية وبعيدة عن الواقعية. فالفرق بين المصدر النصّي والتفسير في 
الدين هو أمر غائب في معظم الأحيان. وغالباً ما نوازي بين فهمنا لمسألة ما 
والحقيقة عينهاء وبين العقيدة والتنزيل. ولكن يبقى هناك فرق شاسع في 
المرجعية بين المقولتين: الإسلام يقول: "لاإله إلا الله" والإسلام يقول: "يجب ألا 
يختلط الرحال مع النساء المحرمات»" ومع ذلك فالعديد من المسلمين يرفضون 
وجود أي اتلاف جوهري بين المقولتين . 

د 7 4# 


ديانة تكره النساء: 


كنت أتسوّق في لخر (السعودية) مع عائلي إحدى أيام الأربعاء وهو آخر 
يوم عمل في الأسبوع هناك. كان الوقت قبيل المغرب. وكان الهواء مثقلاً 
بالغبار والرطوبة وكان الحو ما يزال حاراً جداً مارج مركز التسوّق مثل أشد 
أيام الصيف حرًا في كانساس. كانت الممرات تعج بالناس من كل جنس 
ولون. بدا الناس حادّين في مزاجحهم وحازمين ومنهمكين في السعي وراء قضاء 
حاجاتهم وشرائها بأقل سعر بمكن» فقد كانوا كمن يراهن على الفرس الفائز. 

لاحظت كيف أن الأزواج كانت تفصلهم عن زوجاتهم بعض المسافة إذ لم 
يكونوا ليمسكوا بأيدي بعضهم بعضاء أو حي يتبادلوا أي حديث ودّي فيما 
بينهم. شاهدت رجالاً وقد تشابكت أيديهم بعضهم مع بعض ونساء قد 
تشابكت أيديهن بعضهن مع بعضء» ولكن ليس بين الرحال وزوجاتقم. 
ودهشت أيضا للتناقض بين ملابس الرحال والنساءء فد كان النسوة يرتدين 
عباءات سوداوات وقد غطت جميع أجسادهن ما عدا أيديهن في حين غطين 
رؤوسهن يحجاب أسود. وكان هناك العديد من النسوة ممن غطّين وجوههن 
تماماً بالحجاب الأسود؛ وكان هناك عدد من بينهن ممن كن يرتدين قفازات 
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سودا. وكان هناك عدد من الأوروبيات والأمريكيات ممن خاطرن بالمشي في 
ذلك المركز وهن كاشفات رؤوسهن. وكان معظم الرحال من غير السعوديين 
يرتدون ملابس غربية -- قميص وبنطال -- ف حين كان الرجال السعوديون 
يرتدون الزي الوطين وهو الثوب الأبيض الطويل الأنيق. وأما الأولاد جميعاً فقد 
كانوا جميعاً يرتدون قمصانا قصيرة الأكمام وبناطيل الجينز أو الشورتات» 
وأما البنات الصغار فكن يرتدين بلوزات وفساتين وتتورات قصيرة. وكان ثمة 
بعض السعوديين والآسيويين والحنود الأمريكيين يتحركون بسرعة في كافة 
ردهات المركز جيئة وذهاباً وصعودا وهبوطاً إلى مختلف المحال التجارية؛ وهم 
يهمهمون بالعربية والإبحليزية. ف ذلك المركز .كقدورك شراء كل شيء من 
الملابس والأدوات الكهربائية وأدوات الرياضة والمحوهرات وأدوات المنازل 
المختلفة والساعات والعدسات والدمى وأنواع الطعام والأجهزة السمعية 
والبصرية وأجهزة الكمبيوتر - كل شيء ماعدا الكتب؛ ذلك أن المكتبات 
كانت محدودة جداء بما في ذلك مكتبات بيع الكتب العربية. وأما حارج المركز 
فقد زحفت السيارات القدعة منها والحديثة الفارهة» وهي تطلق مزاميرها محاولة 
إفساح الطريق من المارة المنهمكين والمنشغلين ممن كانوا يسيرون في الشوارع. 
وفجأة ووسط الزحام انطلق صوت الأذان من مكبرات المسجد اجاور يعلو 
فوق كل صوتء ثم انطلق الأذان من مسجد بحاور آخر يبعد قليلاً عن ذلك 
المسجد ثم من كافة المساجد المحاورة في الحي كله . 

هدأت الحركة في الشوارع وأغلقت امحال التجارية أبوابما بعد أن أخعلي 
الزبائن منها. وسرعان ما أخذ جميع الرجال من المسلمين دون النساء طريقهم 
إلى المسجد تماما كما يتجه الناس إلى الملاجئع في حال حدوث غارة جوية ما. 
وأما النساء والرجال غير المسلمين فقد اتخذوا مواقفهم حارج المركز في 
الممرات» فمنهم من اتكأ على أعمدة الإنارة أو على الجدران؛ ومنهم من جلس 
على الرصيف. وبعضهم أخحذ يدحنء والآخر يثرثرء والجميع كان 
ينتظر انتهاء الصلاة. 
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كنت قد وصلت إلى الشرق الأوسط منذ فترة وجيزة» ولدهشيتٍ تلك الليلة 
وجدت النساء المسلمات لم يذهبن إلى المسجد» وبدلاً من ذلك أمضين وقتهن 
ماما كما فعل الكافرون: ففي حين انطلق الأزواج إلى المسجد وبسرعة؛ بقيت 
نساؤهم نخارج انحال التجارية وفي الممرات أو السيارات ينتظرن انتهاء وقت 
صلاة المغرب آنئذ. وعندما وصلنا المسجد دخلت زوجي وبناتي الثلاث قسم 
الساى (وكان عبازة عن غرفة صغيرة دا ومظلمة وها نافذة ذات زجاج محجّر 
بطل على امو السعد مجنت يصلي الرحال؛ جلك المجة رسن لبان الرلدن 
وكان لبميجاء وقد اكتظ بصفوف المصلين وكان لطا أبما إضاءة عبات 
الثريات المتاثلئة» ف حين كانت أرض المسجد مغطاة بالسجاد الشرقي الفاخر 
المزركش بالأحمر؛ في حين استند السقف على أعمدة من الرنخام يصل ارتفاعها 
إلى أربعين قدماً. اتخذت مكان للصلاة في الصف الأخير مع جماعة المصلين في 
المسجد. وعندما انتهت الصلاة قابلت زوجي وبناق خارجا أمام مدل قسم 
النساء من المسجدء وكان قد صلّى معهنّ حوالي حمس وعشرين من النسوة 
الأريات. بدت بناقٍ مضطربات وحائفات بعض الشيء. وأما ابن الصغرى 
فقد بكت خلال الصلاة ظناً أننى ضعت. وفي طريق العودة إلى الظهران في 
الباص جلست زوحي مع بعض صديقاها تتحدثن؛ في حين حلست أنا وبناتي 
في المقعدين المحاورين. توجهت نحو النساء بالسؤال الذي كان يقض مضحعي 
منذ صلاة المغرب وهو : لاذا لم يؤد الصلاة في المسجد سوى العدد القليل من 
النساء» في حين أدى جميع الرحال صلاتهم فيه؟ ففي الولايات المتحدة كان 
دوماً يقال لي: إن النساء لم يكنّ يأتين إلى المسجدء لأنه لم يكن في الجحالية 
الإسلامية في لورانس بولاية كانساس سوى العدد القليل من النساء المسلمات» 
وأن معظمهن لديهن أطفال صغار لا يمكن تركهم في البيت .عفردهم والقدوم 
إلى المسجد. وكانت زوجي تقول لي دوما: إن ذلك مسألة ثقافية؛ أما الآن 
فأردت أن أعرف بنفسي رأي هؤلاء النسوة اللائي قدمن من بلدان إسلامية 


ولاو حت الملائكة تسأل 


وذكرت إحدى صديقات زوحي أن النساء يتوقفن عن الصلاة لبعض 
الوقت من كل شهر. ولكينٍ أجبتها أن ذلك ينطبق على أقل من ربع السيدات 
المسلمات اللاتي كن حاضرات» أي إن أكثر من 9015 من هؤلاء النسوة لم 
يصلين المغرب. وقالت أحرى: إن (المطوّع) أمر الرجال بالذهاب إلى المسحد 
دون النساء؛ وعندما سألتها عن السبب تبسَّمت بحياء قائلة: إن للنساء أعذارهن 
وليس للمطوع من سبيل لمعرفة ذلك. ولكنئ قلت لها: إن معظم هؤلاء الرحال 
كانوا متحمسين للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة. وسيدة أعرى كانت تجلس 
في المقعد حلف زوجي قالت: "إن معظم النساء المسلمات نادرا ما يذهبن إلى 
المسجد» وبدورهم فإن الآباء نادراً ما يشجعون الإناث للذهاب إلى المسجدء 
كما يفعلون مع إخوتهم من الذكور عندما يكونون صغاراً." وقالت السيدة 
الى تجلس بحوارها: "إن النساء في الحقيقة يؤمرن بعدم الذهاب إلى المسجدء وأنه 
من الأفضل لمن أن يصلين في البيت» وأن هناك حديئا شريفاً يدعم هذا الرأي." 
قلت اللا: إنين "أعرف الحديثء, ولكننٍ لم أعثر على نص له في المراجع 
المشهورة" وأردفت قائلاً: "حى وإن كان الحديث موثقاً يشكل جيد فإني 
أشك أن البي وَليِهٌ كان يثن الصحابيات عن الذهاب إلى المسجد؛ ذلك أن هناك 
عدداً من الروايات الموجودة في صحاح الحديث تفيد بأنه خلال حياته َل 
وحياة الخلفاء الراشدين من بعده كانت الصحابيات يحضرن صلوات الجماعة 
وبأعدادٍ كبيرة» بل كن ينشطن في المسجد." وقلت هن أيضاً: "إنه يصعب 
علي أن أصدّق أن هؤلاء الصحابيات اللاتي خاطرن بأنفسهن وأموالهن ومحبتهن 
لأسرهن لا لشيء سوى الباع البي توق يتجاعان على حو عرصي نصيحة» 
هن بأداء صلواتن في بيومّن إن كان فعل ذلك حقا." وكان هناك سيدة أخحرى 
ف الباص قالت معلقة بلهجة غاضبة ملؤها المرارة والأسى: "لقد كنت أشعر 
دوماً أن الدين يكره النساء؛ لأنه أعطى الرحال كل شيءء ول يعط النساء 
سوى القليل» لدرحة أنه أعطى بيوت عبادته للرجال من دون النساء ". 
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لقد شاهدت خلال أربع عشرة سنة حلت العديد من الغربيين ممن كان 
مهتماً على نحو جوهري بالإسلام ويسعون سعياً حثيثاً للإبمان به إلا أن ما كان 
يجعلهم يعرضون عن هذا الدين هو أفكارهم الخاطئة عن مواقف المسلمين تحاه 
المرأة. ولقد صادفت من هذا الأمر الكثير لدرجة تدفعيئ للاعتقاد بأن هذا الأمر 
قد يكون بحق أكبر عقبة تحول دون انتشار الإسلام في الغرب. فمن بين جميع 
المواضيع المتعلقة بالإسلام بحد أن وضع المرأة ف الحالية الإسلامية هو من بين 
أكثر المواضيع الي تمت الكتابة عنها ومناقشتها. وهناك العديد من وجهات 
النظر المتباينة حول هذا الموضوع. فبين المؤلفين غير المسلمين تتجه الآراء حول 
الإسلام في أقاويل مثل: "المرأة الي تثرك في البيت تبقى دوماً أقل شأناً من 
الرجل(" » " إلى "ما يقوله القرآن حول موضوع النساء يمكن اعتباره ثوريا 
بحق"؟ » " إلى "بالنسبة الحقوقهن كمواطنات -- ثقافتهن ومعاناقن ومهنهن 
فالقرآن يفتح طريق المساواة التامة بين الرجال والنساء”" ".ويبدو أن بعض 
علماء المسلمين متفقون على أن المرأة المسلمة لما وضعها المكافئ للرجل المسلم 
تماماء ولكن معظمهم يرى أن دوا ومزايا كل من الجنسين مختلفة تماماً عن 
الآخرء إضافة إلى أن هناك خلافاً حول طبيعة هذه الأدوار والمزايا. ويكفي 
القول: إن التباين الكبير في التفسيرات ووجهات النظر يشير إلى أن دور المرأة في 
الجالية الإسلامية الم يكن وليس من شأنه أن يكون ثابتاً. فتاريخ النساء 
المسلمات يرينا أن أدوارهن قد تغيّرت كثيرا على مرّ الزمان والمكان» وأن هناك 
دلائل تشير إلى أن هناك المزيد من التغيرات سوف تحصل فيما بعد» وأن بعض 
هذه التغيرات قد يكون درامياً. 


)١(‏ نبيّة آبوت: عائشة أحب النساء إلى محمد 2131080 :اناا 6ن لعلا0اء8 عط) طهطونح. : (كتب الساقي» 
6 ام)) ص. 7 ٠١‏ 

(؟) بيرزيغان: تساء الشرق الأوسط المسلمات يتحدثنلوءم5 #عددمللا مستالدونة8 متعامدظ 841001 » 
تحرير إليزابيث فيرنيّة وباسمة قطّانء ص 57 من المقدمة. 

(") هوسعن سعيث: ديانات البشر 2816 1ه كموأىأاع8 عط؟ » (كتب :+108 2 «عمرولط نيويورك») 
م). ص10 .١‏ 


١‏ حق الملائكة تسأل 


يبدو أن أتحه إلى كتابة أطروحة مطولة عن النساء في الشريعة الإسلامية؛ 
ولكنين لا أنوي القيام بذلك؛ ذلك أن كتابي الأول يحتوي بعضاً من ذلك وليس 
عندي ما أضيفه سوى القليل(؟ » كما أن لا أشعر ولأسباب وردت في المقطع 
السابق أن الشريعة الإسلامية تشكل أي عائق من شأنه أن يكون عقبة أمام 
الكثيرين ممن يبحثون عن الإيمان في الغرب. بل أرى أن ما يثئ هؤلاء الغربيين 
عن مثل ذلك البحث هو مواقف المسلمين العامة تاه المرأة. 

4# د 4# 


الاختلافات بين الجدسين 

أمضيت أنا وعائلين عاماً كاملاً في الظهران (السعودية) وكان على بناتي أن 
يذهبن إلى مدرسة إسلامية خاصة بالبنات. وفي اليوم الذي بدأت فيه المدرسة 
ألقت المديرة كلمة موجزة حت نخلاها الطالبات على إظهار الاحتزام 
لمعلمامن» وعلى العمل بحد ونشاط» ثم ذكرتن بالحديث الشريف القائل: إن 
النساء ناقصات عقل ودين”" . والنقطة الوحيدة الي فهمتها بناق من خلال 
خطاب مديرة المدرسة أن مهما حاولن العمل بجد وعناء» فإفن لن يستطعن 
منافسة الرجال من الناحية الفكرية. 

ولقد سمعت في العديد من المناسبات متحدثين مسلمين ممن يدّعي أن النساء 
لا يرقين إلى مستوى الرحال من الناحية الأخلاقية والروحية» ولك لا أحد في 
القرآن ما يوحي بذلك؛ والأدلة ال تدعم ذلك من الحديث الشريف محدودة 
جداء كما أن التجربة العامة تدحض ذلك. وكما قال لي أحد الطلبة من 
المسلمين الأجانب» بعد أن أصغينا لمحاضرة حول كبائر الإثم عند النساءء قال: 
"أنا لا أقيم وزناً لكلام ذلك المحاضرء فالنساء في مجتمعاتنا هن نير من الرجال 
في هذا الشأن» والجميع يعرف ذلك". 


.195-161١ انظر كتابي الصراع من أجل الإيمان: الصفحات‎ )١( 
,١68-9 817 لمناقشة هذا الحديث الشريف انظر المصدر السابق» الصفحات‎ )71( 
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إن معظم الرجال من المسلمين يسلم بوجود طبيعة لاعقلانية عند الإناث. 
وغالباً ما يعتقد هؤلاء أن النساء يفقدن السيطرة التامة على أحاسيسهن خلال 
فترة حيضهن. وهذا التصور عن النساء يحتج به بعضهم في مناقشاقم الي 
يشددون من خلالها على أن المرأة يحب ألا تتولى أي مناصب قيادية» وأنه لا 
يمكن الاعتماد على شهادتا في امحاكم. أتذكر محاضرة عامة كانت يعنوان 
(المرأة ف الإسلام) ألقاها أحد المسلمين في جامعة سان فرانسيسكو حضرها 
عدد كبير. وقال فيها المحاضر: إن النساء يفقدن أعصامن خلال فترة حيضهن» 
ولدعم مناقشته استشهد بمحاكمة إحرامية في فرنسة لم يقبل فيها القاضي شهادة 
امرأة بعد أن تبيّن له أن تلك المرأة كانت في فترة حيضها حال وقوع تلك 
الجريكة. وقد علّق أحد الحضور من غير المسلمين ممن كان يجلس محانبي قائلاً: 
"إن مقولة المحاضر هذه تؤكد أن الفرنسيين جنسيّون (وىونءه:) » مثلهم مثل 
المسلمين تماما". 

ويعتقد الغربيون أن رجال المسلمين يعاملون زوجاتهم بوضاعة ومهانة 
والعكس بالعكس. فغالباً ما يرفض المسلمون والمسلمات أن يحي بعضهم 
الآخر إذا ما تلاقوا في الشارع؛ برغم أن البي يَنيْهٌ كان يلقي السلام على من 
يلقاه من الرحال والنساء”'©. فلا أحد يشجّع النساء للذهاب إلى المسحد برغم 


)١(‏ يجب علينا أن نلاحظ هنا أن ما يعده الغربيون مهيناً قد لا يعد كذلك من قبل المسلمين» فعلى سبيل 
المثال؛ يشعر الغربيون أن غطاء الرأس (الحجاب) الذي ترتديه المرأة المسلمة يحط من قدرها في حين 
ترى كثير من المسلمات أن ذلك مصدر عزة وفخار» بل إن المسلمين يجدون في زي المرأة الغربية ما 
يقلل من قدرها وعفتها. وعلى تحو ممائل فإن العديد من مسلمات الشرق الأوسط يعتبرن أن تحية 
الرحل الأحببي لن في الشارع مهانة. وترى كثرة من المسلمات في بعض الدول المتشددة أن في عزلة 
المرأة عن الرحال صورنا لما ومناسبة للشعور يمزيد من الحرية؛ في حين أن ذلك أمر مشين بالنسبة 
لنظيرتما في الغرب. أنا لا أعدّ سلوك المرأة المسلمة أمرأ يحط من قدرها على الإطلاق؛ ولكن أقول إن 
حيط الثقافة الأوسعء حيث تعيش الرأة المسلمة في الغرب» هو الذي يعد ذلك مهينا ويحط من 
قدرها. ويجب على المسلمين أن يكونوا مدركين هذا الأمرء وخاصة عندما يأخذون في اعتبارهم 
مسألة فرض عاداتقم وتقاليدهم على الآخرين» وبخاصة عندما يتصرفون بأمرء من شأنه أن يزعج 
الآخرين؛ باسم الدين في حين أن ذلك قد لا يكون بالضرورة صحيحاً من وجهة نظر الإسلام على 
الإطلاق. 


ِدِ-5 حت الملائكة تسأل 
أن النساء ف عهد البي يَلْهّ كن يشهدن صلاة الجماعة على نحو منتظم. وقد 
نْصِحَتْ بعض الأخوات ممن أعرف ألا يحضرن الصلاة في المسجدء وقد علقت 
إحداهن على ذلك قائلة: "وكأنما المسجد هو نوع من النوادي الخاصّة بالرجال فقط". 

ويجد معظم الناس من الغربيين» وكذلك المعتنقون الغربيون أن عزل المرأة أمر 
مهين حدا للذكور والإناث على حد سواء. وف مناسبة غداء في بيت أحد 
الأصدقاء المسلمين فتحت زوجحة مضيفنا خطا باب الغرفة الي كانت تجلس 
النسوة فيها بينما كنت أعبر الممر بالصدفة. حملقت بي لبضع ثوان ثم أطلقت 
صرححة حادة عالية وأوصدت الباب بقوة. لابد أنما تصرّفت يذه الطريقة من 
أحل ضيوفها من النساء؛ ذلك أن كنت قد صادفتها في الشارع مرّات عدة 
دون أن تبدي أي حجل أو وجل م0" . ولقد عبّرت لى بعض الفتيات 
المسلمات اللاي نشأن في أمريكا أن آباءهن يعطون إحوقن من الذكور قدراً من 


)١(‏ مخبر الآية القرآنية [الأحزاب: 017/57] الصحابة والصحابيات ألا يدخلن حجرات زوجات النبي 
يبي دونما استئذان كما كان يفعل بعض منهم. ويقول قدماء المفسرين: إن سبب نزول هذه الآية 
هو الحرج الذي أصاب البي كم وأزواحه في أكثر من مناسبة. ومن هنا فالآية تخبر الصحابة أنه إذا 
أرادوا أن يكلموا أزواج البي و فإنه يتوحب عليهم أن يبقوا خمارج ححراقن وأن يكلموهن من 
وراء ستارة (حجاب) تفصل بينهم وبين زوجات الني وي ويناقش بعض المسلمين أن هذه الآية هي 
دستور الممارسة العامة وراء عزل النساء عن الرجال خلال عهد البي َي ولكن هذه المناقشة نقاط 
ضعفهاء ومن هذه النقاط: أول» ليس واضحا أن الآية تفرض نوعاً من العزل الصارم الذي يمارس 
اليوم» أو حن بالنسبة لزوجحات الني ويل فالآية رما تشير فقط إلى كف البي وي وأزواحه عن بعض 
الأوضاع غير المريحة وذلك يمنحهم نوعا من الاستقلالية. ويجب ألا ننسى أنه في هذه المرحلة من بعثة 
البي وَللٌْ كانت هناك كتل من البشر تتجمع في الساحة الخاورة لبيوت النبي. وثاني» وقع الآية لا 
يوحي بحكم عام ذلك أن السورة نفسها تحتوي على عدد من الأوامر الي تختص بزوحات البيةق 
فقط. وثالثاء نعلم من رواة الحديث أن العديد من الصحابة لم يكونوا يعزلون الإناث؛ وأنه وإن كان 
بعضهم يفعل ذلك» فإفم لم يكونوا يفعلونه على نحو منتظم. ورابعاء يقول الإمام مالك في الموطأ 
(الذي كتب ف فايات القرن الثاني المحري) إنه لا يرى بأسا ف أن يجلس النساء والرجال معا شريطة 
أن يكون مع المرأة أحد من محارمها. وكان الإمام مالك يقول: إن هذه هي "ستتنا في المدينة.”" (وفي 
زمن الإمام مالك كانت كلمة سنة مرتبطة بالأعراف المحلية المتأصلة: أما فيما بعد فأصبحت كلمة 
سنة تقتصر على أقوال وأفعال البي له فقط). 
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الحرية أكبر مما يعطونه للإناث. وقد وصفت إحداهن وضع البنات المسلمات 
ممن بلغن سن البلوغ على أنه نوع من الاعتقال المنزلي. 

ولاشك أن لكل ثقافة نصيبها من الاعتقادات المهينة حول الرجال وحول 
النساء. وح وقت قريبء كان الغرب المسيحي أحد أسوأ هذه الثقافات في 
هذا البحال» ولكن التغييرات الدرامية في المجتمع الغربي هي الي أدت إلى تغيّر في 
المفاهيم. فالثورة الصناعية والحربان العالميتان الأولى والثانية قد أسهمت جميعا 
في إخراج المرأة من منزها لتنضم إلى قوة العمل الخارجية» وقد أثبتت المرأة من 
خلال ذلك أها تستطيع أن تنافس الرجال على نحو فعّال. وبحصول المرأة على 
فرص أكبر وأفضل للتعلم» فإن العديد من أنماط التصورات عن فكر المرأة بدأت 
تتحطم. وسرعان ما أحذت المرأة مواقعها الجديدة في بمحالات كانت تعد في 
السايق حكراً على الرجال مثل بحالات التجارة والرياضيات والطب. وسرعان 
ما تبدد الاعتقاد السائد بأن النساء أكثر عاطفية من الرجال» بل أصبحت 
الفكرة العامة عن النساء أنمن قادرات على إظهار عواطفهن والتعامل معها 
بطريقة مختلفة. فالرحال ليسوا أقل عاطفية من النساء ولكنهم يظهرون 
مشاعرهم بطرق أخحرى كاللجوء إلى العنف والصراخ في معظم الأحيان» يدل 
على هذا أن الغالبية العظمى من جرائم العنف والجرائم العاطفية في أمريكا إنما 
ترتكب من قبل الرجال. 

إن مراجعة الغرب لمواقفه حول الحنسين إنما كان سببه تغيّرات حدثت على 
نحو كلي تقريباً داحل الثقافة الغربية» إضافة إلى عدد محدود جداً من الموثرات 
الأحنبية. وهناك تحد واختبار كبيران في العالم الإسلامي لوجهات النظر 
التقليدية فيما يختص بالحنسين» ولكن ما يلعب الدور الكبير هنا هو استيراد 
الثقافة الغربية ومواجهتها. وحيث إن التقنية الحديثة والمفاهيم الغربية لم تخترق 
امجتمعات الإسلامية إلا مؤحرء فإننا نتوقع لأنماط الذكر والأنثى التقليديين أن 
يستمرا لبعض الوقت. ويجب ألا ننسى المشاعر القوية المعادية للغرب في العالم 
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الإسلامي» الى جعلت جماهير المسلمين كثيرة الشك بالأفكار الغربية. فالدعوة 
لتحرير المرأة غالبا ما تُرى على أفما ظاهرة غربية فريدة» ومحاولة خارجية لهدم 
الثقافة الإسلامية. ويوجد في العالم الإسلامي الآن هجمة مضادة لتحركات 
المرأة المعاصرةء ونحد أن المواقف التقليدية فيما يختص بالمرأة والرحل قد أثبتت 
نفسها ولابد لها أن تسود امجتمع الإسلامي في المستقبل المنظور. 

إن الغالبية العظمى من المعتنقين الغربيين للإسلام هم ليبراليون من الناحية 
السياسية والاجتماعية» ولا عجب ف هذا مادام أن بعض المحافظين يرون أن 
اعتناق الإسلام هو مسألة تحوّل جذرية. فالعديد من الرحال والنساء الذين 
اعتنقوا الإسلام كانوا من أنصار تحر المرأة (النسويينىونمنه6 ) قبل ذلك» كما 
أن العديد من هؤلاء لم يتخل عن ذلك برغم اعتناقهم للإسلام» وإن انضمامهم 
للجالية الإسلامية يخلق وضعا متأرجحا. ومن الاتهامات الكبرى الى يوجهها 
الغربيون الذين اعتنقوا الإسلام ثم ارتدوا عنه أن المسلمين يكرهون النساء. 
وباستمرار الحالية الإسلامية في تجحاهلها لمذه الشكوى ومحاولة تبريرها 
محاضرات مثالية حول الوضع الأمثل للمرأة المسلمة» فإن الغالبية العظمى من 
الأمريكيين والأوروبيين لن ينظروا بعين الرضا التامة إلى الإسلام. أنا لا أقول 
على الإطلاق بأننا يحب أن نحازف بأمور الدين من أحل كسب معتنقين جدد. 
بل إنئٍ أدافع عن فكرة مفادها أنه على المسلمين أن يعيدوا النظر بتلك المواقف 
والممارسات الضرورية والأساسية حيال المرأة وبتلك الي هي غير ضرورية أو 
أساسية واليَ من شأفا أن تقف عقبة في وجه الباحثين عن العقيدة بإخلاص. 


تن ين قن 


الطايور الخامس 


بعد اعتناقي الإسلام بنحو شهرين تقريباً بدأ الطلبة المسلمون في الجامعة الي 
كنت أدرّس فيها بإلقاء محاضرات عن الإسلام مساء كل جمعة في المسجد. وقد 
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ألقى المحاضرة الثانية هشام؛ وهو طالب لامع في الطب كان قد قدم إلى أمريكا 
منذ عشرة أعوام للدراسة. وكنت أحب وأحترم هشاماً كثيراً. كان شاباً متلى 
المسم نوعا ما مرحاً وذا وجه حسن. وكان أيضا طالباً غيوراً على الإسلام. 
في تلك الليلة تحدث هشام عن واجبات ومسؤوليات المسلم» وتكلم بإسهاب 
على الشعائر وعلى واحبات المؤمن الأخلاقية. كان كلامه مثيراء وكانت قد 
مضت ساعة كاملة ونحن نستمع إليه» وفي النهاية احتتم حديثه بالملاحظة 
الصارمة التالية وال لم نكن نتوقعها. قال هشام: "وأخيراً يجب ألا ننسى ل 
وهذا أمرّ هام جد -- أننا بوصفنا مسلمين من واجبنا السعي والاشتراك إن 
أمكن ذلكء؛ في قلب أي حكومة غير إسلامية -- أينما كانت في العالى4ه 
وذلك من أجل استبدال حكومة إسلامية بما." قاطعته قائلاً: "ياهشام! هل 
يفهم من حديثئك أن على المواطنين المسلمين في أمريكا السعي لتدمير الحكومة 
الأمريكية؟ هل تريدهم أن يصبحوا طابوراً نامسا في أمريكاء وأن يشكلوا 
مجموعة ثورية سرية تسعى لقلب الحكومة في أمريكا؟ هل تقصد من حديئك 
أنه عندما يعتئق أمريكي الإسلام فإنه يتوجب عليه أن يلتزم بالمنيانة السياسية؟" 
ظننت أن بمواجهة هشام بذلك السيناريو القاسي فإنه سوف يلين» أو يلطّف 
من حدة تطرف عبارته. نظر إلى الأرض وهو يفكر ملي في سؤاليء ثم تطلع إلي 
بنظرة تذكرني بتعابير طبيب ينظر إلى مريضه وهو يريد أن يقول له: إن الورم 
الذي لديه هو مرض خحبيث» م أجاب قائلاً: "نعم نعم» ذلك هو الصواب". 
إن الاعتقاد بأن الإسلام يروّج للعنف فكرة متأصلة في التجربة الغربية لدرحة 
أننا نستطيع أن ندعو ذلك بديهية ثقافية» وأعتقد أن ليس هناك غربي تقريبا من 
لا يؤمن بالفكرة القائلة: إن الإسلام يحرّض المسلمين على استخدام القوة في 
سبيل نشر الدعوة. ولقد سيطرت هذه الفكرة - بل هذا الخوف -- على 
أذهان الغربيين لعدة قرون من حضارة أعدت لتغزو العالم عسكرياً وثقافيا. 
فبعد وفاة البي وله بقليل وذلك عام 57 ميلادية انطلقت الجيوش العربية من 
الجزيرة العربية في واحدة من أسرع غزوات التاريخ وأشدها رهبة في النفوس. 


١4‏ حت الملائكة تسأل 
ومع حلول عام 5717 للميلاد تحوؤلت كل من سورية والعراق إلى دولتين 
إسلاميتين ثم تلتهما مصر عام 5457 للميلاد. ثم تتابيعت الحملات الإسلامية 
غرباً وشرقاء وقبل انصرام القرن الحجري الأول اتسعت رقعة الإمبراطورية 
الإسلامية لتشمل ليس فقط من المحيط الأطلسي وشمال إفريقية إلى الخليج والند» 
بل امتندت لتضم إسبانيا وجنوب فرنسة. وبعد ذلك كان الصراع المستمر ما 
بين المسلمين والأوربيين في العديد من المعارك ولكن الغلبة كانت للمسلمين في 
معظم الأحيان حيث استمر ذلك التفوق لعدة قرون. أما أوربة فقد أحذت 
تستعيد مكانتها ببطء وَيُوَّدَةَ وما لبئت أن لحقت بالركب لتنتفوّق على الحضارة 
الإسلامية في ميادين العلوم والتكنولوجيا والقوة العسكرية. وكان طرد 
المسلمين من الأندلس عام 597١م‏ نقطة التحول الجاسمة في تاريخ الإمبراطورية 
الإسلامية والموشر الدال على المزيد من الكوارث اليّ كانت تحدق بالأمة. ومع 
حملة نابليون على مصر عام 173/4 للميلاد بدأ عهد جديد في تاريخ المسلمين» 
وهو عهد الاستعمار الأوروبي؛ وف النهاية وقع معظم العالم تحت السيطرة 
الأوروبية. وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد صراع مرير ومتواصل أنحذ 
المسلمون بالاستقلال عن المستعمرين» لينبثق عن ذلك عدد كبير من الدول 
الإسلامية المستقلة. إن تحربة الاستعمار الغربي للدول الإسلامية خلفت جروحاً 
عميقة من الذل والمهوان في قلوب العديد من مسلمي اليوم. 

وف الأصل فإن التصور الغربي عن الإسلام كدين يحض على العدوان المسلح 
قد يكون ردة فعل عاطفية حيال التهديد الإسلامي للسيطرة على أوروبة. وف 
مرحلة من مراحل التاريخ كاد يقترب هذا التهديد من الحقيقة (يجب ألا ننسى 
أن ايوش الإسلامية حاصرت فيينا (ههمه171) أواحر القرن السابع عشر). ولكن 
خلال فترة الاستعمار الأوروبي أصبحت مسألة تصوير الإسلام على أنه دين 
العنف» وأن المسيحية دين الرأفة والرحمة إحدى أهم وسائل الحملات التبشيرية 
في محاولة منها لتنصير شعوب إفريقية وآسيا المسلمة. ولاشك أن هذا التناقض 
لا يخفى على أكثر المسلمين مح ان ل ا لا الل 
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امرئ ما في الوقت الذي يدّعي من يصوهًا أن عقيدته تعارض كافة أشكال 
استخدام القوة . 


واليوم يحاول بعض المورحين الغرببين التشكيك في فكرة كون الإسلام دينا 
يحض على العنف؛ ذلك أن تاريخ المسلمين لم يعد أكثر عنفاً من تاريخ الثقافات 
الأحرى”"". وف حين أن معظم المسيحيين را لا يصفون المسيحية بِأما ديانة 
تحض على العنف» ولكن في الحقيقة يصعب وصف الغرب المسيحي بأنه كان 
أكثر إسلاماً من العالم الإسلامي. فعدد الفظائع الي ارتكبتها الحكومات الغربية 
وجيوشها باسم الدين يكاد لا يحصى؛ وهذا الأمر ينطبق على عدد الذين أجبروا 
على اعتناق المسيحية بالقوة. وهناك فترات من التاريخ بمكن اتام المسلمين فيها 
بذنب الاضطهاد الدييء ولكن على العموم؛ وكما أثبت المورخحون الغربيون» 
فإن سجل المسلمين يعد مشرّفاً إذا ما قورن بسجل المسيحيين في هذا المحال. 
فحالات الاضطهاد الديئ المدعومة من قبل الدولة أو حالات التخلي عن 
المسيحية والدحول في الإسلام عنوة تكاد تكون نادرة في العالم الإسلامي7". 
فالعديد من الكتاب الغربيين من القدماء والمعاصرين قد أشار إلى تقسيم العالم 
موجب الشريعة الإسلامية ما بين دار الإسلام ودار الحرب على أن ذلك مرده 
إلى طبيعة الإسلام العدوانية. وهذه التركيبة القانونية-السياسية تقسّم العالم إلى 
منطقي نفوذ متنافرتين» وهما دار الإسلام (وهي الأراضي الى يحكمها المسلمون 
طبقاً للشريعة) ودار الحرب (تلك الي لا تخضع للسيطرة الإسلامية والي يحب 
أن ُضّمء ولو بالقوة إن احتاج الأمرء إلى الحكم الإسلامي). وتبعاً هذه النظرية 
فإن هناك حالة من الحرب الدائمة ما بين الأقاليم المسلمة وغير المسلمة. ويزعم 
الكثيرون ممن هم في المؤسسات الأكادكية ووسائل الإعلام الغربية أن مرد ذلك 
إلى شخخصية الإسلام الميالة إلى الحرب والقتال. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال مقدمة كتاب: يهود الإسلام ( 10ها5آ ؟0 5براع3 126 ) لمؤلفه برنارد لويس 
(5أناعآ 50قمم86 ) برنستون: مطابع ( 65107 ا1دل] «ماععدقط؛ 1984م)) الصفحات 4-15. 
(1) المرجع السابق» الصفحات 11-1177 
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وليس من السهل أبداً دحض مثل هذه المناقشة » فالمسلمون يستطيعون 
تذكير الغربيين دائماً أن القائمين على أمور الكنيسة في الماضي كانوا يدافعون 
عن سياسات الحكومة العدوانية والهمجية على أساس دينء مع أنه يمكن الرد 
على هذا بالقول: إن تلك السياسات لم تكن مسيحية في الأصل مادام زعماء 
الكنيسة لا يوافقون ذلك اليوم. ومهما يكن فإن الغالبية العظمى من زعماء 
المسلمين المتدينين ما يزالون يؤمنون كمفهوم دار الإسلام ودار الحرب التقليدي» 
وهذا ما يجعل هذا المفهوم جوهرياً بالنسبة إلى الإسلام. إن هذا الأمر يشكل 
مشكلة شخصية صعبة حداً بالنسبة إلى المعتنقين لأنه يتبدى لهم أنه إذا أصبح 
أحدهم مسلماً فإنه يتوجب عليه أن يصبح عدو لبلاده. ولكننا فيما يلي 
سوف نولي هذا الموضوع اهتماماً أكبر. 

إن ما هو مسلّم به بين عامة البشر تقريياً أن قتل نفس عمل مريع وخطير 
جد0"). ولذلكٍ وحد الناس في كل زمان ومكان وما يزالون- أنه من 
الضروري عملياً إيجاد أو لق مناقشات دينية أو أخلاقية تسوّغ أعماهم 
العسكرية. فعندما بدأ علماء المسلمين بتطوير نظرية سياسية-دينية تختص 
بشؤون الحرب كان عليهم التطرق إلى حقيقتين عظيمتين وهما: الفتوحات 
الإسلامية الكبرى في الماضي وخطر العدوان المستمر على طول حيو 
الإمبراطورية الإسلامية. وباعتقادي يمكن القول: إنه حي وقت متأخر جدا 
كانت كل قوة سياسية عظمى ترى نفسها في وضع المعتدي أو المعتدى عليه 
بمعين أنه إن لم تكن حدود دولتك آخحذة في الاتساعء فإها عندئذ تكون عرضة 
لخطر التقلص. وقد أشار علماء المسلمين إلى غزوات الني يلل وفتوحات عمر 
ابن النطاب على أنما دعم لنظرية دار الإسلام ودار الحرب» وقد قام هؤلاء 
العلماء بوضع مجموعة من المبادئ والقواعد الشاملة والمفصلة الي تتعلق بالحرب» 
واليّ تمنع القتل أو الاعتداء على المدنيين العزّل وتنهى عن تدمير أراضي وممتلكات 


)١(‏ والقرآن يقرن قتل نفس بغير حق بقتل البشر جميعاء كما ورد في الآية 7 من سورة المائدة. 
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العدو السلمية؛ وتوصي بالمعاملة الإنسانية للأسرى وتحرّم استخدام البطش 
واستعمال القوة لإرغام الناس على التخخلي عن ديتهم والدخول في الإسلام. 
فأحد الأهداف الرئيسة للمشرّعين المسلمين كان إدخال أراض غير إسلامية 
تحت سلطة الشريعة بأقل الخسائر البشرية والمادية الممكنة» وكانوا على اقتناع 
تام بأن الشريعة تقدم نظام حكم لا يدانيه نظام وأنها تمنح الأمم المغلوبة طريقة 
عيش أفضل وأكثر عدلاً» ناهيك عن القول بأنها تجعل هؤلاء أكثر قربا من 
الإسلام للتعرف على حقيقة الإسلام ورا اعتناقه. 

وفي كتابه مقدمة في التاريخ ( بممئوذاظ ,ه «ذلان0 16) يقدم ه. ج. ويلز 
(77/6115 .11.0) الصورة نفسها تقر 5 عندما يقول: "فإذا كان القارئ يعيش على 
أوهام فيما يختص بأرقى الحضارات رفيا سواء الرومانية أو الفارسية أو الهيلنستية 
أو المصرية» لأنه قد غمره فيض إحداهاء فمن الأفضل له أن يطرد هذه الأوهام 
بالسرعة القصوى. فلقد انتشر الإسلام لأنه كان أفضل نظام اجتماعي 
وسياسي على مر الأزمان والعصورء ولقد ساد الإسلام لأنه حيثما اتحه كان 
يلقى شعوبا لا مبالية سياسياء شعوبا مسلوبة ومظلومة ومضطهدة وغير مثقفة 
وغير منظمةء وكان يجد حكومات أنانية وغير منطقية وبعيدة كل البعد عن 
شعوبما. لقد كان الإسلام الفكرة السياسية الأنقى والأحدث والأشمل وال لم 
يسبق أن طُبق مثلها بشكل فعلي في العالم. ولم يسبق لأي فكرة سياسية أخرى 
أن قدّمت لبن البشر علاقات وشروطاً أفضل للعيش من الإسلام0©. 

ولست هنا بصدد الدفاع عن نظرية دار الإسلام ودار الحرب أو حب 
الجدال فيهاء كما أن هدفي لا يكمن في إقرار إن كانت هذه التركيبة الي 
وضعها فقهاء المسلمين صحيحة أم لاء برغم أن أعتقد أن النوض في ذلك قد 
يكون تمريناً مفيداً. إن هدف هنا يتلخص في دحض فكرة السمو يذه النظرية 
أو أن يجاوز يما الحدودء كما يقول بعض المسلمين والعديد من نقاد الإسلام 


-017 هم. ج. ويلز :ؤلاء/لا .11.0 مقدمة في التاريخ بممؤوذ!1 ,هن عدذا)ن0 ع1 » الصفحات‎ )١( 
2000 


4م حت الملائكة تسأل 


على حد سواء. إن ما أعنيه بهذا هو أن العديد من الباحثين غير المسلمين (ممن 
يشجب الإسلام على أنه دين العنف أصلاً) وكذلك العديد من القادة والباحثين 
المسلمين الذين يزعمون أن هذه النظرية السياسية العسكرية التقليدية هي من 
جوهر الدين الإسلامي. وأن الإسلام يعدّها صالحة لكل زمان ومكان. وكلا 
الفريقين يزعمء وكل له دوافعه المختلفة» أن الشك بصلاحية هذه التركيبة 
التقليدية لزماننا يع إنكار صلاحية الإسلام لهذا الزمان. والسؤالان الرئيسان 
اللذان يجب على كلا الفريقين إعادة النظر فيهما على ما أعتقدهما: هل هذه 
التركيبة السياسية - الشرعية هي جوهرية للإسلام؟ وهل هي بحق مناسبة لهذا 
الزمان والعصر؟ وبالنسبة إلى المسلمين» إن كانت الإجابة عن السؤال الأول 
بالإيجاب فلابد أن تكون كذلك بالنسبة إلى السؤال الثاني» فلنبدأ بالسؤال 
الأول. إذن لاشك أن القرآن لا يحض على السلبية والاستسلام؛ وف حين أننا 
بحد ف القرآن آيات تحث المومن على الصفح والغفران (انظر الآيات ٠١5‏ من 
سورة البقرة» 7٠١٠-١999‏ من سورة الأعراف» ولا من سورة الشورى» 
و4١‏ من سورة الحائية)» بحد آيات أخرى تؤكد على أن الحرب ضرورية 
أحيانا. فمثلاً يؤكد القرآن أن الحرب الي تُشن دفاعا عن النفس لما ما 


- 


يسوغها: 

أن لِلْذِينَ يُقائلون بِأَنهُمْ ظَلِمُوا وَإِنّ الله عَلَى نصحم لَقَدِيرٌ » الْذِينَ 
ُ“ه 0 إن ل 2 3 2 7 م 2 مه 2 :5 - > جه امس .9 
أَخْرجُوا مِنْ ديارهِم بَِيْر حَقَّ إلا أن يُقولوا رَبنا الله ولَوْلا دع الله الئاس يَحْضَهُمْ 
0 يق و ل امه أ ره 207 الل 3 م2206 0 
ببعض لهدمت صوامِع وبع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 


5 عامى 


وَلَينْصْرَن اللهُ مَنْ يَنْصْرَهُ إن الله لقوي عَزيزٌ» [الحج: ؟؟/وم-.:]. 
والقرآن يهيب بالمؤمنين أيضا أن يحاربوا الظلم والطغيان: 
5-2 04 . ص 04 10 5 2 6 0 - 2< 2 .23 
ضووما لكم لا تُقاتلون فِي سَبيل الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرحال والنساء 
50 54 7 > امه 8ه هامء ص 3 3 سوم ل 
والولدانٍ الذِينَ يُقولون ريّنا أَخْرجْنا مِنْ هَذِهِ القَريةِ الظالِم أَهْلها وَاجْعَل لنا مِنْ 
لَدُنكَ وَلِيَا وَاجْعَلَ لّنا مِنْ لَدُنكَ تصييرا» [النساء: 4/ه”]. 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار يديل 


ولكن يبدو لي أنه من الصعبء وبناء على ما جاء في القرآن» تسويغ حرب 
تشن لأي سبب سوى الدفاع عن النفس أو لنصرة المظلوم أو إغائة الملهوف. 
وف الوقت الذي كان فيه الببي 0 يكافح مش ركي مكة ولمدة ثماني سئوات» 
كان القرآن يتنزل بآيات تتعلق بالحرب وبعلاقة المسلمين مع غيرهم. 
والغالبية العظمى من هذه الآأيات حلي وواضح. حيث تنهى المسلمين عن شن 
أي حرب إلا للأسباب الي سبق ذكرها : 

وقائَلوا في سبيل الله الْذِينَ يُقاتلوئكُمْ ولا نوا إن الله لا يُحِبْ 
الْمُعْتَدِينَ» وهم 0 تَقِشُمُوهُمْ وَأَعْرِحُوهُمْ من حيث ؛ خوك وَالْفِنة 
َسَدٌ مِنَ القْلٍ ولا تقايلوهم عند الْمَسْجَدٍ الْحَرام ست يُقاَاوكم فيه فَإن 
َائلُوكُمْ فَاقلُوهُمْ كَذَلِكَ جراء الكافِرِينَ » فَإِن الْتهَوا فَإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيم» 
[البقرة: ؟/.1955-19]. 

لوَقائِلُوهُمْ حَتّى لا كن فِثنة وَيَكُونَ الدّينُ لله قن الها فلا عُدُوانَ إلا 
عَلَى الظَالِمين» [البقرة: .]١917/9‏ 


إلا إكراة في الدّين قد تَييّنَ الرّشْدُ ِنَ الي فَمَنْ يَكْفرْ بالطاغوت ويُؤْمِنْ 


بالله فقدٍ اسْتَمْسَكَ با 0 الوثقى لا الفصام لها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم4 [البقرة: 


0 


#إستجدون آخَرينَ يُرِيدُون أ نامكم وبَأمنُا وهم كلما دوا إلى الئة 
ا يواد م الل يكو 0 فَحُذُوهُمْ 


.]7/5 


«وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلمٍ فَاحْتَحْ لها وتوكل عَلَى الا لله إِنَّهُ هُوَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم» 


[الأنفال: 6م/1ة]. 


م حت الملائكة تسأل 

فالنصوص القرآنية هذه تأذن وبشكل واضح للمسلمين بالقتال» ولكن فقط 
في حالات الدفاع عن النفس أو بحامة الاضطهاد والظلم. والمهم هنا هو أن 
ثلائة من هذه النصوص قد وردت في السورة الثانية (سورة البقرة) الي تلخص 
المواضيع الرئيسة في الإسلام؛ والآيات 41.0-14 من سورة الحج الي سبق 
ذكرها ريما تكون خير دليل لموقف القرآن حيال الحرب فهي احتياطية 
واحترازية وواقعية. وفيما وراء ذلك نكاد لا بحد في القرآن من الآيات ما يدعم 
استخخدام القوة والشروع بالعدوان وسيلة لإرغام الدول غير الإسلامية على 
القبول بالإسلام مبدأ في الحكم. 

وغالباً ما يستخدم علماء المسلمين الآية الخامسة من سورة التوبة وال تدعى 
(آية السيف) دليلاً على أن الإسلام يحض على التوسع العسكري. وبحد أن 
جميع المفسرين يجمعون على سبب نزول هذه الآية وهو أنه بعد سبعة أعوام من 
هجرة المسلمين إلى المدينة وقع البي يلل مع مشركي مكة صلح الحديبية؛ ولكن 
بعد عام من ذلك نقضت قريش العهد فنزلت هذه الآية الي تحرّض المسلمين 
على قتال المشركين: 

«فإذا السلّحَ الأشهرٌ الْحُرمُ فَاقُوا الْمُْرِكِينَ حَيْثْ وَحَدئمُوهُمْ وَحْذُوهُمْ 
َاَحْصُرُوهُمْ وَانْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فِنْ تأبوا وَأَقامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة 


فَخَلوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفورٌ رَحِيم4 [التوبة: /ه](" . 


)١(‏ ومن النقاط الحامة الي يجب أن نذكرها فيما يختص هذه الآية أكما منعت سفك الدم؛ ومما هو معلوم 
في ذلك الوقت أنه كان لقريش العديد من العيون في المدينة» وكانت قريش تعتمد عليهم في تتبع 
أخبار المسلمين وحطط الني وَل السياسية (وغالباً ما كان البي ييه يطرّع ذلك لمصلحة المسلمين). 
وعندما علمت قريش بهذا الإعلان الخطير لشن الحرب عليها دب الذعر في نفوس أبنائها وسرعان ما 
أرسلت إلى الني وه من يفاوضه بأمر استسلامهم السلمي. وكانت النتيجة فتح مكة دون قتال. 
وبعد ذلك أعلن النيِيِِقٌ العفو العام عن جميع من كان ف مكة من أعدائه. ويبدو أن أحد الأسباب 
الرئيسة لورود لحجة الوعيد الواردة في آية السيف هذه هو بث الرعب في نفوس قريش وإرغامها على 
الاستسلام. 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار يل 

وبنظرة خاطفة على سياق هذا النص نخلص للقول بأنه موجه ضد أولئك 
الذين ينقضون العهد عن طريق الغدر بالمؤمئين. وأما الآية السابقة لهذه الآية 

«إلا ين عاهدم من ا كن كم ل ينقْصُوكُمْ يدا ولَمْمُظادرًو عليكمْ 
أحدا فَأنمُوا إِليِهمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَبهِم إن لله يُحِب المتقينَ» [لتربة: 4/5]. 

وبعد ذلك نقرأ قوله تعالى: 

«إقما استَقامُوا لَكُمْ فَاستقِيمُوا لَّهُمْ إن الله يُحِبُ اْمتَقِينَ» [التربة: +/0]. 

ويبدو لي أن ليس هناك أي تعارض على الإطلاق ما بين آية السيف والآيات 
الأحرى الى ذكرتّا للتو (الآيات ١91-1١3١‏ و50 من سورة البقرة» و81 
من سورة النساء» و١5‏ من سورة الأنفال) والي تحرم العدوان العسكري؛ وهذه 
الآية تعلم موضوع نقض العهد من قبل العدوء ولا تعد مسوّغاً للتوسع 
العسكري على حساب الآخرين”". ومع ذلك فهناك العديد من المفسرين 
المسلمين ممن يشعرون بأن هذه الآية تأذن للمسلمين بالقيام بالعدوان ضد 
الحكومة الي ترفض الخنضوع لحكم الإسلام. وللتوفيق ما بين الاختلاف 
الظاهري بين آية السيف والآيات الأخرى الى تحرّم العدوان فقد اقترح هؤلاء 
المفسرون نسخ العديد من الآيات» وكما يقول محمد علي: "إن ١١5‏ آية تتخلل 
4ه سورة تحض على السلام قد نسخحتها الآية الخامسة من سورة التوبة". 

وف كتابه (الفريضة الغائبة) يقول محمد عبد السلام فرج الذي أعدم ف 
الخامس عشر من أبريل/نيسان 907١م‏ مع آخرين اتهموا باغتيال الرئيس 
المصري أنور السادات: 


)١(‏ تستخحدم بعض الآيات من سورة التوبة (مثل الآية 4؟ والآية )١17‏ لتبرير غزو الدول المسالمة في 
سبيل إخخضاعها للحكم الإسلامي وبهذا فإن هؤلاء لا يعارضون بذلك الآيات الواردة أعلاه (ومن ثم 
يفترضون منهج نسخ واسع النطاق) وحسبء بل كما يناقش محمد علي على نحو مطول؛ يتجاهلرن 
سياقي التزول والتاريخ. انظر محمد علي: دين الإسلام:» الصفحات: 443-14.8. 


45آظ حت الملائكة تسأل 

قال مفسرو القرآن شيئا واحدا عن آية معيّنة في القرآن يدعوفا (آية السيف) 
وحصي «إفإذا انسل الأشهر الحرمُ فَاقتُلُوا امش رِكِينَ حَيْث وَحَاْئَمُوممْ وَعْذُومُمْ 
وَاحْصِرُوهُم وَاقَعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ. ..4. فابن كثير يقول في تفسيره: "وهذه 
الآية هي (آية السيف) ال قال فيها الضحاك بن مزاحم: إهُا نسحت كل عهد 
بين النبي ويه وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة» وقال العوقي: عن 
ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت 
سورة براءة". 

ويقول المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: إن 4 الآية 


ع عر ام 


"ناسنحة لكل موادعة قُِ القرآن. وقيل: ها نسخت أيضاً ما م ا وَإِمًا 


فداء». هذا الأمر أن تسالم المشركين ورد في ١١4‏ آية موزعة على 4ه 
سورة» وكل تلك الآيات نسخحتها الآية التاسعة من سورة التوبة» وكذلك الآية 
من سورة ابقرة عيب عليكُم 60 

إن النظرية الي تشكل أساس مناقشة محمد عبد السلام فرج» وهي نظرية 
بحق» هو أن بعض آيات القرآن تنسخ آيات أخخرى زمانا ومكاناً. وبرغم أن 
نظرية النسخ هذه تحظى بقبول العديد من علماء المسلمين» فإنئي أرى فيها 
العديد من نقاط الضعف”. فبداية يمكن القول: إنه ليس هناك حديث موئّق 
للبي يبي يفيد أو يؤكد أن آية قرآنية قد نسحت آية أخحرى للأبد. ويرى جميع 
أهل الحديث من المسلمين أن الأحاديث المتعلقة بالنسخ ضعيفة(”. فإذا ما شعر 


) محمد أركون: تحديد الفكر الإسلامي19!2:0 عمءاهاطا80 » ترجمة روبرت لي (عمآ مءطمع‎ )١( 
مطابع» ( سعاسيوء ل بعلانه8غ 35 ام). ويبدو أن أركون قد تقل فحوى كلام ابن حزي ولم‎ 
يلتزم بنصّه وقد أوردت كلام ابن حزي كما ورد في تفسيره.‎ 

ا ا تفسير قوله تعالى: 99[ ما َنْسّحْ من 
أيه أو أو نسها تأت بِخَيْرٍ مِنْها. .. قال: يعن ما ننسخ من آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول 
الحلال حراماً والحرام خلال والمباح محظور وللحظور مباح ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولامتسوخ. انظر تفسير الطبريء الجزء 
الأول» الصفحة 407 . [المترجم]. 

(*) محمد علي: دين الإسلام» الصفحات: 5.0-158. 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار يل 
صحابي ما أن آية ما قد نسحت ية أخحرى وللأبد فإن ذلك ليس سوى تفسير 
شخصي. وبالنسبة إلى ١‏ _ در ياك 
حديث شريف يدعم ذلكء» ولا أعتقد أن هناك أحاديث معتمدة بهذا الشأن. 
وغالبا ما يستشهد بالآية ٠١5‏ من سورة البقرة والآية ٠١١‏ من سورة النحل 
لدعم نظرية النسخ هذه برغم أن السياق في كل منهما يشير إلى أفما أنزلتا على 
أنبياء بعئوا قبل البي ولف فعلى أقل تقدير فإن هذا تفسير طبيعي ومقبول!". 
وهناك نقطة ضعف أخرى في نظرية النسخ وهي وجود الخلاف بين علماء 
المسلمين أنفسهم حول الآيات الي نُسحت بالضبط وإلى أي مدىء وفي كل 
الأحوال تقريباً نحد أن ثمة عالماً يؤمن بنسخ آية ماء في الوقت الذي لا يرى فيه 
آخر نسخ تلك الآية. ويقول محمد علي: إنه ح مع الصحابة نحد أنه "وفي 
معظم الأحيان حيث يمكن رفع الأثر إلى واحد من الصحابة ممن يعتقد بأن آية 
ما قد نسحتء هناك أثر آخر يمكن رفعه إلى صحابي لدرجة يكن فيه القول 
بأن تلك الآية لم تنسخ”». صحيح أنه عندما كانت تصادف النبيّ والصحابة 
ظروف جديدة أو تتغير أوضاعهم غالبا ما كانت تتنزل آيات تعالج الموقف 
الجديد. وبعد ذلك كان يقوم المسلمون بالتعديل والتغيير المناسب في سلوكهم؛ 
ولكن ليس هناك داع لأن نستنتج من هذا أن نصاً قرآنيا قد نسخ نصا آخخر 
وللأبد. فأحيانا بد أن تنزيلاً معينا يكون استطراداً لحكم سابق أو امتدادا له 
كما هو الحال في الآيات الي نزلت ف تحريم الخمر. ففي مثل هذه الحالة يكون 
الأمر الإلمي المدزل الأول والثان يكمل بعضهما بعضاً. وف مناسبات أخرى 
بحد أن القرآن يراجع أوامر سابقة في ضوء الظروف المتغيّرة -- كما هو الحال ف 
الآية الخامسة من سورة التوبة -- ولكننا بحد هنا أيضاً أنه مادام هناك أوامر 
إهية مختلفة تعالج ظروفاً مختلفة» فليس ثمة سبب للتخمين بوجود تعارض بينها. 


)١(‏ المصدر السابق» الصفحات: 1-74؟. 
(؟) المصدر السابق» الصفحة: .8٠١‏ 


144 حت الملائكة تسأل 


وف الحقيقة يمكننٍ القول: إنه ليس هناك حاجة لنظرية النسخ”(©. إن نظرية 
النسخ هذه كانت تستخدم لحل ما كان يشعر به علماء المسلمين من أنه أوامر 
قرآنية متناقضة؛ ولكن إذا دقق المرء بسياق المبادئ القرآنية جميعاً فسوف يرى 
أنه لا تعارض بينها على الإطلاق» والدليل على ذلك أن القرآن نفسه يؤكد 
على عدم وجود أي تعارض بين آياته (الآية 7م من سورة النساء). وأما 
الحالات الى شعر بعض العلماء بوجود تعارضات فيما بينهاء فإن هذه الحالات 
تعالم وعلى نحو ثابت أوضاعاً مختلفة جداً. وعلى هذا فعند تفسير مثل هذه 
الأوامر القرآنية يجب علينا ألا تتجاهل سياق الموضع؛ لأن مثل هذا التجاهل من 
شأنه أن يسهّل عملية تخطئة حكم استثنائي بحكم عام والعكس بالعكس» ومن 
ثم قد يدرك المرء أن هناك تعارضاً ما بين نص قرآي وآخر في الوقت الذي لا 
يوجد فيه مثل هذا التعارض على الإطلاق. 

وأخيراء فإن نظرية النسخ تبدو وكأفا تزعم أن الله قد أنزل معلومات غير 
ضرورية في آخر تنزيل محكم للإنسان وهو القرآن» وأنه كان عليه أن يصحح 
نفسه من وقت لآخخر أثناء عملية التنزيل تلك» وهذا إدراك من الصعب جدا 
تصوره مع صفات الله الى تتجلى من خلال القرآن. ول أندهش عندما أخبرني 
عدد من معتنقي الإسلام الجدد أهم صدموا وتزعزع لعافم عندما اكتشفوا هذه 
النظرية بادئ الأمر" . 


ومن أحل ذلك أشعر أن ليس هناك حاحة حقيقية أو مسوغ لوحود نظرية 
النسخ التقليدية؛ ومع ذلك فمن دون هذه النظرية لا يمكن الاستشهاد بالقرآن 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة تؤيد نظرية النسخ؛ انظر كتاب الرسالة للإمام الشافعي» ترجمها للإبجليزية 
ماجد حضوري (بالتيمور مطابع 5هل!م8]0آ مطو1 » ١1551م),‏ 

(؟) هذا كلام خاطئ: حيث أن النسخ يرتبط بتدرج الأحكام مراعاة لأحوال البشر. والدليل على 
ذلك التدرج في تحريم الخمر والربا وسد منابع الرق. أما ف الأخبار فلا ناسخ ولا منسوخ كما قال 
الطبري. [المترحم]. 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار ل 


لتبرير أي حرب سوى تلك الى يجب أن تشن للدفاع عن النفس أو محاربة 
الطغيان. وإن ما يدعم هذا الرأي هو أن الاستخدام الواسع لنظرية النسخ إنما 
نحتاجه لتبرير نموذج التوسع العسكري الذي تدعمه مقولة دار السلام ‏ دار 
الحرب. ومن الواضح أن النصوص القرآنية المتعلقة بالحرب تعارض وبشدة أي 
عدوان يشن دون وحود مسوغ. ويمكن تمثيل هذه المناقشة بالرسم البيابي التالي: 
واجب المسلمين الديى هو إخحضاع غير المسلمين للحكم الإسلامي 


نظرية دار الإسلام ودار الحرب 


نظرية النسخ في آيات القرآن 

وهناك خطوط أخرى للمناقشة تدعم أطروحة أن المسلمين مكلفون 
بإخضاع غير المسلمين للحكم الإسلامي» ولكنن بدأت بنظرية النسخ لأن 
القرآن بالنسبة إلى المسلمين هو المصدر الرئيس للهداية الأخلاقية والأدبية» 
وسلطة القرآن بالنسبة إلى من يؤمن به هي فوق كل سلطة» ومصدره فوق كل 
المصادر الي يمكن للمرء أن يستقي منها ماديا وممارسات الديه0. 

وبشكل عملي فإن جميع المحاولات الأخرى لإثبات أنه يجب على المسلمين 
إخضاع غير المسلمين للحكم الإسلامي تتقاطع عند المرحلة الثانية من الرسم 
البياني السابق» أي إن الاستنتاج القائل بأن الإسلام يحض على إخضاع غير 
المسلمين لحكمهم هو نتيجة لمفهوم دار الإسلام ودار الحرب» أو متأثر بشكل 
كبير به؛ وغالباً ما يستشهد هنا بالبي كلل أو بعمر بن الخطاب. ولكننا إن قمنا 
هنا أيضا بفحص دقيق لقراراتهما السياسية فإننا لن نصل بشكل حتمي إلى ذلك 
المفهوم. ولنبدأ بدراسة خحطط الي العسكرية. 


.١١1ا/ المصدر السابق؛ الصفحة:‎ )١( 


و١‏ حت الملائكة تسأل 

فقد اضطرت الحالية الإسلامية الوليدة في مكة بعد سنوات من القهر 
والاضطهاد على أيدي مشركي قريش للبحث عن ملجأ آمن خارج مكة. 
وف البداية أمر النبي يليو بجموعة من أتباعه بالهجرة إلى الحبشة (10هادورطه) حيث 
ضمن لحم النجاشي ودوءلة 86]) الحرية الدينية. وريما كان على هؤلاء 
المهاحرين التحضير لوصول بقية المسلمين فيما لو أصبح مقامهم في مكة لا 
يحتمل. وكانت ردة فعل قريش على الحجرة الأولى تلك بأن قامت بتصعيد 
اضطهادها لمن بقي من المسلمين في مكة. وفي الوقت الذي بدا فيه أن الببي 
وأتباعه يبحثون عن ملجأ آمن في مكان ما برزت الفرصة اليّ لم تكن متوقعة» 
وهي دعوة سكان يثرب (المدينة العربية الشمالية من مكة)» والِيَ دان العديد 
من سكافها بالإسلام» النبي للهجرة إلى مدينتهم وتولي الحكم فيها بعد أن مزقتها 
أحقاد وضغائن القبائل العربية ال تقطن فيها. وسرعان ما تحوّل اسم يثرب 
ليصبح (لمدينة) وهي اختصار (مدينة البي)» وانتقال النبي إليها يعرف بالعربية 
ب (لطجرة)". 

ويسجل مؤرخو المسلمين أن كلاً من مشركي مكة والمسلمين المهاحرين قد 
شكك بعواقب هذه الهجرة» فقد عرف كل فريق أنما لن تكون فاية النزاعات 
فيما بينهماء وأن الخروج إلى المدينة كان في زمافهم وبيئتهم معادلاً لإعلان 
الحرب. وتشير السجلات التاريخية إلى أن مشركي مكة وأتباع البي قد تبادلا 
وعيد الحرب بينما كان المسلمون يغادرون مكة. وعندما بقي البي في مكة بعد 
رحيل معظم أتباعه تقريباء حاولت قريش مرتين توجيه ضربة أولية وحاسمة ضد 
المسلمين» ولكن محاولتهم الأولى لقتل النبي في فراشه فشلت. وأما محاولتهم 
الثانية فقد تمكن البي وأبو بكر من تضليل فرسان قريش الي انطلقت في أثرهما 
محاولة الإمساك يمما وقتلهما. ولذلك عندما وصل الني المدينة كان لدى 
المسلمين اقتناع تام أنهم أصبحوا الآن في حالة حرب مع قريش وأن عليهم أن 
يدافعوا عن أنفسهم ببسالة في المعركة. عند ذلك نزلت آيات القرآن وكانت 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار 4١‏ 
أول إذن يسمح للمسلمين بالرد على العدوان والبغي في هذه الظروف الحرحة 
جداً: ظأذِن لِلذِينَ يُقائلون بأنهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ الله عَلَى تَصرهِم لَقَدِيرٌ » الْذِينَ 
أعْرجُوا مِنْ دِيارهِمُ بير حَقّ إلاّ أن يُقولُوا ربنا اللّهُ وكولا دَفْمُ اللو لاس بَعْضَهُمْ 
َعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوايعٌ وَبِيَعٌ وَصَلواتٌ وَمَساحدٌ يُذَكَرُ فيها امم اللو كثيرا 
لفن الله من ينصرة إن الله َمَرِي عَزِير [الحج: لكوك 4]. 

وكما يبدو من هذه الآية فإن صراع النبي العسكري مع قريش كان من 
الوهلة الأولى دفاعيا وانتقامياء فقد كانت قريش قد كشفت للتو عن نواياها 
العدوانية. وبالنسبة إلى المسلمين» فقد حان الوقت لمم لكي يردوا ذلك 
العدوان. وبعد ثماني سئوات من ذلك» وبعد حفنة من المعارك مع قريش» 
وكذلك بفضل حنكة البي يَيدّ السياسية وجهوده المستمرة في نشر الدعوة» 
تمكن البي يت من إخضاع قريش. والحصول على تفاصيل غزوات النبي على 
قريش ومن والاها هو أمر في غاية السهولة» ولذلك فلن أقوم بسرد ذلك هناء 
بل أريد أن ألفت انتباه القارئ إلى المعتدي أو البادئ بالعدوان. وتظهر 
السحلات التاريخية أن كل قبيلة تحاربت مع المسلمين كانت هي الباغية أولاً أو 
المحرضة لمعتد أو باغ. وأذكر هنا على وجه الخنصوص أنه لا يوجحد على 
الإطلاق دليل على أن الببي أعطى خلال حياته لقبيلة بحاورة مسالمة الخيار بين 
أحد أمرين: قبول حكمه أو قبول الحرب عليها. ومع ذلك لم تمنع هذه الحقيقة 
الكتّاب المسلمين وغبر المسلمين من تقليب كتب الحديث والسيرة بحثا عن دليل 
لمفهوم دار الإسلام ودار الخرب. 

وغالباً ما يستشهد بعض الكتاب بأن آخر غزوات النبي وهي غزوة تبوك 
كانت إحدى خخطط النبي وليه الإمبريالية. كانت تبوك الحد الفاصل بين بيزنطة 
والجزيرة العربية» وقد قاد البي يَييٌُ في تلك الغزوة -- الي كانت رحلة طويلة 
وشاقة -- جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل. ولكن في الحقيقة كانت هذه 
الغزوة ردأ على تقارير وردت عن مخطط بيزنطي للهجوم على الجزيرة العربية» 


ل حت الملائكة تسأل 
كما كانت تقول الشائعات الدائرة في همال الجزيرة عندئذ(© . وعندما 
وصل البي وقْهٌ إلى تخوم بيزنطة وجد أن الرومان لم يبتدروا أي هجوم فما 
كان منه إلا أن عاد أدراحه إلى المدينة دون أن يهاحم الرومان على الإطلاق. 
فسلوك البي في هذه المناسبة يؤكد أن الإذن بقتال النصارى الوارد في الآية 5؟ 
من سورة التوية كان أيضا. خاضعا للشرط الوارد فقي الآية ١5٠‏ من سورة 
البقرة» وهو أن المسلمين يجب ألا يكونوا معتدين'؟ ".وعلى نحو ممائل» يعتقد 
بعض الكتّاب أن قصة إرسال النبي رسائل إلى حكام وملوك الدول المجاورة إنما 
كان أمرا قريبا من مفهوم دار الإسلام ودار الحرب يدور في حلد الببي و 7" 
ومع ذلك بحد أن تلك الرسائل لم تحتو على أي قهديد أو وعيد بالحرب إن هم 
أبوا أن يستجيبوا لطلب الني وق بالقبول. وأن ما تظهره تلك الرسائل وحسب 
هو أن البي وهم 0000 يأل جهدا في تبليغ الرسالة السماوية بكافة 
الطرق السلمية الممكنة. 

ولقد قام بعض الكتّاب باستخدام عدد من أحاديث البي وي للدفاع عن 
مفهوم دار الإسلام ودار الحرب» ونلاحظ وعلى نحو نموذحي أن هذه المناقشات 
تتجاهل سياق هذه الأحاديث أحياناً وأحياناً أخرى تستقي منها مضامين غير 
واضحة وغير ضرورية. ومثال الحالة الأولى من أخحطاء السياق قول الني و: 
رأمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم وأمواهم إلا 


)١(‏ وقبل ذلك بعام أرسل البي وَليعٌ قوة استطلاعية للتحقق من شائعات حول غزو البيزنطيين لشمال 
الجزيرة العربية. وف مؤتة اشتبك المسلمون ف معركة غير متكافئة مع الحيش البيزنطي الكبير حيث 
قتل ف تلك المعركة عدد من كبار الصحابة. ومع انكشاف الأمر بدا أن هدف البيزنطيين من تلك 
المعركة ل يكن المسلمين بل بعض القبائل العربية الشمالية الي كانت موالية لبيزنطة في بداية الأمر 
ولكنها بدأت تتحدى سلطتها فيما بعد. ويبدو أن البيزنطيين أخحطؤوا بظنهم أن الكتيبة الإسلامية 
تلك كانت حلفاءهم السابقين الذين شقوا عصا الطاعة واليَ كان هدف البيزنطيين فيها تأدييهم. 

.51١5 محمد علي: دين الإسلام؛ الصفحة:‎ )١( 

(") المصدر السابق؛ الصفحات:لا١418-141.‏ 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار ١0‏ 
بحق الإسلام وحسابهم على الله 27 ولا يستخدم الفقهاء هذا الحديث بشكل 
حرفي؛ لأن ذلك من شأنه أن يتضمن تحويل الناس عن دينهم - يما فيهم 
النصارى واليهود -- بقوة السيف» وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. وهذا 
الحديث يشير وبكل وضوح إلى سورة التوبة حيث أُمر البي وَل وكما تم 
إيضاحه سابقاء أن يقاتل القبائل الي نقضت صلح الحديبية ولكن مع إضافة 
الشرط الوارد في الآية ١١‏ من سورة التوبة: «فإن تابُوا وَأقامُوا الصّلاة وَآتَوًا 
الرّكاةً فَإِحْوائكُمْ في الدّين وَتْفَصّل الآيات لِقَوْم يَعُلَمُون4 [الترية: 11/6] '".فهذه 
الآية تاديف الشريف كران صدى المبدأ الإسلامي الراسخ وهو: إذا قبل 
قوم ما بالإسلام ديناً فإنهم يصبحون جزءا من الأمة ومن ثم تتوقف ضدهم كافة 
أشكال الحرابة. وفي الحديث بحد بعض الصحابة يسأل البي ولو عن مدى فعالية 
هذا الحكم بشكل عملي حيث إنه كما سأل أحد الصحابة» قد يدحل بعض 
الناس في دين الإسلام رياء ونفاقاء ولكن الب ييه يصر على هذا المبدأ وهو أن 
من دخحل في الإسلام يصبح جزءاً من الأمة(". وبناء على ذلك فإن التأسي 
بالبي كد لايعن أنه يتوجب على المسلمين فرض الإسلام على غير المسلمين 
بالقوة» فأقواله وأفعاله يله كانت دوما منسجمة مع مبدأ القرآن العام وهو 
وجوب عدم الاعتداء على الآخرين دوتما أي سبب. وهذا الأمر ينطبق على 
الخليفة الثاني للنبي وي عمر بن النطاب. 

ففقهاء المسلمين يعترفون بأربعة مصادر رئيسة لتشريع المبادئ والممارسات 
الإسلامية وهي بالترتيب من حيث الأهمية: القرآن الكريم؛ والسنة» والقياس؛ 


)١(‏ من حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم. 

(؟) من أجل إتهام الفكرة أورد هنا اقتباس الآيتين التاليتين لمذه الآية: «رإن تكنوا أبمائهُم مِن بَعْدٍ 
عيضم وَطْعُوا في دِيَكُمْ فَُايلوا أبمة الكثر إِنْهُمْ لا أيمان لَهُمْ لَعلهُمْ يعَهُونَ » ألا مَُاتِلُونَ قاما 
كوا أَئْمائهُمْ وَهَمُوا ببإنطراج ج الرسُول وَهُمْ يَدَؤُوكمْ أل مَرةٍ سرهم فَاللهُ أحَنُ أن تحشؤة إن 
كم مُؤمنِينَ4 [التوية: .]١5-1/4‏ 

(؟) من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي؛ ترجمه للإبحليزية س. م. ن. عبباسي. 


9 حتى الملائكة تسأل 
والإجماع”2 . وبرغم أن اجتهادات الصحابة وأفكارهم الشخصية وأقوالهم 
ليست من مصادر التشريع الإسلامي فإن المسلمين ما يزالون يولونها كل الأهمية 
وخاصة قرارات ووجهات نظر الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
(رضي الله عنهم). فعلاقتهم بالبي ولع كانت قوية جداً وتضحياقم في سبيل 
الدعوة كانت عظيمة ويفترض المسلمون أن أحكامهم فيما يتعلق بالمسائل 
الدينية لا يمكن لما أن تخالف تعاليم الي يَنِيْهٌ على الإطلاق. فالفتوحات العظيمة 
الي وقعت خلال فترة عمر تمثل للعديد من المسلمين سابقة قوية لمفهوم دار 
الإسلام ودار الحرب» برغم أن الحروب الى خاضها المسلمون ضد الفرس 
والروم لم تبدأ في عهد عمر بل في عهد الخليفة الأول أبي بكر. كما أن أبا بكر 
نفسه لم يحارب هاتين الإمبراطوريتين لأنهما لم يمتئلا لحكم الإسلام؛ بل ردا على 
دعمهما لبعض القبائل العربية الي ثارت ضد المسلمين وتحريضهما لهما. 

وبعد وفاة الببي ارتدت بعض القبائل العربية وثارت على المسلمين متحدية 
بذلك السلطة السياسية للدولة المسلمة. وقد وقع معظم ذلك العصيان المسلح 
على الحدود الغربية من بلاد الشام حيث كانت تدعمه الإمبراطورية البيزنطية؛ 
وق الشرق كان في البحرين حيث كانت تدعمه الإمبراطورية الفارسية0؟ . 
وهكذاء فقد وجدت الدولة الإسلامية نفسها مهددة من قبل هاتين 
الإمبراطوريتين» وعليه فقّد امتدت معركة أبي بكر ضد القبائل المرتدة في الواقع 
إلى حرب واسعة النطاق مع بيزنطة وفارس. 

وعندما تسلّم عمر السلطة كانت الحرب مع فارس وروما قد ابتدأت للتو. 
وتحت قيادته سقطت أقاليم واسعة في قبضة المسلمين وبسرعة قائقة. لقد 
)١(‏ أقصد هنا فقهاء السنة وأما من أراد أن يرحع إلى فقه الشيعة فهناك كتاب الشيعة للطبطبائي» ترجمه 

للإنحليزية س. ه. نصر (إيران: مطابع الأنصارية). 
)١(‏ محمد علي: دين الإسلام: الصفحة: .41١1-54151‏ وكذلك انظر: م. أ. رؤوف 82042 اله .3/1 
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أفكت مئتا عام من القتال بعضهما ضد بعض كلد من الفرس والروم؛ وهذا 
يفسرء حزئياء انتصارات جيوش المسلمين الباهرة على هاتين الإميراطوريتين. 
وهناك سبب آخر يفسر انتصارات المسلمين أيضا هو أن أعدادا كبورة: من 
الشعوب الى كانت تعيش داءخل هاتين الإمبراطوريتين كانت تتوق إلى سقوط 
هاتين الإمبراطوريتين» وذلك من وطأة الظلم والاضطهاد الي كانت تعانيه 
منهما. فقد رأت معظم تلك الشعوب من الأقاليم المفتوحة في العرب محررين؛» 
ولا عجب أن نرى العديد من هؤلاء يقفون إلى حانب اليش الإسلامي في 
لر 0 

وهناك بعض من الكتّاب المسلمين المعاصرين ممن يدّعي أن حملات أبي بكر 
وعمر ضد الإمبراطوريتين كانت دفاعية محضة, وهم يشيرون إلى أن كلا منهما 
كانت البادئة بالعدوان وأن عمر أمر بتوقف اليش الإسلامي عن التوغل في 
عمق أراضي هاتين الإمبراطوريتين في مناسبات عدة؛ وأن عمر عزل خالد بن 
الوليد عن قيادة الحيش لأنه أفرط في القتل. ويشير هؤلاء الكتّاب أيضاً إلى أن 
فتح مصر قد تم دون رغبةٍ من عمر. ٍ 

أنا لا أنكر هذه الحقائق التاريخية» ولكنئٍ لست مقتنعا بأن حروب المسلمين 
مع هاتين الإمبراطوريتين كانت دفاعية محضة. ربما كان الوضع كذلك أثناء 
خلافة أبي بكرء وإلى حد ما في حروب عمر مع فارس. ففي كتابه (تاريخ 
الخلافة) يعترف موير 84110) المعروف بعدائه الشديد للإسلام "أن الحقيقة بدأت 
تظهر وهي أن عمر إنما دفعته الضرورة كي يرفع الحظر عن التقدم العسكري. 
ففي سبيل الدفاع عن النفس لم يبق لعمر من سبيل سوى القضاء على كسرى 
(5ه::ه0) والاستيلاء على ملكها"'». ومع ذلك؛ فإن روايات المسلمين 


)١(‏ غريغوري س. كوزلوسكي الإءاة/02108؟1 .© 'رمعع06 تاريخ الإسلام اشكم برمماوذا! عوأع0ه0 ىم 
ذا 01 (مطابع : لإامجه© :هالخ ,وماعة 131 اب الصفحات )5١-159‏ , 
)7١(‏ و. موير :؟ذنالة .للا تاريخ الخلافةء اق طمذلة0) عط ,0 11150 » الصفحة .١97‏ 
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الكلاسيكية» وخاصة الواردة في (تاريخ الطبري) لا تظهر عمر على أنه كان فاتحا 
متردد(1) ٠‏ وبرغم أن الكثير من هذه الروايات عن الفتوحات ليست تاريخية 
محضة فإها ترسم الصورة الإجمالية لدور عمر وتبدي أنه كان محط ثقة كبيرة» 
وتقول الروايات: إن عمر كان يسيّر الجيوش إلى ميدان المعركة الواحد تلو 
الآخرء ويتابع أخبار المعارك عن طريق الاتصال بقادة اليش في الجبهات» 
ويبعث الشجاعة ف نفوس اليش ويحرضهم على القتال» ويحثهم على الصبر 
ويبشرهم بالنصرء ويعزل قادة» ويولي آخرين» ويناقش شروط الصلح مع 
الأعداء المستسلمين. وانطباعي هو أن عمر أدرك الفرصة المناسبة ليحوّل ما 
كان ف البداية أعمالاً حربية دفاعية إلى انتصارات حتمية وربما نهائية. وأعتقد 
أنه كان يشعر بأن عمله ذاك له ما يسوّغهء ففي النهاية كان الروم والفرس هم 
المأنيين والباغين» كما أن شعوب الأقاليم المفتوحة استقبلت اليش الإسلامي 
بحرارة على أهم فاتحون ومخلصون وأن عدد الذين أزهقت أرواحهم من المدنيين 
ف تلك الخروب كان قليلاً في معظم المعارك وأن العدو لم يركن للسلم قط. 
وبرغم أن لا أرى في نهج عمر ما يخالف مفهوم دار الإسلام ودار الحرب» 
فإنئ في الوقت نفسه لم أر في أعماله وخلال فترة حلافته ما يؤيد هذا المفهوم 
على الإطلاق. فالتصدي لعتدٍ غاشم آثم أمرء وإعلان الحرب على جار آمن 
لأنه لم يمتثل للإسلام هو أمر مختلف تماماً. وهكذا فقد بحثنا ح الآن ثلاثاً من 
نقاط المناقشة الرئيسة ال يستخدمها المسلمون لتسويغ تركيبة دار الإسلام ودار 
الحرب9> . والمناقشة المبنية على أساس القرآن تبدو وكأنها معقدة جداً لأنها 


)١(‏ تاريخ الطبري. الخلدان ١١‏ و١اع‏ خخحلافةءاهطم لدت عط 6ه بمماوزا » ترجمه للإنجليزية يوهائر 
فريدمان (9955١م)تتقملئعم8‏ دعمموطملا و غوتيير حر ينبول لمان ل.ى.1ا معناناده0» (445 ١م).‏ 

(؟) غالباً ما يلجأ المسلمون لدعم نظرية دار الإسلام ودار الترب» وحجتهم في ذلك هنا هو أن جميع 
علماء المسلمين يقبلون بما؛ ولكن هذا الإصرار غير صحيح مادام أن هناك عددا من علماء المسلمين 
لا يويد هذه النظرية. وهذه الحقيقة يتم الالتفاف عليها عن طريق حصر الإجماع بحقبة محددة من 
التاريخ أو بشخص يمتلك مؤهلات معيّنة بحيث يتم استبعاد العلماء الذين لا يوافقون أمراً ما. ولكن 
العديد من المسائل العقلانية قد تنشأ من جراء إضفاء قيود لماء فمثلاً في التاريخ الإسلامي الأول كان 
جميع العلماء المسلمين متفقين على فرضية كون الأرض منبسطة؛ وح وقت متأخر كانوا يعتقدون 
أن الأرض هي مركز النظام الشمسي؛ وبرغم وجود الإجماع بين علماء المسلمين على هاتين 
الفرضيتين ولعدة قرون» فليس من شك أن هاتين الفكرتين كانتا نخاطئتين. 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار 1١1/‏ 
تتطلب القبول بنظرية النسخ -موضع الشك وغير الضرورية - وتطبيقاتها. 
فالقراءة الطبيعية للقرآن تقودنا لنتيجة واحدة رصي أن هذا الكتاب الكريم 
يعارض العدوان العسكري وأن فج النبي لا يؤيده أبداًء لأنه ويه ما هاجم قط 
جار مسال رفض الدحول في الإسلام. ويمكننا أن نلاحظ أن المورخين 
المسلمين يقولون إنه كان هناك قبائل كافرة في زمن الي ولكنها لم تحاربه قط 
بل كانت تتحالف مع المسلمين وكان المسلمون يقاتلون في سبيل الدفاع عنهم 
ونصرقهم0©. وأخيراء فإن الفتوحات الي تمت في عهد خلافة كل من أبي بكر 
وعمر لا ينطبق عليها السيناريو الذي تفرضه نظرية دار السلام ودار الحرب 
كما أنه لا يمكن تسويغها يمثل ذلك السيناريو. 

لا أعتقد شخصيّاً أن مفهوم دار السلام ودار الحرب جوهري في الإسلام؛ 
فمصادر النصوص الإسلامية لا تقود المسلمين في النهاية إلى هذه السياسة 
الخارحية. يبدو أن عدت لتوكيدي الأول الذي قلت فيه لن أحاول تحديد ما 
إن كانت هذه التركيبة الكلاسيكية صحيحة أم لا. ولكن الكلمة الرئيسة هنا 
هي "كان" لأني أعتقد أنه كان ثمة ظروف مخففة (عمةاكصيءرك عاتاهباعمع وعامره) 
في سالف الزمان كانت تسوغ هذا التقسيم. هل صحيح أن علماء المسلمين ف 
الفترة الكلاسيكية كانوا يرون في جيرائهم من غير المسلمين أعداءء وأفهم كانوا 
ينتتظرون إشارات الضعف الأولى أن تظهر عند هذا المار أو ذاك كي ينقضوا 
عليهم؟ وهل كانت الأمة الإسلامية في تلك الأيام في بيئة سياسية إما هي 
الغالبة فيها وإما هي المغلوبة؟ وهل تم تطوير نظرية دار السلام ‏ دار الحرب 
فقط لكي يسوّغ المسلمون من خحلاها غزواتهم المستقبلية؟ وهل تم صياغة تلك 
النظرية في محاولة لشرح غزواقهم السابقة وإعطاء معين لذلك؟ أعتقد أن هدفي 
من خلال هذا الفصل هو أن أدافع عن موقفي المعارض لكون هذه النظرية من 
صلب العقيدة الإسلامية. وهذا يقودنا إلى السؤال التاليى: هل مفهوم دار السلام 
ودار الحرب مناسب لمسلمي اليوم؟ بالنسبة للقارئ العام غير المسلم قد يبدو 


)3غ( محمد علي: الصفحة 75 5. 
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الجواب واضحاً. فعنده أن فكرة كون المسلمين ملزمين دينياً بالمجوم على دول 
غير معادية مثل سويسرة أو لوكسمبورغ أو الإكوادور أو البرازيل إذا كانت 
هذه الدول لا تقبل بتطبيق الشريعة الإسلامية في بلادها هي فكرة لا يكمن 
القبول بها أبدا. والمسلمون الذين لا يؤمنون بأن هذا التقسيم الكلاسيكي (دار 
السلام ودار الحرب) جوهري للإسلام رما يوافقون الرأي القائل بأن هذا غير 
ضروري لمسلمي اليوم. وأعتقد أنه حت المسلمين الأكثر محافظة من المحتمل 
جد أن يترددوا ولو للحظة واحدة في تطبيق هذه الحالات الافتراضية. 

لقد تغيّر الكثير من الأشياء منذ الماضي حينما كانت تطبق الشريعة 
الإسلامية. ويعترف الآن معظم المسلمين ليبراليين كانوا أو معتدلين أو المحافظين 
بالحاجة الماسة لتعديل الشريعة ما يناسب العصر الحاضر. فهناك» على سبيل 
الخنصوصء العديد من العناصر في القوانين المتعلقة بالحرب الى تبدو غير عملية 
اليوم» ومثال ذلك القيود الصارمة الي تفرضها الشريعة في الحرب من عدم 
تدمير ممتلكات العدو أو إيذاء المدنيين» يصعب جداً الالترام يما في حرب قد 
تشن اليوم بأسلحة التدمير الشامل» كما اكتشف زعماء إيران الدينيون في 
الحرب العراقية-الإيرانية الأخخيرة. فلكي تكسب المعركة ضد العدو في الحروب 
المعاصرة قد يكون من الضروري بحاوز القيود ابي تفرضها الشريعة الإسلامية ف الحرب. 

ومع ذلك» إذا سمح المسلمون لأنفسهم بتعديل بعض العناصر من نظرية 
الشريعة في الحرب والسياسة» عند ذلك يبدو لي أن عليهم إعادة دراسة مفهوم 
دار السلام ودار الحرب» حيث إنين لا أعتقد أنه جوهري للاسلام» أشعر أنه 
يتوجب علينا بوصفنا مسلمين ألا نصر على القول بأنه صالح لزماننا الحالي. 
ولكن حب وإن كان المعتنق الحديد لا يقبل ,مفهوم دار السلام ودار الحرب فإنه 
لا يكون قد اجتاز معضلة الولاء للجالية. هل يمكن له أن يكون مواطناً صالحاً 
في ظل حكومة غربية وف الوقت نفسه مسلماً صادقاً؟ هنا قد أواحه الاعتراض 
الذي ناديت به للتوء وهو أننٍ لا أنصح يمفهوم دار السلام ودار الحرب 
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المناقشة فإن نتيجة المناقشة ريما تبقى صالحة وسارية المفعول. 


وعندما يستشهد قادة الحركات الإسلامية حول العالم .ممفهوم دار السلام 
ودار الحرب» فإن ذلك يكون ف الغالب استجابة لما يتصورونه من تهديد حفي 
وآني للمسلمينء .عبن أن الحكومات الي يطبّق المسلمون الناشطون عليها مفهوم 
دار السلام ودار الحرب ف دعاياتهم السياسية هي الحكومات الي يرون فيها 
عدوا حقيقياًء ليس فقط لأن هذه الحكومات لن تخضع لشكل ما من أشكال 
الحكم الإسلامي» بل لأنها تفرض الظلم والمعاناة على الشعب المسلم. وهكذاء 
وبغض النظر عن المقدمات الأخلاقية والأدبية الي تفرضها النظرية اليوم» فإن 
النتائج ال يستشهدون بها صحيحة بحق لأنهم يعتقدون أن أعداء المسلمين هؤلاء 
يحب أن يسقطوا. فعلى رأس قائمة حقد الناشطين إسلامياً ممن يُدْعُون 
حكو مات (معادية للإسلام) هناك أو لاأ: الأنظمة السياسية الاستبدادية الي يعيش 
تحت حكمها حالياً غالبية مسلمي العالم. وثانياً: حكومات الدول غير الإسلامية 
الي تاحم المسلمين باستمرار أو تمارس الظلم عليهم بشكل فعال كما تفعل 
صربيا مع البوسنة» وكما تفعل روسيا مع الشيشان» وكما تفعل إسرائيل مع 
الفلسطينيين» وكما تفعل الهند في كشمير. وثالنا: هناك الحكومات ال يعتقد 
أها تدعم هذه الأنظمة السياسية في اضطهادها وقمعها للمسلمين» وعلى رأسها 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسة واألمانيا وروسيا أيضاً . 

وزعماء المسلمين المقاتلون الذين يدعون للاطاحة ذه الأنظمة السياسية 
غالباً ما يربطون دعواهم يمفهوم دار السلام ودار الحرب. فإذا كانت دعواهم 
ترتكز فقط على هذه الحجة» فإن عليهم أن يبحثوا عن حجة أقوى منها 
يدافعون بما عن ظلم واضطهاد المسلمين؛ ذلك أن جميع مصادر التشريع 
الإسلامي دون أدن شك؛ وخاصة القرآن قيب بالمسلمين كي يتّحدوا لمقاومة 
العدوان والطغيان أينما كان. ومن الطبيعي أن تشكل المجموعة الثالئة من 


و٠"‏ حت الملائكة تسأل 


الحكومات (لمعادية للمسلمين) المشكلة الكبرى بالنسبة إلى المسلمين الذين 
يعيشون في الغرب» ويعتقد العديد من المسلمين أن الغرب العلماني متّحد 
ضدهم. وحقيقة ذلك أن الديمقراطيات العلمانية تحط من مستويات حقوق 
الإنسان والعدالة عندما تتعامل مع المسلمين. فمثلاء تتجاهل الحكومات الغربية 
تطبيق قرارات الأمم المتحدة ضد إسرائيل دوماء في حين تم تطبيق القرارات ضد 
العراق بأسرع ما يكونء وكانت النتيجة طبعاً حرب الخليج الثانية واليَ أودت 
عئات الآلاف من الضحايا العراقيين. وخلال تلك الحرب سأل أحد مراسلي 
الشرق الأوسط أحد أعضاء المجلس في البيت الأبيضء: وذلك خلال مؤتمر 
صحفي إن كانت الولايات المتحدة مذنبة بازدواجية التعامل مع الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية. وكان الحواب اعترافاً صريحاً برغم أنه ربا كان 
عفوياء وهو أن الولايات المتحدة ليس لديها معايير محددة وثابتة» وهي في 
الحقيقة تتبع سياسات مختلفة حيال كل بلد. وبالنسبة إلى المسلمين» فإن ذلك 
اعتراف صريح أنه في العلاقات الدولية ليس للحكومة الأمريكية -- أو حلفائها 
الغربيين -- أي معايير أخلاقية على الإطلاق عند تعاملها مع المسلمين. 

ربما نكون مبالغين عندما نقول: إن حكومات الغرب العلمانية متحدة 
ومتضافرة في جهودها للقضاء على الإسلام والمسلمين» ولكن لا أحد يستطيع 
إنكار حقيقة حوف هذه الحكومات ومعارضتها للعديد من الحركات 
الإسلامية؛ لأنها تشعر أن هذه الحركات تحدد مصالحها الاقتصادية والعسكرية 
في الشرق الأوسط. ولا يستطيع أحد إنكار أن سياسات هذه الدول ما فتعت 
تحلب الكثير من المعاناة للمسلمين. وبناء على ذلك أليس من حق مسلمي هذه 
الدول أن يعدّوا أنفسهم أعداء لحكوماقم؟ لا شك أن قلة قليلة من المسلمين 
الذين يعيشون في الغرب يوافقون على ذلكء في حين تفضل الغالبية العظمى 
عدم التفكير يمذا. ولكن يوجد بديل ثالث وهو أن المواطنين الذين يعيشون في 
بلدان دمقراطية علمانية يملكون القدرة» وربما الواحب» كي يعبروا عن موقف 
جاليتهم فيما يخص المواضيع الدينية والسياسية. فالمسلمون الذين يعيشون في 
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الغرب هم أول من يعترف أفهم يتمتعون بحرية دينية وسياسية أكثر من المواطنين 
المسلمين في بلدافهم الأصلية أنفسهم؛ وهذا من شأنه أن يزودهم - على 
حلاف جميع المسلمين حول العالم --- بفرصة فريدة وهامة للتأثير في المجتمعات 
الي يعيشون فيها. فإذا ما اتحدوا اجتماعيا ونسقوا فيما بينهم سياسيا لب 
وهذان أمران ما يزالون يحجمون عن القيام ىما حي الآن - فإهُم يستطيعون 
التأثير وبشكل كبير في وجهات نظر مجتمعاقهم وفي مستقبل المسلمين في كل 
مكان. وأعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر عملية وتأثيراء وال يستطيعون من 
حلالنها نصرة إخوائم المسلمين البائسين. إن في إضاعة هذه الفرصة خحسارة 
كبيرة حمًا. 

إن أوضاع المسلمين الذين يعيشون في الغرب لا تشبه في أي حال من 
الأحوال أوضاع المسلمين في العصر المكي أو المدي من بعثة النبيية» صحيح أنه 
في بعض الأحيان يواجه المواطنون المسلمون في الدول الغربية نوعاً من التمييز» 
ولكن هذا التمييز لا يشبه في أي من الأحوال ما كان يلقاه المسلمون الأوائل 
من الاضطهاد في مكة. وما من شك أيضاً أن المسلمين الغربيين ينعمون بالعديد 
من الحقوق السياسية والحرية الدينية» ولكنهم ليسوا مستقلين سياسياً كما 
كانت الحالية الإسلامية مستقلة في المدينة. ومع ذلك أعتقد أنه مادامت لهم 
هذه الحرية فإن عليهم ل كما هو واجب كل مواطن آخحر ‏ بذل ما 
في وسعهم للتأثير في جماعتهم حسب ما ليه عليهم ضميرهم. ويجب ألا ننسى 
أنه قبل أن يأذن القرآن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة والثأر لأنفسهم ضد من 
ظلمهم؛ حاول النبي والصحابة معه وبكافة السبل السلمية الممكنة إقناع قريش 
بالسماح للمسلمين مممارسة شعائرهم الدينية ونشر الدعوة في مكة» ولكن ذلك 
كان عبثاء بل كانت النتيجة أهم احتملوا الكثير من القهر والأذى في سبيل 
ذلك ولعدد من السنين. ويبدو أن المسلمين الذين يعيشون في الغرب يبشّرون 
أو يحلمون بتجاوز الدرس الذي قدّمه لنا البي وله وأتباعه في مكة» لكي 
يتحوّلوا مباشرة لما يجب أن يكون الملاذ الأخير. 


جعل الخيار الصعب أصعب 


ليس هن السهل على الإطلاق أن يتخلى المرء عن مجتمعه؛ لأنه إذا فعل ذلك 
فسوف يشعر الأهل والقرابة والأصحاب بأهم مهددون ومنبوذون؛ ذلك أن 
عاداتنا هي جزء من هويتنا الاحتماعية. ونتوقع وما أن يتشكك الغرياء 
بطرائق عيشناء لأنهم لا ينتمون في الأصل لخبرة جماعتنا. ولكن عندما ينبذ 
أحدنا تلك الطرائق فلابد. أن ثمة خطأ جسيماً في مكان ما. 

لقد صمد الإسلام أمام هيمنة الثقافة الغربية لمدة أربعة عشر قرناً من 
الزمان؟ . وحين هذا اليوم لا يثير ذكر ديانة ما الكراهية في نفوس الغربيين 
بسهولة كما يثيره ذكر الإسلام. وبرغم أن العديد من الأوروبيين والأمريكيين 
بمكن لهم أن يكونوا موضوعيين» بل ريما متعاطفين مع الديانات الأخرى» فإن 
عدداً قليلاً حدا منهم يمكن أن يكون موقفه كذلك حيال الإسلام والمسلمين. 
ويذكر العديد من معتنقي هذا الدين تحربتهم في الحيرة والتردد قبل اتخاذهم 
القرار باعتناق الإسلام لا لشيء سوى بحرد الخوف من أن يرتبط امهم بدين 
وشعب محتقرين في ثقافة قومهم . 

ناقشنا سابقا ما أشعر أنه تصورات الغرب الأساسية عن الإسلام واليَ تقع 
في ثلاث نقاط رئيسة هي: أولاًء الإسلام دين عربي شرق أوسطيء أو ديانة 
أجنبية لا تتوافق مع الغرب. وثاني. الإسلام دين يحتقر المرأة وينتقص من 
قدرها. وثالنا, الإسلام دين يشجع على العنف والعدوان. وهذه الافتراءات 
الثلاثة ليست جديدة في الغربء بل تعود إلى الماضي» وعلى أقل تقدير للعصور 
الوسطى”" . وقد تكون هذه الافتراءات مبنية على أشياء مختلفة» ورمما كانت 
تعن أشياء متباينة على مر العصورء ولكنهاء بشكل تقريبي» بقيت تصورات 
ثابتة عن الإسلام والمسلمين لديهم. وهذه الأفكار الثلاث متأصلة وراسخة 


)١(‏ أي لم تكن الثقافة الغربية مهيمنة طيلة القرون الأربعة عشر الماضية. [المترجم]. 
(؟) انظر هنا كتاب الإسلام والغرب 6وع/لا 6 300 دنداةآ ل دائيال. اعتمقط 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار نكن 
بقوة في جذور الثقافة الغربية لدرجة يمكننا القول فيها: إن أخلص الباحثين عن 
الإيمان بالله في أوروبا وأمريكا لا يفكر بالإسلام بوصفه خياراً دينياً في بداية 
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ويرفض جميع المسلمين تقريباً هذا التصور للخصائص عقيدهم؛ وهم يقولون: 
إنه ركام قرون من التشويه وتضليل الحقائق الي ينفثها المستشرقون الغربيون 
والأدب: الغري: والمناسة الغرييون والمبشزوق امسيصيون؛ :وغالباً ما يلقون 
باللائمة على وسائل الإعلام الحديثة واليّ يدّعون أنها تخضع لسيطرة الصهيونية 
العالمية. 

إن هذا الدفاع مفرط ف البساطة وغير مقنع لأي شخص يمتلك المعرفة 
بالدراسات الإسلامية القديمة أو المجتمع الإسلامي الحديث» حيث أسهم هذان 
العنصران في تشجيع هذه التصورات. لقد حاولت القول: إنه بتقديس وجهة 
النظر الدراسية لقدماء المسلمين وتفسير الإسلام وتطبيقه من وجهة نظر ثقافية 
أكثر منها دينية» فإن المسلمين لم يسهموا في تكوين الموقف السلبي الغربي حيال 
عقيدتم وحسبء بل الأهم من ذلك ربا خلقوا أعباء وعقبات في وجه أناس 
يبحثون عن الله. ولقد قال لي أحد الزعماء المسلمين مؤخراً: "برغم كل 
العادات البالية الي أضافتها جاليتنا لهذه الديانة عبر السنين» وبرغم جميع 
التوترات والشدائد الي تسببها هذه الإضافات غير الضرورية؛ أتساءل: كيف 
يمكن لمن يعيش في الغرب أن يعتنق الإسلام!" ومع ذلك فأعداد المعتنقين الجدد 
لهذا الدين تتزايد باستمرار يوما بعد يوم. 

إن الإسلام اليوم هو الديانة الأسرع نما في الغرب. وهو أيضاً أسرع ديانة 
مرا في التاريخ» ذلك أنه برغم كوا الأحدث بين ديانات العالم الكبرى فإفا 
الديانة الي تحظى بأكبر عدد من الأتباع في العالم. إذن» كيف يمكن لحالية دينية 
كالجالية الإسلامية تعاني من صدمة ثقافية وتعاني من الفوضى أن تستمر في 
كسب أتباع جدد كل يوم؟ ماذا عن عقيدة هذه الحالية الي تجعل العدد الكبير 
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من أتباعها ملتزمين ومتمسكين يما برغم أن أصحابما يعانون الكثير من الشقاق؟ 
ولماذا يستمر الناس بالانضمام إلى جالية مثل هذه الحالية تختلف بشكل جذري 
د 3# د 


القرآن 

اعتقد أن الغرب الحديث قد مر بتجربة كبرى من ضياع الثقة. فالثقة 
بالحكومة والقيم التقليدية والتربية والعلاقات الإنسانية والكتب المقدسة والدين 
والله كله قد اضمحل وتلاشى بسبب الصراع من أجل التقدم المادي. وقد 
خلف هذا الضياع فراغاً كبيرا للمعين وامهدف, وأنحب العديد من الأفراد الذي 
لا يعترفون بأي نظام فكري» والذين أصبحوا فضوليين ومستعدين لأي وجهة 
نظر بديلة. فمن بين جميع الديانات والإيديولوجيات الي يمكن لهم أن يختاروا 
إحداهاء يبدو أن الإسلام قد جذب منهم عدداً أكبر مما كانت تتوقع له 
إحصائيات الحصص. والسبب ريما يعود للاهتمام الكبير الذي توليه وسائل 
الإعلام الغربية للإسلام» وكذلك بسبب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من 
مجتمعات إسلامية إلى الغرب» وكذلك من خلال التفاعل الكبير والمتزايد بين 
الدول الغربية والشرق أوسطية هذه الأيام. ولاشك أن جميع هذه العوامل قد 
أسهمت ف زيادة الاهتمام الغربي بالإسلام. 

وكما ذكرنا سابقاء فإن المعتنقين الحدد يقدمون أسباباً عديدة لاختيارهم 
الإسلام» ويصفون السبل المختلفة ال قادتّم إلى اعتناق هذا الدين. وبغض 
النظر عن السبب الذي أثار اهتمامهم أولاً أو دفع يمم لاتخاذ القرار النهائي كي 
يصبحوا مسلمين» فإن هؤلاء المهتدين الحدد إلى الإسلام غالبا ما يعيّرون عن 
الإحباط الذي يشعرون به» والذي يحتملونه في صراعهم للتأقلم مع جاليتهم 
الدينية الجديدة. إن أهم سؤال يجب أن نتحقق منه بشأن هؤلاء لا يتعلق 
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بالكيفية الى دلوا يما الإسلام» بل بالسبب الذي يجعل العديد منهم متمسكا 
بقوة بهذا الدين؟ وغالباً ما يكون جواهم أن القرآن هو السبب. وعملياً بحد 
أن جميع المعتنقين الحدد الملتزمين بالإسلام يعزون إيمانهم لعقيدة راسخة» وهي أن 
القرآن بكامله ما هو إلا تنزيل منزه من لدن رب العلمين. وقد يشيرون إلى 
بعض ملامح القرآن لكي يؤكدوا هذا المعتقد. ولكن غالباً ما بحد أن هذه 
الملامح قد تعلموها بعد أن تطور هذا الإيمان بالقرآن لديهم. وليس من السهل 
تعريف أو تفسير أي عنصر في القرآن من شأن المعتنق الجديد أن يشير إليه 
بشكل نموذحي على أنه سبب إيمانه يمذا القرآن. فبعد بعض السبر لأغوار 
القرآن يكتشف المعتنق الجديد أن أساس هذا الإيمان لا ينجم عن محرد قراءة 
موضوعية لكتاب المسلمين المقدس (القرآن)» بل هو خبرته الخاصة به؛ أو لنقل 
نتيجة لتواصله مع هذا الكتاب الكرتم. فالعديد من المعتئقين الحدد» وكذلك من 
المسلمين؛ يذكرون الإحساس الرائع الذي يشعرون به عندما يتواصلون مع 
التزيل المحكم عند قراعتهم للقرآن» فهم يحكون عن مناسبات شعروا من 
حلانها وكأن القرآن يستجيب لخحالاتهم العاطفية والنفسية» ويستجيب كذلك 
لردة فعل استجابتهم لبعض نصوصه وكأن القرآن يتنزل عليهم شخصياء وفي 
كل لحظة يقرؤونه فيها؛ صفحة بصفحة حيث يكشف كل نص تال كيف أنَّر 
مم النص السابق. فقد وجدوا أنفسهم ينسابون وينهمكون في حوار حقيقي 
مع التنسزيل؛ حوار ينبعث من أعمق وأصدق وأطهر أعماق الوجودء حيث 
تتكشف طؤلاء» ومن خلال ذلك التواصل» حصال الرحمة والعطف والمعرفة 
وامحبة الي يشعر بما المخلوق من الخالق والإنساني من المقدس والمحدود 
من اللا محدود والإنسان من الله. 

وكما يعلم العديد من المعتنقين الجدد» فليس بالضرورة أن يكون المرء مسلماً 
لكي يشعر بمذه الطاقة الداخلية للقرآن؛ ذلك أن العديد منهم يختار الإسلام ديناً 
بعد لحظات من هذا الشعور أو بسببه. ولقد عبّر العديد من الباحثين في 
الإسلام من غير المسلمين عن مثل هذا الشعور الذي كان ينتابهم لدى قراءم 
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للقرآن. فباحث العربية المعروف البريطاني آرثر ج. آربيري (7مءطنة .ل سطاعة) 
يذكر كيف أنه وجد في القرآن عونا له في بعض الأوقات الصعبة الى مر بها في 
حياته» حيث قال: إنه حينما يستمع إلى القرآن يتلى بالعربية فكأنما يستمع إلى 
نبضات قلبه”؛ . ويذكر فريدريك ديني ((مه»2 عون:وعم5)» وهو كاتب غير 
مسلمء تلك "التجربة العجيبة غير الطبيعية" الي يشعر يما المر ع لجان لدى قراءته 
القرآن» لحظات يشعر القارئ من خلالها "بحضور شيء ما غامض وأحياناً 
فرعت نويدلا امن اقراية القرا تفن القازعة وضعو ركان الفران 


الساى 


يقرؤه(")"! 

ومع ذلك فليس كل قراءة للقرآن تقود لمثل هذه التجربة» فالمسلمون 
يعتقدون أن تحربة كهذه تحتاج حالة معينة من العقل والروح ومن التواضع 
وصدق النية ومن الإرادة والاستعداد. فهم يقولون: إذا كان القارئ مدركا 
لحالة ضعفه وهوانه أمام الله وإذا كان لديه الاستعداد كي يرى نفسه على 
حقيقتها» وإذا كانت لديه القدرة كي يطرح جانباً صور الزيف الي كوثها 
لنفسهء وتلك الي تكونت لديه من الآخرين» وإذا ما توصل للحقيقة الواقعة 
وهي أن لا حول ولا قوة إلا بالله» عندئذ فقط يكون جاهزاء بحول الله تعالى 
كي يتحول ويتغير بفضل هذا القرآن الكريم. فكل جيل من المسلمين كان 
دوما يشعر بأن القرآن يتناسب وعن خرغر بسي يع الات زمانه» والكتب 
والمقالات اب كتبها مؤخراً , بعض المعتنقين الحدد تظهر أن لديهم مثل تلك 
التطلعات. لا أستطيع تقديم شرح كاف عن سبب شعور المسلمين القدامى 
,كثل هذا الشعورء أو لماذا ينتاب هذا الشعور مسلمين آخرين في أجزاء أخرى 
من العالم» ولكنيئ سوف أحاول مشاطرة المعتنقين الجدد خبرقم في 
مثل هذا الشعور. 
)١(‏ انظر المقدمة لترجمة آربيري للقرآن (مطابع جامعة أ وكسفورد). 


(؟) فريدريك ديتي الإمدء2 علءفرلعم8 الإسلامديها1 » (نيريورك: مطابع /08غ1 6ه رعم11 » 11417 ١م))‏ 
الصفحة 88. 
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فكما أشرت في الفصل السابق» عندما يفتح القارئ الغربي القرآن للمرّة 
الأولى فإنه سرعان ما يواحهه؛ وبطريقة درامية» أحد أعظم الأسئلة الى دفعت 
بالعديد من البشر في العصر الحديث لإنكار وجود الله وهو موضوع سؤال 
الملائكة لله في القرآن #قالوا أنَجْعل فِيها مَنْ يُفْسدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء» [لبقرة: 
5. ثم يبدأ القرآن بالشرح؛ ولكن في بداية القرآن بحد الشرح مقتضباء 
وذلك ما يجذب انتباه واهتمام القارئ» وما على القارئ الذي يريد الحصول 
على مزيد من الأدلة إلا أن يستمر في قراءة القرآن. 

وبعد أن يقرأ القارئ الغربي عن آدم اليل والذي تختلف قصته في القرآن في 
تفاصيل رئيسة عما يوازيها في الكتاب المقدس» يتساءل في نفسه: أين يضع 
الإسلام نفسه بالضبط من التراث اليهودي-المسيحي؟ ولكن القرآن يضع هذا 
في المنظور, أولاً: في قصة بين إسرائيل (انظر الآيات 5-1٠‏ من سورة البقرة)؛ 
وثانيً: في مناقشة مواقف وعقائد أهل الكتاب (اليهود والنصارى). ثم يتبع ذلك 
قصة بناء إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) للكعبة؛ وال تربط الإسلام بالأب 
الأكبر لكل من هذه الديانات الثلاث (إبراهيم الخليل: الكَيْكَمِ انظر الآيات 
١1١1-1‏ من سورة البقرة). ويخبرنا القرآن أن الإسلام هو تحديد للعقيدة 
الحنيفية الطاهرة للنبي إبراهيم كيده (انظر الآيات ١77-١45‏ من سورة البقرة). 

وطبيعي أن ول االقارعة الغري يقد ذلك اتباهة إل مسائل اكلر جملية مل 
عمارسات المسلمين الي يسمع الكثير عنها ص "قوانين الحمية" الصوم والجهاد 
والحج ووضع المرأة في الإسلام؟ ونحد نقاشا لهذه المواضيع في آيات القرآن 
(انظر الآيات 785-١74‏ من سورة البقرة). ويجد القارئ بين هذه الآيات 
وتلك تذكيرا بوجود الله ووحدانيته» ودلائل حكمة الله ورحمته وقدرته وحاجة 
الإنسان الماسّة للتوحه إليه. ثم نجد أن القرآن يحاول غرس هذه الحقائق 
الأساسية في عقل القارئ على نحو مستمر ومتكرر ومركزء بحيث يحاول 
الوصول إلى أقصى أبعاد روحه الداحلية؛ ثم يبعث فيه من حديد الواقع الذي 
يعيش ويتنفس من خلاله. 


4 حت الملائكة تسأل 

وتُحتعم السورة الثانية (البقرة) بالدعاء الذي تعلّم القارئ من خلاله كيف 
يسأل الله العون على مصائب الدهرء ويرجوه المغفرة التامة والرعاية. وأما 
السورة الثالثة (آل عمران) فتبدأ يهذا التوسل: إن رجاءنا الحقيقي وملاذنا هو 
قي: 


و 


«اللهُ لا له إلا هوَ الْحَي الْقيُومُ » ترّلَ عَلَيِكَ الكتاب بالْحَقّ مدا لما بين 
يديْ وَأئْرلَ الوا والإلحيل » مِن قَبْلُ هُدَّ لئاس وَأئرَلَ الْمرْقانَ إن اين 
كفرُوا بآيات الله لهم عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيرٌ ذو لتقا [آل عمران: /4-7]. 

فعندما ينتهي القارئ من سورة البقرة (السورة الثانية) تتكون لديه بعض 
المعرفة بالإسلام. ثم نحد في السور ١١5‏ الباقية من القرآن تطويرا ودعما 
واستطرادا وشرحا للمواضيع الرئيسة الواردة في هذه السورة. وكما في الفصل 
الأول من هذا الكتاب» فإن القارئ سوف يجد أن هذه المواضيع متداخلة عبر 
النص. فالقرآن لا يدع القارئ يفكر في أحدها بمعزل عن الآخر» بل يطلب منه 
أن يرى ويدرك ترابطها بعضها مع بعض. ومع ذلك» نرى أن كل سورة من 
السور التالية تركز في معظم الوقت على واحد أو اثنين من هذه المواضيع 
الرئيسة. وأما السورة الثالثة (آل عمران) فهي تضع الخطوط العريضة للتاريخ 
الديئ لبئ البشر مع الإشارة الخاصة إلى أهل الكتاب» كما أنها تذكر المسلمين 
بواحبهم محاربة الظلم والطغيان. وأما السورة الرابعة (النساء) فإنما تعود إلى 
موضوع حقوق المرأة وواجبات الأسرة. وأما السورة الخامسة (المائدة) فتتعلق 
بشكل رئيس باليهودية والمسيحية وتؤكد من جديد فساد هاتين الديانتين اللتين 
انبعثت تعاليمهما النقية الطاهرة» واكتملت من جديد في الإسلام . 

وكلما تقدمنا في قراءتنا للقرآن نحد أن السور تقصر بالتدريج» كما أن 
توكيدها وأسلوكا يتغير أيضا. وفي سور منتصف القرآن» تصادفنا بعض 
الأحكام والقواعد الأخرى الإضافية» ولكن التوكيد الرئيس يتحول إلى المزيد 
من القصص والأخبار الي تتعلق بأنبياء سابقين» وكذلك إلى المزيد من 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار ليق 
الإشارات الدرامية إلى دلائل الإعجاز الطبيعية الي تعبر عن قدرة الله وحكمته 
وجودهء وهنا أيضاً تحد المزيد من التركيز على علاقة ة الإنسان بالله ورجحوعه إليه. 
وكلما تقدمنا بالقراءة يصبح الأسلوب الأدبي في القرآن» والذي هو خير ما 
يمكن تذوّقه بالعربية» أكثر عاطفية وأشد وقعا في النفس. 

وكلما اقتربنا من النهاية يتركز الخطاب بشكل كلي 7 تقريبا على القارئ 
وعلاقته بالله» وكذلك على العلاقة العضوية بين أعمال المرء ومصيره في الآخرة» 
حيث تلج هذه المواضيع من السور أذن القارئ على شكل ومضات من النشوة 
والتفجر العاطفي. فالحنة والنار والساعة ويوم القيامة والدنيا والآخرة وفناء 
الكون» ورجوعنا إلى الله جميعها تنجه لتلتقي عند مصير واحد وهو نقطة 
الذروة عند قيام الساعة . 


وهكذا نحد أن القرآن يدفع بالقارئ وهواحجسه العملية والآنية عبر عوالم 
الأنبياء وآباء الأنبياء والمعجزات والآيات إلى اللحظة القصوى» حيث يتبدى 
فيها للقارئ أنه يقف يممفرده أمام ربه وخالقه؛ ويشعر العديد من أولئك الذين 
يقومون هذه الرحلة بشيء من رهبة ذلك اللقاء وهوله بينما يقتربون في قراءقم 
من ههاية القرآن. وسرعان ما يساورهم الشك بأنفسهم وينتاهم النوف» 
ويشعرون بالوطأة عندما يقتربون من الخيار الذي يضعه القرآن أمامهم لا محالة. 
فالعديد منهم يخشى المجتمع ويراجحع نفسه ليرى إن كان قد اعتراه سوء في عقله» 
ثم إهم يتشككون ,مقدرهم على تحويل وجهة حياتهم والاستسلام لأمر الله. 
ومنهم من يشعر أن الوقت قد فات وأنهم أبعد من أن تشملهم رحمة الله 
ومغفرته. ومع ذلك نحد أن الله يطمئن القارئ عبر آيات القرآن وعلى نحو 
مستمر ألا يركن إلى هذا النوع من الشك والقنوط من رحمة الله ومغفرته: 


2 


«وإذا سَألَْكَ عبادي عن فَإنّي قَرِيبْ أحيبُ دَغْوَةَ الداع إذا دَعان 
فلِيَسْتَحِيبُوا ع وليؤمئوا بي لَعَلْهُمْ يُرْشْدُونَ» [البقرة: ؟87/5١].‏ 


لك ف عط 


(إتاستحاب لَهُمْ ربُهُمْ أي لا أضبيعٌ عَمَلَ عايل مِنْكُمْ من ذَكْرٍ أ أذ الى 
0007 ) ين يَحْضٍٍ فَالْذِينَ هاجروا وَأعغْرِجُوا سن ديارهم وَأودُوا في سبيلي 
وكاتوا يلو كدر دوفه عَنْهُمّ سيكاتهم وَلأَدْحِئَهُْ جنات نحَرِي مِن تَحتها 


مهم م وم 


الأنهار توابا مِن عِنْدٍ الله وَاللْهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النُواب» [آل عمران: .]١98/‏ 

طقل يا عبادي الذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى ألفسهم لا تَقَنَطُوا مِنْ رَحْمةٍ الله إن الله 
ود اكوب بيع إل هو لقو الجية» [تمزنه 1+م]. 

#ما أَنت ت بنعْمَةٍ رَبك بمَحئونٍ# [القلم: 78/؟]. 

لإزالمتت + والال إذا سكي اما ودعت ريك وما قلى © وللاخر خيرَة حير 
لَك مِنَ الأولى ٠‏ وَلَسَوْف يُعْطِيك ربك فَتَرْضَى ء أُلْمْ يَحِدْك يتيما فَآوَى » 
وَوَحَدَكَ ضالاً فَهَدَى» [الضحى: .]8-1١/95‏ 

«ألم تترّخ لَك صَدْرَكَ » وَوَضَعْنا عَنكَ وَزْرَكَ ٠‏ الذي أَلْفْض ظَهْرَك ؛ 
وَرَفعنا لَك ذِكرَك » قإن مع العسثر يُسثراء إن مَعَ العُسر يُسرأ» [الشرح: 1-1/44]. 

وني الوقت الذي يطبق فيه الخيار المطلق على القارئ نرى كيف يضع القرآن 
أمامه الكلمات الي ما فتئت روحه تبحث عنهاء فيأمره بقول : 

#قل هُوَ الله أَحَدَ)ُ [الإخلاص: .]1/11١١‏ 

«قل أَعُودْ يرب لفل [الفلق: 1/111]. 

طقل أَعُوذُ يرب القاس» [الناس: .]1/1١4‏ 

إذ يبدو من هذه الآيات وكأن الله يخاطب القارئ قائلاً له: قل هذه 
الكلمات وسوف آتيك؛ قلها ولسوف أحميك وأواسيك؛ توجه إلي فلسوف 
أمنحك المودة» وسوف يعرف قلبك معن السكينة والطمأنينة. 

لقد وقف العديد منّاء بعد قراءته للقرآن» وقد سقط في يديه كمن أصابه 
الشلل وهو على حافة من اللاقرار» تمتد ما بين الإيمان والإعراض» وما بين 


الفصل الثالث: اتخاذ القرار لمن 
أحلامنا المادية ورحائنا بالآخرة» وما بين رغباتنا الدنيوية وحاجاتنا الروحية. 
ولقد مرت علينا ليال مؤرقة» وكنا كما بدا لنا بحري خلف السراب» وكانت 
تستحوذ علينا رؤى من ردود فعل الأهل والأصحاب؛ وكانت تخطر في بالنا 
بعض الآيات وكان ينتابنا القلق حول وظائفنا وأعمالناء والأسوأ من ذلك كله 
فراغ الفراق عمّن لامس تنزيله شغاف قلوبنا إذا ما أعرضنا عن اتباع الهدى. 
فمن بين أولئك الذين عرفوا هذا العذاب وخبروه أعرض بعضهم وولى إلى غير 
رجعة. ومع ذلك فقد كان هناك من تخلى عن المقاومة وأخحذ يركض بأذرع 
مفتوحة ليعانق رحمة ربه» من أذعن واستسلم لنداء أعماقه ليغوص في محيط من 
العطف والمودة. 

فأما أولئكك الذين يختارون الإسلام فسرعان ما يكتشفون وللأبد أن عليهم 
أن يجيبوا على السؤال التالي: اميق امع ليا" وبالطبع سوف يقدمون 
شروحات جزئية مختلفة في أوقات مختلفة وذلك حسب السياق الذي تم فيه 
السؤال. وعلى كل حالء فإننا جميعا الذين قمنا باتخاذ ذلك القرار لا نستطيع 
الإحابة بشكل كامل على هذا السؤال؛ ذلك أن حكمة الله وتدبيره أمر لا يمكن 
الإحاطة يهمما. وقد تكون أصدق وأبسط إجابة نستطيع أن نقدمها هي الإجابة 
التالية: في الحظة من اللحظات الخاصة في حياتنا- لحظة لم نتنبأ من قبل أن غر 
بما عندما نكبر-- من الله بواسع علمه ورحمته وعطفه عليناء بعد أن وجد فينا 
من العذاب ما نكابد؛ ومن الألم ما نشعر به؛ ومن عظيم الحاجة إلى ملء الخنواء 
الروحي الكبير ف أنفسناء وبعد أن وجد لدينا الاستعداد الكبير لقبول ذلك. 
وعلى كل حال فقد حقق الله ذلك لناء فله الشكر والمنة إلى يوم الدين. حقا 
سبحان الله والحمد لله. 


إن أول شيء يسأل عنه المعتنق الحديد بعد إعلان إسلامه هو ماذا علي أن 
أفعله الآن؟ والسبب في ذلك هو أن الاعتناق يتطلب التحقيق دوماً؛ والاعتناق 
بحاجة ماسة إلى طريقة أو برنامج كي تدوم هذه الخبرة من الشعور بالاستسلام 
إلى الله وإلى الأبد. وتطالعنا السنة بأحاديث شريفة عن بعض من أسلم في عهد 
البي َل ممن جاء إليه يسأله عمًا يتوجحب عليهم فعله بعد أن أصبحوا مسلمين. 
وغالباً ما كان» عليه الصلاة والسلام» يخبرهم أن الإسلام بن على خمسة أركان 
وهي: الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج"" . 

وسرعان ما يبدأ المهتدي الجديد من خلال هذه الأركان الخمسة؛ وهي 
بالنسبة إليه تمثل الاعحتبار الأول للالتزام بالإسلام؛ إذ تعد مركز النظام الإسلامي 
للنماء الألاقي والروحي. والفصل التالي يشاطر بعضا من انطباعات المؤلف 
وتحربته الشخصية بهذه الأركان الخمسة وجبرته يما. وسوف نناقش كل شعيرة 
(ركن) من هذه الشعائر على حده؛ ولكن لابد أولاً من تقدم بعض التعليقات 
العامة . 

وتلامس أركان الإسلام الخمسة مجتمعة العديد من نواحي وجود المومن على 
هذه الأرض» فهي تلامس روحانيته وأخلاقه» ونظافته الشخصية» وعلاقاته 
الاجتماعية» وعلاقاته الجنسية» واهتماماته السياسية» وأمو ره المالية وتنظيم وقته» 
وعادات طعامه ولباسه ومخططات ترحاله؛ ونواحي أخرى عديدة أيضاً. ويمذه 


)١(‏ كما ورد في صحيح البخاري و صحيح مسلم وكذلك في الأربعين النووية. 


ل ل حت الملائكة تسأل 


الطريقة فهي تذكر المسلم وتعينه في توجيه جميع جهوده نحو الله وأن يجعل 
جميع أعماله وأفعاله على الأرض خالصة لله. وأركان الإسلام تقوّي من 
شخصية المؤمن لأنها تتطلب تصميماً كبيراً وضبطاً للنفس؛ إذ يتوجّب على 
المسلم لكي يؤديها أن يتوقف عن السعي وراء أعماله الدنيوية في أوقات محددة 
وعلى نحو متكرر. 

ويلعب عامل الزمن دورا رئيسا في شعائر الإسلام. فالإسلام يحض بقوة على 
أداء أعمال العبادة التطوعية الي يمكن للمؤمن أداؤها كلما رغب في أوقات 
محددة. وأما الذين يؤدون الشعائر في أوقاتها وبشكل صحيح فسرعان ما 
يكتشفون أنهم قاموا بتنظيم حياقم. وهذه الشعائر تصبح كالساعة الداخلية 
يقوم المؤمن من خلالها بضبط مواقيت حياته وتنظيمها. 0 
مثل الأيدي المختلفة على ساعة ميقاتية -- مرتبطة يمقياس مختلف مختلف ولأجَلٍ 
مسمى. فالشهادة الي لا يستغرق وقت النطق بما أكثر من بحرد ثوان هي أقصر 
الشعائر الإسلامية. ولابد للذين يريدون الدحول بالإسلام من التلفظ يّماء ويتم 
ذلك طبعاً بشهادة اثنين ذوي عدل من المسلمين(20 . وكذلك تلفظ الشهادة في 
جلوس التشهد من الصلاة» وي حين أن النطق بالشهادة واحب في هاتين 
الحالتين» فإها متطلب دائم في الإسلام؛ وإذا ما أعرض المسلم عن النطق يما 
عمدا فإنه يخرج من حظيرة الإسلام. ومن هنا فالشهادة شعيرة دائمة» وهي 
التزام المؤمن بتوحيد الخالق والإقرار بنبوة محمد ييه لحظة بلحظة . 

وأما الصلاة فهي فرض على المسلم حمس مرّات في اليوم والليلة» قبل شروق 
الشمس (صلاة الفجر)» وعند الظهيرة (صلاة الظهر)» وبعد الظهر (صلاة 
العصر)» وبعيد غروب التق رضلؤة: المغرزج)؛ بوق الابل إضلاة العماء). 
والوقت الذي يستغرقه أداء أي من هذه الصلوات قصير جداً ‏ لا يتجاوز 


بضع دقائق -- حيث تكون الصلوات المفروضة من حيث الطول والتكرار ما 


)١(‏ وتلفظ الشهادة كذلك ف أذن المولود. 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان 1" 
يكفي لعل المؤمن دائم التركيز -- خلال اليوم والليلة -- على الهدف 
الحقيقي للحياة من جهة» ومن جهة أخرى دون أن تشكل عبئاً ثقيلاً يحول بين 
المؤمن وملاحقته لأمرر دنياه. 

وصوم رمضان يقع خلال الشهر التاسع القمري من التقويم الإسلامي. 
فخلال هذا الشهر بأكمله عتنع المسلمون عن الطعام والشراب والجماع من 
الفجر وح المغرب27 . وخلال هذا الشهر يحاول المسلمون كذلك الانشغال 
بالمزيد من العبادات والطاعات. في حين إنه من الصعب صوم شهور السنة 
جميعهاء فإن شهر رمضان يوحي للمسلمين بأن يكرسوا كل شهر من شهور 
حياتهم الدنيا لطاعة الله. 

والزكاة ضريبة خيرية تخضع لنسب محددة تطبق على ثروة المسلم المتراكمة. 
وعندما يدفع المؤمنون الزكاة» فإفهم يطمحون إلى تطهير أمواهم الي اكتسبوها 
خلال عامهم المنصرم. 

وأما الحج فهو الرحلة إلى مكة في موسم الحج» والذي يتوجب على كل 
مسلم القيام به مرة واحدة في العمر إن كان يملك الوسيلة للقيام يذلك. والمج 
هو مطمح كل مؤمنء, وهو فرصة له كي يزور الحرم الذي يتوجه إليه في 
صلواته؛ وأن يكبّر الله مع إخوانه المسلمين الذين يقدمون لأداء تلك العبادة من 
كل حدب وصوب . 

وهكذا ومن خلال هذه الشعائر الخمس نرى كيف يكرّس المسلمون 
أوقام وينظموفا. فمع الشهادة» يكرّسون كل لحظة من لحظات حياتهم 
بالتوجه إلى الله إن كلاً منهم يشهد بيقين أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
ومع الصلاة يكرّسون أيامهم» ومع الصوم يكرّسون شهورهمء ومع الزكاة 


)١(‏ يقول المولف خطاً: إن المسلمين يمتنعون عن الطعام والشراب... منذ شروق الشمس (والصحيح من 
الفجر) إلى المغربء؛ لا أدري على أي المراحع اعتمد ف ذلكء أو لعله خمانته العبارة فوقع ذلك منه 
سهوا. [المترجم]. 


حلض حتى الملائكة تسأا. 
يكرسون ستيّهم» ومع الحج يكرّسون كامل عمرهم. وبرغم أن للوقت مكانة 
هامة في هذه الشعائر فإنها-- بطرق عد تتجاوز حدود الزمان والمكان» 
وذلك لأنها تذكر المسلمين على الدوام أنهم يتحركون بخطى ثابتة وئيدة نحو 
النهاية الحتمية لمصيرهم على هذه الأرض وهو الموت؛ ومن ثم إلى الحياة التالية» وإلى 
نظام خلق مختلف جدا عن نظامنا الدنيوي؛ حيث الزمان سوف يغدو غريباً ووهيا”" . 
وأما الشعائ -- سواء من حيث شكلها أو مضموفها-فإيفا تساعد المتعبد أن 
يكون دائم الحيطة حيال ذلك. وفي الحقيقة فإن العديد من الآيات القرآنية 
والأدعية الي يتلوها المسلمون أثناء تأديتهم هذه الشعائر تستحضر مواضيع 
عديدة تتعلق بالآحرة والرحوع إلى الله. وإضافة إلى ذلكء. فإن العديد من 
السبل الى يسلكها المسلمون والمعاناة الى يكابدوفا والمراسيم الي يقومون بما 
لال هذه الشعائر تتماشى مع توصيفات من القرآن وأحاديث للنبي عن يوم 
القيامة. ويهذه الطريقة تصبح الشعائر بالنسبة إلى المسلم تحضيراً أو نوعاً من 
التمرين استعداداً لذلك اليوم العصيب يوم القيامة. وتصبح الشعائر كذلك أداة 
يخضع المتعبدون من نحلانها لنوع من التجربة الأولية قبل الوصول إلى ذلك اللقاء 
الحاسم حين يلقى المؤمن ربه. 

إن الشعائر الإسلامية تتجاوز الماضي أيضأء وذلك عندما تعود بالمؤمن إلى 
أيام البي يل والصحابة (رضوان الله عليهم). وتحد المسلمين حريصين كل 
الحرص على أداء الشعائر الخمس ثماما كما علمها البي للصحابة. ولذلك فإن 
الطريقة الي يمارس يما المسلمون -- الواحد تلو الآعمر -- هذه الشعائر منذ عهد 
النبي وإلى اليوم هي واحدة لدى الجميع. وهذا يقودنا للقول بأن شعائر الإسلام 
الخمس هي الي تسوّي بين جميع أفراد الأمة الإسلامية» وتوحّد بينهم بطريقة 
تتجاوز حدود الزمان والمكان والعرق واللغة. ويدرك المسلمون أيضا أن ما 


يكارسونه من شعائر لا يعود لعهد البي يله وحسب؛ بل إلى بداية تاريخ عبادة 


)١(‏ راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب حول القضاء والقدر والزمان. 
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البشر لله. وينبئنا القرآن بأن جميع الأنبياء كانوا 2 يصرّون على وحدانية 
الله وأن علينا ألا نغفل عن الحدي الإلمي الذي أنزل من علالهم. فهؤلاء 
الأنبياء جميعاً كانوا يقومون بأمر رهم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم 
تقرّبا إلى الله زلفى؛ وكانوا يهيبون بأتباعهم القيام بذلك على أتم وجه. وفوق 
ذلك يخيرنا القرآن بأن ني لله إبراهيم الكتكا هو أُوّل من أذّن في الناس بالحجء 
وأنه وولده إسماعيل (عليهما السلام) أعادا بناء الكعبة» أُوَّل بيت بين لعبادة الله 
الواحد الأحد على وجه الأرض. ولذلك عندما يؤدي المسلمون شعائرهم فهم 
يدركون أنهم لا يمارسون وحسب الدين الذي علمهم إياه البي ولك بل 
يعودون بذلك إلى الدين الحنيف الذي يتجاوز حدود الزمان والذي أنزله الله 
على جميع الأنبياء أي دين الاستسلام إلى الله وهو الإسلام. 


إن الإسلام هو دين الاستسلام لله؛ وهذا شعور طلما عرفه المسلمون من 
خلال ممارستهم لهذه الشعائر بشكل شخصي ومباشر. فشعائر الإسلام الخمس 
هي في صلب يمان كل مسلم» حيث يحاول كل متعبد أن يستحضر فيها كل 
آلامه وجهده وآماله وشوقه. وتشكل هذه الشعائر رابطة من نوع ما بين 
علاقات المؤمن بأخحيه الإنسان وعلاقته مع ربه» لأن أعماله الصالحة ومحبته لله 
تتعزز من خلال هذه الشعائر. فمن خلال الشعائر الخمس كان المسلمون دوماً 
قادرين على التعرف بعمق وعن كثب على الطاقة المطلقة لرحمة الله. وهذا ما 
يساعدنا على فهم سبب تمسّك المسلمين الشديد بالحفاظ على الأشكال الأصلية 
هذه الشعائرء لأن لديهم القناعة التامة بأن أي تعديل -- مهما كان يسيرئ 
في شكل هذه الشعائر من شأنه أن يبدد خبرمّم ما هو مقدس. 


# بن تن 


14 حت الملائكة تسأل 
الدعوة للؤيمان 


من بين أيام ولادة بئات الثلاث أذكر أكثر ما أذكر يوم أن وَلِدَتْ فاتن» 
والسبب الرئيس في ذلك هو أنما أصغرهن سنّاء وبالتالي هي آخر من ولد من 
ينهن. فالتجرية الي مررت بها خلال حمل زوجي لابنتينا الأُولَييْن لاشك 
ساعدتئ أن أكون أكثر ضبطأ لنفسي خلال فترة الحمل الثالث. وبرغم أن 
ولادتها جاءت بشكل غير متوقع نوعاً ماء فقد كنت بارد الأعصاب هذه المرة 
كي أقوم بواحبي بشكل صحيح. وأن ألاحظ معظم ما كان يجري من حولنا في 
غرفة الولادة (فخلال ولادة ابنيّ الأُولييْن أغمي علىَ» وكان على أقاربي أن 
يقوموا بالواحب برغم أنه من المفترض أن أكون قد تعلمت جيداً من الدروس 
الت كانت تعطى للحوامل قبل ولادتمن). 

وف طريقنا وبينما كنت أقود سيارت إلى مشفى ذكرى لورانس (2مده»«ها) 
(لهانصوه1]) (لهنءمسء84) صباح ذلك اليوم الصيفي الجميل» شعرت وزوجييّ أن 
أعراض الولادة الخنفيفة الى كانت تنتاها لحين ليست سوى محرد إنذار زائف. 
فقد قلنا لأمّها إننا ريما نعود إلى البيت في الحال. وقد مازحت الطبيبة قائلا: 
"إن كان على الطفل أن يأت اليوم فما عليه إلا أن يسرع, لأنه كان لدي أن 
أعطي وها لطلابي بعد ساعة من الزمن." أجابتئ الطبيبة قائلة: "أعتقد أن 
عقدورك أن تعطي محاضرتك قٍ مرعيها فطفلك قادم الآن!" وسرعان ما 
بدأت آلام المحاض تزداد شيئا فشيعاً وبقوة؛ وفي غضون أربعين دقيقة من 
وصولنا إلى المشفى كان صوت فاتن يدوّي في المشفى معلنة قدومها إلى هذا 
العا لم. 

استلقت الطفلة مجمهدة في حضن أمهاء في حين كانت الطبيبة والممرضات 
يكملن بقية إجراءات الولادة. ثم قامت إحدى الممرضات بلف الطفلة حرام من 
الصوف لتدفئهاء ووضعت قبّعة على رأسها غطّت أذنيها أيضاًء ثم حملت الطفلة 
واتحهت نحويء قالت: "هل تريد أن تحملها؟" أجبتها: "بالطيع". 
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إنه لمن المدهش حقا كيف تستطيع أن ترى حضوراً كبيرأً للشخصية في تلك 
الوحوه الناعمة الصغيرة. ففي المرة الأولى الي حدّقت فيها بوجه جميلة (الببت 
الكبرى) رأيت البريق والفضول فيه؛ وي وجه سارة (البنت الثانية) رأيت الرقة 
واللطافة. وعندما نظرت في وحه فائن» كنت أرى وبوضوح استقلالية 
شخصيتها وقوة تصميمها. 

مشيت بضع خطوات نحو ركن الغرفة وأنا أحمل مولودتنا الدديدة» بحيث لا 
أكون في طريق أحد. رفعتها وهي بين ذراعي برفق شديد وحنيت رأسي بحيث 
لامست شفتاي أذنها اليمئ. ثم همست في أذفاء كما يفعل الملايين من الآباء 
المسلمين قائلا: 

الله أكبر الله أكبر 

الله أكبر الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمدا رسول الله 

أشهد أن محمدا رسول الله 

حي على الصلاة 

حي على الصلاة 

حي على الفلاح 

حي على الفلاح 

الله أكبر الله أكبر 

لا إله إلا الله. 


ريق حتى الملائكة تسأل 

وهذا هو الأذان» ومفرداته هي أولى الكلمات الي يجب أن همس في أذن 
كل مولود يولد ف العائلة المسلمة2'7. فعندما يقوم الوالدان يهذا الدعاء لمولودهماء 
إنما يقومون بذلك وقلوههم تدعو الله أن يشب هذا المولود في طاعة الله والإيمان 
به. وهذا يدل على دعوة المولود وردّه إلى طبيعته الحقيقية (الفطرة)» وإلى 
الروح الي نفخها الله وإلى العهد الذي شهدت به كل روح قبل نحلقها أمام 
قول ربّما: #السنت بربكم» [الأعراف: 17/7]. وف حين يدرك الوالدان أن 
مولودقنا أن يكون معضوما عن الخطأ عتذما يكبر):وأنه قد بيهمل بعضا "من 
واحباته الدينية في فترة ما من حياته؛ فإفم يعبّرون يمذا الأذان عن عميق أملهم 
أن يستجيب ولدهم للدعوة الأولى الى سمعها في هذه الدنيا. 

والأذان سمة إسلامية نموذحية من حيث الطريقة الي ينادى بها للصلاة وال 
لك من نحلاها المومنون بأهداف الإسلام العامة. وق حين أنه قد يقرع 
ناقوس أو بوق ليعلن عن دخول أوقات الصلاة في الديانات الأخرى» فإن طريقة 
الإسلام في الدعوة إلى الصلاة تقدم أعظم معي يمكن تقديعه, ذلك أن الأذان 
يلخص بإحكام ويربط مواقف الإسلام حيال الله والبي ييه والعبادة والحياة. 
ومن أجل هذا يبدو من المناسب أن نقدم ف القسمين التاليين شعيرق الإسلام 
الأوليين من -حلال الأذان. 

د د د 


الشهادة 

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر" 

(الله أكبر) هي توكيد الإسلام الأسمى والمحور الأعظم الذي يعتمد عليه كل 
شيء» وهي تحدد جميع المقوللات الأخحرى عن الله وحلقه. وهي تصور كل 


)١(‏ يؤذن للمولود في الأذن اليمى ويؤذن للإقامة في أذنه اليسرى» ومفرداتما هي: الله أكبر الله أكير؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله؛ حي على الصلاة؛ حي على الفلاح؛ قد قامت 
الصلاة؛ قد قامت الصلاة؛ الله أكير الله أكير؛ لا إله إلا الله. 


الفصل الرابع: تغذية الإيعان ١‏ 
مسلم عن الله؛ والسبب الرئيس لعبادته له وخضوعه لسلطته ويقينه به. وهي 
أساس روحانية وتقوى المسلم. ولكن مقولة "الله أكبر" تجعلنا نسأل: الله أكبر 
ممن؟ ومن ماذا؟ وكون هذه المقولة مفتوحة النهاية أمر محيّر للوهلة الأولى» فقد 
نسأل: لماذا تركت مفتوحة هكذا دون إكمال؟ ولكننا لا نفهم ذلك إلا عندما 
نبدأ بوضع عناصر عدة في محاولة لإكمالها. فالمقولة تدعوناء بل تطلب مناء 
محاولة إكمانها. ولكن ليس من شأن أي محاولات كهذه إلا الإخفاق؛ ذلك أن 
عظمة الله المطلقة لا يمكن لنا أن نطوها بمقارناتنا؛ والقرآن الكريم يؤكد ذلك: 
#ولم يكن لَه م أَحَد) [الإخلاص: .]4/1١١‏ 

وقد نسأل: هل الله أكبر من كل الخلق؟ وهل الله أكبر بالرحمة والعطف 
والمعرفة والحكمة والحب والعدل من أكثر خخلقه تراحماً وعطفاً وحكمة ومحبة 
وعدلاً؟ وهل الله أكبر من أعظم قرّة نستطيع تصوّرها؟ إن (الله أكبر) تؤكد 
باستمرار أن الله أكبر وأعظم في أي مقارنة يمكن أن نفكر بها؛ وأكبر من أي 
شيء وكل شيء يمكن لنا أن ندركه؛ وأكبر من أي تصوّرات يمكن أن يتخيّلها 
رحال الدين» وأكبر من أي توكيدات يقول بما العقائديون» وأكبر من أي 
مقولات يقول با الفلاسفة» وأكبر من أي شيء يمكن لكلمات البشر أن 


تصفه . 


إن (الله أكبر) تتضمن كل شيء؛ لأنها تتسع لكل مديحنا وتعظيمنا؛ وكوفا 
مفتوحة النهاية» فهي تدعونا لكي نتخيّل؛ ولكنها في الوقت نفسه تصرّح 
بعجزنا الحقيقي عن إدراك عظمة الله. فمن منظور «الله أكبر) تقف جميع 
المخلوقات الأخرى على مستوى أرضي واحد أدنى من الله على نحو لا محدود. 
ولذلك بحد أن العبارة التالية من الأذان (أشهد أن لا إله إلا اللهم -- وال هي 
ف الوقت نفسه تشكل الجزء الأول من الشهادة -- تأنّ نتيجة طبيعية ل (الله 
أكبر)؛ إذ كيف يمكن لا أن تكون غير ذلك؟ فإذا كان الله هو الأكبر وهو 
الأسمى والأعظم رحمة وعطفاً وحناناً وقدرة وعدلاً والأقرب من كل شيء منا؛ 


قف حتى الملائكة تسأل 
والأعظم محبة وحكمة ومعرفة من كل شيء وعلى نحو لا محدود» إذن لماذا على 
المرء أن يبحث عن إله آخر؟ وحام قوي آخر؟ وهدف سام آخر؟ ولاذا 
يضف الرعن الله أز أرمات أذ وسطاء | خزرون ايه زوين اله ا نف وباك 
أشخاص آغخرين سواء أحياء كانوا أو أمواتاً يتوجهون إليهم في صلواهم؟ فهل 
صفات الله وقدرته ناقصة [حاشاه] بحيث نخترع له شريكا؟ بالنسبة إلى 
المسلمين الإجابة واضحة وهي (لا إله إلا اللهم؛ ومن هنا فالعبادة لا تكون إلا له 
وحده. فالمصطلح الإسلامي هنا هو كلمة "عبادة" وهو مشتق من كلمة "عبد" 
ويشير المستلعوك بتر واعتزاز لأنفسهم على أنهم "عبيد الله." وللوهلة الأولى 
يبدو هذا وصفاً مهينا لعلاقة المؤمن مع الله ذلك أن تصوّرنا عن مفهوم "العبد" 
أنه شخص ما يسكّر ويُمْتَهن ورا يُحْتَقر أيضا. ولكن قلقنا الأولي حيال هذا 
المصطلح قد يكشف شيئاً ما داحل أنفسناء يتناغم مع مفهوم الإسلام للعبادة. 
وترانا نمتعض -- على نحو غريزي -- أن مخلوقاً ما يتوجّب عليه أن يختار كي 
يكون عبدا لمخلوق آخحر كأن يكون هذا الأخير طاغية مثلأء أو أن يكون عبداً 
لشيء كالطمع أو المحدرات؛ أو لقدرة أو سلطة ما أو أن يكون المرء عبداً 
لشهوته. فهناك شيء ما بداخلنا ينبذ فكرة العبودية باعتبارها مرضا أو أمرا 
مهيناً. فنحن نشعر يمقدار ضعف هذا الشخص ويزال وجوده» وذلك لأن 
سعادته تعتمد على سادة له هم أنفسهم مخلوقات ضعيفة أو أشياء واهية ومتقلبة 
وربما خيالية زائلة. وبحد أنه ح الملحدون أنفسهم يثمّنون موقف من يرفض 
عبادة أي مخلوق سوى الله من حيث إنه يُخخضع نفسه لهذا المحلوق أو يجعل من 
نفسه نحادما وعبدا له. 

ومع ذلك يبدو أننا جميعاً بحاحة كي نؤمن بأحد ما أو شيء ما. فالحياة 
دون معيئ أو اتجاه بائسة حقا. ويبدو أنه يتوجب أن نحيا من أجل هدف أو 
شيء ما عزيز علينا ونموت من أجله؛ سواء كان هذا الهدف أو الشيء مبدأ 
سياسياً أو خطة (حياتية) أو أمة أو حلماً أو فكرة أو مالاً أو سلطة أو جاها أو 
أسرة أو شهرة أو ثأراً. أعتقد أن التقديس هو جبلّة في الإنسان» وأن قدرنا هو 
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أن نكون عبيدا سواء شئنا ذلك أم أبينا؛ وغالباً ما تكون رغباتنا بعيدة عن المنال 
والتحقيق. ولكن حى وإن كان من الممكن بلوغها فإنا في الواقع لا يمكن أن 
تصل إلى مستوى توقعاتنا؛ وبالتالي تصبح في النهاية كسرابء أو ليس أكثر من 
بحرد أشياء تختلقها تخيلاتنا الزائفة (انظر الآية 59 من سورة العنكبوت). 

فالحياة كما يراها المسلم هي خيار متواصل ما بين السادة» أي ما بين الذين 
تخلقهم أنت لنفسك والله الواحد القهار الذي خلقك. فعندما تصنع أنت آلهتك 
بنفسك فإنك تخلق هذه النفس ظلمها وهوائها؛ ولكن عندما تخضعها للواحد 
الأحد فإنك تحصن نفسك من شى أنواع المحاوف والهلع الذي يقود البشر إلى 
عبادة الأوثان. 

وف الحقيقة ومن وجهة نظر الإسلام» فإن جميع المحلوقات هي عبيد لله 
سواء وعت ذلك أم لم تع من حيث إفها تسير وفق مقتضى حكمته؛ ولا 
تستطيع أن تنجز شيئاً في الحياة غير الذي أراده هوالها. فالله ليس فقط يريدنا 
أن'تدرك: هذه الكقيقة. بل أن تستعفيد منها ما/أستطها إل ذلك منبيلاً وذلك 
باستغلال نعمه علينا وهدايته لنا وال من شأنها جميعاً أن تقرّبنا إلى الله زلفى. 
فعندما نصبح عبيداً حقيقيين لله تصبح عبيداً للصفات والمتصال المقدسة أيضاء 
ونصبح أيضا عبيدا للمحبة والعدالة والحقيقة المطلقة. فعبادة المحلوق بالنسبة 
إلى المسلم أمر خارج عن حدود العقل تاما؛ وهو أمر مهين ومذل, ولكن أن يكون 
المرء عبد لله فهو شرف عظيم حقاء وغاية يسعى المسلم لبلوغها طوال حياته. وهذا 
هدف قد يكون صعب التحقيق أحيانً. ولا شك أن القرآن لا يقدم صورة تفاؤلية 
كبيرة عن الإنسانية في هذا المجال. فما أسهل على الإنسان أن ينحرف عن جادة 
الصواب ويتخخذ من الأوثان أرباباء ذلك أن القرآن يشير إلى صعوبة تمَسّك 
المؤمن بالعقيدة حيث يقرن ذلك باقتحام العقبة (انظر الآيات ١7-84‏ من سورة 
البلد). فالإسلام (الخضوع لله) يتطلب العمل الشاق وتهذيب النفس والتصميم 
وفوق ذلك كله اتباع هدي الله. وهذا يقودنا إلى الجزء التالي من الأذان» وهو 
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في الوقت نفسه يشكل الجزء الثاني والأخير من الشهادة (أشهد أن محمدا رسول 
الله أشهد أن محمداً رسول الله). 

فالقسم الأول من الشهادة وهو (أشهد أن لا إله إلا الله) هي إفادة حقيقية 
كاملة. فهي تشهد بالحقيقة الكونية الي تنطبق علينا جميعا بصرف النظر عن 
إقرارنا أو عدم إقرارنا يما. فقبل أن تخلق الإنسانية وقبل أن تخلق الأرض وقبل 
أن يخلق الكون الذي نعيش فيه؛ لم يكن هناك سوى إله واحد ولن يكون هناك 
آخر. والقسم الثاني من الشهادة (محمد رسول الله) يعتمد على القسم الأول 
وهو أيضاً إفادة حقيقية؛ ولكنه أيضا مقولة التزام بالنسبة إلى القسم الأول 
وكذلك التزام بالمجتمع الذي ينتمي إليه أتباع محمد .يو فالقسم الأول من 
الشهادة يعلن وحدانية الله وأما القسم الثاني فينبئنا باهتمام الله الكبير بالإنسان. 
والقسم الأول يعلن تفرّد الله بالربوبية وأن لا شيء مثله» والقسم الثاني يرينا 
الطريق إلى معرفته. والقسم الأول يعلن الهدف, والثاني يرينا الطريق إلى 
الهدف. ولقد أراد الله لنا أن نعرفه؛ ومن رحمته وفضله علينا كلف محمداً لله 
لكي يأحذ بيدنا للوصول إليه. 

ومنذ اللحظة الأولى الي ينضم المرء فيها إلى الحالية الإسلامية سواء كان 
ذلك منذ الولادة أو عن طريق اعتناق هذا الدين؛ فإن الشهادة تبقى سمة حاضرة 
دوماً في حياة ذلك الشخحص. ففي الأذان يُرفع الصوت عالياً بالشهادة. 
ويتلفظ المسلم بالشهادة عند النوازل» وينطق ها على الأقل تسع مرّات في اليوم 
في صلواته المفروضة» وكذلك يتلفظ المؤمن بما على نحو عفوي خلال الحظات 
الاندهاش والتعجبء ويتنهّد يما بمدوء عندما يفكر بعظمة الله وجبروته. 
وإضافة إلى ذلك فإها تصبح مقولة نظام حياة أساسه القرآن وتعاليم البييق 
وبالنسبة إلى المسلمين فإن القرآن هو كلمة الله المنزلة وأما سنّة البي وَْوٌ فهي 
تطييق لما أوحى به الله إلى رسوله. فعندما سئلت عائشة عن لُق البي َل 
قالت: "كان خخُلقه القرآن." إن جوابمها هذا ليعبّر أصدق تعبير عن رؤية 
المسلمين للعلاقة بين القرآن الكريم ورسول الله يه . 
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إن الشهادة هي ما يبدأ به المسلم حياته سواء كان ذلك بشكل فعلي أو 
رمزي؛ وهي حجر الزاوية الي تبئ على أساسها عقيدة المجتمع وهي مصدر 
وحدة وقوة ذلك امحتمع. إنا الرابطة الي تحمي المسلمين؛ وهي الحد الفاصل 
فيما بينهم وبين من يريد أن ينضم إليهم. وبالنسبة إلي -- وكأي معتنق آخر 
ح إن أنسى أبداً اللحظة الي نطقت فيها بالشهادة لأول مرة. لقد كانت 
بالنسبة إلي اللحظة الأصعب في حياق» ولكنها الأكثر قوّة وتحرراً. وسرعان ما 
بدأت أفهم مضامينها بشكل تدريجي» ولكنئ بشكل حاص بدأت أرى أنا ليس 
فقط تعلن وحدانية الله بل الوحدة الكاملة والمساواة التامة بين البشر9». ولا 
أدّعي أن هذا شيء جديد اكتشفته في الإسلام» ذلك أن مبدأ المساواة هو أحد 
المواضيع البارزة في تعاليم الإسلام» بحيث لا يمكن لأحد أن يخطئه لدى قراءته 
لهذه التعاليم. كما أن لا أقول بأن هناك من المسلمين من يحاول إبراز هذه 
السمة ف الإسلام كلما سنحت له الفرصة:» بل إن الأمر يمكن ملاحظته بشكل 
حلي في التقاليد والتفاعلات الدينية للجالية الإسلامية. ولاعجب أن يكون 
ذلك من بين أوّل الأشياء الي أذهلت مالكوم إكس في رحلته الي قام يما إلى 
الحج في مكة, يقول مالكوم إكس: 

"وأما في الأسبوع الأخير فقد كنت عدم الكلام البتة وأصبت بالذهول من 
الكياسة الي كانت تحيط بي من كافة الجهات؛ وال أبداها الناس لي برغم 
اختلاف ألوافهم... رما تصدمك هذه الكلمات الصادرة عيئ. ولكن ما رأيت 
وما خبرت في هذا الحج قد أرغميي أن أعيد ترتيب الكثير من نماذج أفكاري 
السابقة وأن ألقي جانبا بعضا من استنتاحاتي السابقة... وأعتقد أنه لو قبل 
الأمريكيون بوحدانية الله ربما يكون مقدورهم أن يقيلوا بوحدة الإنسان ل 


ويتوقفوا عن معاملة الآخرين تبعا ل "اختلاف" ألوافم» ومن ثم مضايقة وإيذاء 


)١(‏ انظر الجزء الأخمير من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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بعض منهم... فكل ساعة في الأرض المقدسة [الجزيرة العربية] تعطيين القدرة 
على امتلاك بصائر لما يحدث في أمريكا بين السود والبيض”" . 

إن لا أدعي القول هنا بأن الإسلام يستأصل شأفة التمييز العرقي واللوي. إذ 
من شأن ذلك القول بأن الإسلام يستأصل الشر. ولكنين أؤكد بأن الإسلام لا 
يسمح بتمييز كهذاء وأن المسلم إذا أبدى بعضاً من ذلك فإنه يكون قد اخترق 
مبدأ جوهرياً من مبادئ العقيدة واقترف إثاً كبيراً. فمن بين ديانات العالم 
الكبرى لم تنجح ديانة في محاربة التمييز كما مح الإسلام. وبالنسبة إلي 
شخصياً فقد مررت بتجربة شخصية مثيرة للمشاعر توضح قوة الإسلام في هذا 
محال وذلك بعد عدة أسابيع من إسلامي: 

لقد كانت محاضرة نظمها الطلبة المسلمون في جامعة سان فرانسيسكوء 
وكان امحاضر ف تلك الليلة شخص يدعى عبد العليم موسى والذي كان آنقذ 
إمام مسجد النور في أوكلاند ( 059ه0) كاليفورنيا. قص لنا قصة دحوله في 
الإسلام وال بدأت عندما انضم إلى جماعة (أمة الإسلام) في الستينيات» ثم 
تحوله إلى الإسلام الحقيقي في السبعينيات. وكان معه بعض المسلمين من 
الأمريكيين الأفارقة الذين كان يبدو من خلال ردود أفعالهم حيال حديثه أن 
فعيه [سلاميع كانت يني نضة اندم عند العام : .. ومن ححيث البنية اللدسدية 
فقد كان عبد العليم طويلاً وقويا وليل وذكا واسحاضن البديهة ممن لا يمكن 
الاستهانة يمم. وفي طريقه إلى المنصة أخبرن أحد الطلبة أن عبد العليم هذا كان 
في وقت من الأوقات عضوا في مجموعة النمور السود (ومعطاصدط عإ8130) وأنه اقتيد 
إلى السجن يسبب ذلك. وغالبا ما أشك في شائعات كهذه ولكن ل 
خلال المحاضرة -- استطعت أن أستنتج أنه كان أحد المشاغبين والميالين إلى 
العنف في الماضي. ومع ذلك فإن الكلمات الحكيمة الي كان يتفوه بما والهدوء 
الذي كان يتمتع به خلال محاضرته جعلتنٍ أشعر بأن هذا الرحل قد اكتشف 
سبيل الطمأنينة والسكينة الداخليتين من خلال إيهانه. 


1 انظر: هالي :نإء1121 تراجمة مالكوم إكس.؟ا 5دمء8/12[1 6ه بطمدمعه أ طماناة‎ )١( 
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بينما كنت أستمع إلى عبد العليم موسى وهو يحاضر لم يغب عن بالي 
سنوات الشباب الأولى وهمجية الحروب العرقية البشعة الي كان يتقاتل فيها 
شباب من حيّنا مع شباب من السود من أمثال عبد العليم الذين كانوا يسكنون 
الأحياء الفقيرة القذرة. ودار في مخيلي لا بد وأن عبد العليم كان خصما 
شرساء عدوا يحاول أي فرد فينا تحاشيه إذا دحل منطقة نفوذنا. ولكنئ في 
الوقت نفسه شعرت بأحاسيس متناقضة» شعرت بالإشراقة والحنجل وشعرت 
بالإثارة والارتباك في الوقت نفسه. لقد كنت في حالة من الاسترجاع فقد 
بدأت جميع المحاوف الي كنت قد خلفتها في بيدحبورت (كوننيكتيكت) أيام 
شبابي الأول تراودني وانتابئ القلق . 

وف فترة أسئلة وأجوبة من المحاضرة طرح طالب عربي السؤال الأول على 
عبد العليم وكان على الشكل التالي: "هل تعتقد أن الإسلام قد غيّر فيك شيئاً 
نر في حياتك؟" رما كان السؤال بريئاً ولكنه بدا وكأنه يشير إلى ماضي عبد 
العليم العاصف. على الأقل هذا ما فهمته أنا من السؤال» وكان هذا ما فهمه 
عبد العليم أيضاً. تنهّد عبد العليم وهو يهز رأسه بمنة ويسرة كما لو أنه لم 
يصّدق السؤال ثم قال: "إنك لا تدري كم مرة سئلت فيها هذا السؤال. إن 
الناس لا يعرفون أن ذلك يمكن أن يحصل فعلاً وأن حياتك يمكن أن تنقلب رأساً 
على عقب." كان يتكلم ببطء وكأنما بحصي كلماته وكأنما يحاول احتواء 
كبريائه امحروحة. ثم أردف قائلاً بصوت خافت بعد أن تغلب على إحباط كان 
يتنامى داحله: "إن الناس لا يستطيعون أن يصدّقوا كم هي عظيمة قدرة 
الإسلام." شعر الجمهور بالتوتر وحبس الناس أنفاسهمء وكأنما يتوقعون ثوران 
عبد العليم في أي لحظة. تفخّصت عينا عبد العليم القاعة وكأنه يبحث عن 
شخص ما يفهمه. أو أنه كان يبحث عن طريقة يثبت فيها فكرته؛ وفجأة 
استقرت على غرانت 6,800) - أمريكي آخر أبيض مسلم كان يجلس على 
يساري - وعلىّ شخصياً. أشار بيده إليناء وقال وكأنما يصرخ: "إن حقيقة 
وجود رجال بيض كهؤلاء يجلسون سوية مع رحال سود مثلنا كإخوة, في حين 
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ومنذ عشر سنوات فقط كنا نقتل بعضنا بعضاً في الشوارع» تخبركم عن مدى 
التأثير الذي يمكن أن يفعله الإسلام في حياة الفرد "! 

كنا نحن الثلاثة أنا وغرانت وعبد العليم من جيل واحد. كانت إيحاءات 
وجه غرانت تشير إلى ما كنت أشعر به» وهو أن عبد العليم بدا وكأنه يقرأ 
أفكارنا. وبعد البرنامج مشى عبد العليم إلينا وبابتسامة حارة ومدّ يده مصافحاً 
ثم عانق بعضنا بعضا عناقاً إسلامياء وكان ذلك بداية علاقة ذات أهمية كبرى 
بالنسبة إلي. وأصبح عبد العليم صديقاً مقرّباً وناصحاً مخلصاً في معالحة بعض 
المصاعب والعقبات الي مهدد إخلاص الوافدين الجدد إلى الإسلام. عندما 
قابلت عبد العليم لم يكن قد مضى على إسلامي الكثير من الوقت» ولابد 
للدروس والعبر الإسلامية من بعض الوقت كي ترسخ في أذهانناء ولكن في تلك 
الليلة تعلمت الكثير عن مبدأ الأخوّة في الإسلام. وكان علي أن أتعلم الشيء 
الكثير من عبد العليم خلال الشهور والسنوات التالية ال قضيتها في سان 
فرانسيسكو. ش 

وهل هناك تعصّب أو تمييز ضد المسلمين؟ نعمء وفي مختلف الظروف 
والأوقات» إذ إن التعميم سمة ملايين البشر جميعاً والتمييز العنصري مب على 
التجربة. كما أن حياتنا مبنيّة على أساسه إلى حد كبير. ففي كثير من الأحيان 
نؤذي الآخرين كما نؤذي أنفسنا عندما نسيء استخدام قدراتنا العقلية» ولكننا 
نستطيع؛ بل يتوجّب عليناء أن نصحح أخحطاءنا ونتعلم منها. فكثيرة هي المرّات 
الى شاهدت فيها القوة التصحيحية للشهادة عند المسلمين. ولقد شاهدت 
كيف أن الفروقات الثقافية والسياسية والاقتصادية والعرقية تفرّق بين المسلمين» 
ولكننى شاهدت كيف أن الشهادة تجمعهم كإحوة وأخوات في الإيمان. 
والحادثة التالية جرت بعد عام واحد تقريبا من اعتناقي للإاسلام: 

إن المساجد والمراكز الإسلامية ف أوروبة وأمريكا ججمع لاسكا فنيها 
هائلاً من الشعوب من مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وغالباً ما يحتضن المسجد 
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العديد من التجمعات الثقافية الصغيرة دون أن يكون لأحدها الغالبية من حيث 
العدد؛ وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على المساحد الى تديرها جمعيات الطلبة 
المسلمين في الجامعات الغربية. إن تجمعات متباينة الثقافة كهذه لا بد أن ينجم 
عنها خلافات في الآراء وال من شأفا أن تؤدي بسهولة إلى خلافات حادة 
وتصدعات ف الحالية. 
ولقد نشب نزاع من هذا القبيل في مسجد جامعة سان فرانسيسكو. ولم 

أعد أذكر السبب الحقيقي الذي قاد إلى تلك المشاجرة» ولكينٍ أعتقد أن كان 
يتعلق بكومة من الكرّاسات المناهضة للشيعة كان قد تركها أحد ما في المسجد. 
ولقد حدث ذلك بينما الحرب الإيرانية-العراقية على أشدها. في ذلك الوقت 
كان كل فريق يحاول حشد طاقاته مع أنصاره في سبيل نشر دعاية سياسية- 
دينية ضد الطرف الآخر. أذكر اما النطورة الي وصل إليها الموقف من 
الانفجار آنئذ. هاج السعوديون ضد الكويتيين والإيرانيين» ووقف الطلبة 
الباكستانيون مع السعوديين» ووقف الأمريكيون البيض دفاعا عن الإيرانيين ف 
حين وقف الأمريكيون الأفارقة ضد الأمريكيين البيض وبدا أن الفلسطينيين 
ومسلمي شمال إفريقية في شجار بعضهم مع بعض ووقف الطلبة الماليزيون 
مذعورين. لقد هاج الجميع وماجوا بكل أنواع الحجوم المر والحاقد والعرقي 

"-أنتم الشيعة قوم كافرون". 

"-أنتم السعوديون تقدسون الملك لدرححة العبادة.. 

"-ماذا يعرف الأمريكيون عن الإسلام؟” 

"-إن الباكستانيين هم أذناب السعوديين” . 

"-لقد أسلمنا قبل أن تسلموا أنتم أيها البيض بوقت كبير". 


"-أنتم تفخرون باتباعكم ل إلايجه محمد". 


ارق حت الملائكة تسأل 
"-إن الفلسطينيين يستأهلون ما حصل طم". 

احمرّت الوجوه من الغضب وانتفخحت الأوداج وتعالت الصيحات بالنذير» 
وكان الطلاب الأمريكيون يستعدّون للنزال والعراك» وكانت هذه هي 
النتيجة الي كنا نتجه إليها لا محالة. وفجأة ومن أحد أركان الغرفة انطلقت 
صيحة يائسة تدوي: "لا إله إلا الله! محمد رسول الله". 

لقد كان المنادي إلياس» ذلك الطالب الإندونيسي النحيل القصير الهادئ. لم 
يكد ينطق بكلمة أخرى عندما بدأ الهدوء يخْيّم على الغرفة. 

سأل بعضهم الآحر: "ماذا قال الرجل؟” 

صرخ إلياس ثانية بكل ما أوتٍ من قوة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله." ثم 
أردف قائلا: رددوا حلفي : "بن إله إلا الله محمد رسول الله" ردد معظم ابجمع 
الشهادة بتمتمات مختلفة مضطرية. 

سأل أحدهم الآخر: "ماذا يريد الرجل؟". 

ثم صرخ إلياس قائلاً: "رددوها كما لو أنكم تعنون ما تقولون". 

شعرنا أن علينا أن نطيع هذا الرجحل الذي عادة ما يكون هادئا ولطيفا 
وكيّساًء ربا لأنه كان يتكلم بطريقة سلطوية وبحماسة عاطفية. ارتفعت 
أصواتنا ونحن نردد تخلف إلياس: "لا إله إلا الله محمد رسول الله". 

شعر كل فرد منّا وكأن الحقد والضغينة تتبددان من قلوبنا. كانت العيون 
جميعاً تتطلع إلى إلياس وتسمّرت وجوه عليه. وسرعان ما أظهر بعضهم الحزن» 
وبعضهم الندم وبعض آخحر البهجة. لقد شعر الجميع الآن بحاجة إلى إلياس لكي 
يعوده. وأردف إلياس مردداً: "رددوا ثانية وثالثة." وما كان من الجتميع هذه 
المرة إلا أن يرددوا حلفه» وبدأت القاعة ترن ويردد صداها: 


"لا إله إلا الله محمد رسول الله"." لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
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وقف إلياس وكأنه تمد هناك» وفاضت الدموع من عينيه. نظر إلينا بنظرة 
الطفل الذي ينظر إلى والديه ويطلب منهم أن يكفوا عن الشجار فيما بينهم. 
عند ذلك قال إلياس بّمدوء وكأنما تصدّع صوته: "هذا هو كل ما في الأمرء إن 
هذا هو ما يجمعنا ويوحد بيننا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله." عند ذلك بدأ 
كل أخ يقترب من الآخر هدوء وقد بدا على وحوههم الحرج والارتباك. فما 
كان على وشك أن يصبح جحيماً أصبح الآن 20 من التصافح والعناق 
الأحوي والاعتذار الصادق. وفي اليوم التالي عاد المسجد إلى حالته الطبيعية ولم 
أسمع أحدا يناقش تلك المسألة ثانية. 


نت بن # 


تجرية القرب من الله 

يقول غسّان ذرّة إمام مسجد جامعة سان فرانسيسكو السابق: "عندما نصلي 
وتلامس أنوفنا الأرض في السجود فإننا نشعر بقوة وطمأنينة وسرور تفوق 
حدود هذا العالم» ثما لا يمكن وصفها ف كلمات ولا يعرفها إلا من جريا". 

"حي على الصلاة » حي على الصلاة 

حي على الفلاح؛ حي على الفلاح". 

قي اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلام أعطاني إمام المسجد كتيّباً أتعلم من خخلاله 
كيف أصلي. عندها قال لي بعض الطلبة المسلمين:"هوّن عليك ولا تثقل على 
نفسك وتعلم هذه الصلوات ببطء وهدوء." اندهشت من قلقهم علي 
وتساءلت في نفسي قائلاً: "وهل أداء الصلاة هو من الصعوبة بمكان"! 

في تلك الليلة تحاهلت نصيحتهم وقررت أداء الصلوات الخمس ف أوقاتًا 
المعلومة. جلست لمدة طويلة متمدداً على الأريكة في غرفة جلوسي تحت ضوء 
حافت؛ أدرس وأتمثل هيئات الصلاة وأحاول تعلم الآيات القرآنية الي يتوجّب 


شرف حت الملائكة تسال 


علي تلاوتا في الصلاة وكذلك الأدعية الواحب قوها. ومعظم ما كان يتوجحب 
علي حفظه وقوله كان باللغة العربية» ولذلك كان علي أن أقرأ رسم الكلمات 
بالعربية ومععئ ذلك باللغة الإنجليزية وكل ذلك كان في الكتيّب. تصفحت 
الكتيّب بإمعان لمدة ساعتين قبل أن أشعر بالثقة التامة من مقدرت على أداء أوّل 
صلاة لي. كان الوقت يقارب منتصف الليل ولذلك قررت أداء صلاة العشاء. 
دخلت الحمام ووضعت الكتيّب بجانب المغسلة وفتحته على الفصل الخاص 
بكيفية الوضوء. أخخذت أتبع التعليمات خخطوة بخطوة وبدقة متناهية» وكأنئ 
طبّاخ يحاول أن يطهو وحبة طعام ما لأول مرة. وعندما انتهيت أغلقت صنبور 
الماء ثم دلت حجرة الجلوس والماء يقطر من مناطق مختلفة من جسديء ذلك 
أن الكتيّب نص على أنه من الأفضل عدم استعمال المنشفة بعد الوضوء . 
وقفت في منتصف الغرفة ثم توجّهت نحو ما اعتقدت أنه القبلة في مكة. 
نظرت خلفي على الباب لكي أتأكد من أن أوصدت باب شق أم لا. وبعد 
أن تأكدت من أن الباب كان مقفلاء يممت شطر القبلة ثانية بعد أن سوّيت من 
وقف. أخحذت نفساً عميقاً ثم رفعت يدي وهي مفتوحة حذاء وجهي إلى أن 
لامست شحمي أذن؛ ثم همست بصوت أجش "الله أكبر." كان أملي ألا 
يسمعينٍ أحد حيث شعرت ببعض القلق» ذلك أن كنت أشعر أنه لابد أن أحدا 
ما يتجسس على. ثم إن تذكرت أن ستائر غرفي كانت مفتوحة» ثم فكرت 
في نفسي قائلاً: "ماذا سوف أقول إن رآني أحد الحيران وأنا على هذه الحالة؟" 
توقفت عما كنت أفعله ثم توجهت إلى النافذة ونظرت نحو الخارج فيما إن كان 
هناك أحد ما يراقبني. ومن حسن حظي أنه لم يكن هناك أحد, ثم إنني أغلقت الستائر 
بحذر ثم عدت إلى منتصف الغرفة. عدت إلى ما كنت عليه وشرعت بالصلاة قائلا: 
"الله أكبر." قرأت بالعربية بفاتحة الكتاب وبسورة قصيرة بصوت لايكاد يسمع 
وبغمغمة لايكاد يفهمها عربي. ثم كبرت بصوت هادئ للركوع وأنا أضع يدي على 
ركبتي. شعرت بالحرج لأنني لم أركع في حيانَ لأحد. كنت سعيدا لأنني كنت 
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وحدي. وفي ركوعي قلت: "سبحان ري العظيم" عدة مرات. ثم اعتدلت وأنا أقول: 
"سمع الله لمن حمده... ربنا ولك الحمد ". 

شعرت بدقات قلي تتسارع وقلقي يتزايد. يكنا كلت أفري السدود مكوا 
"الله أكبر." تسمّرت في مكان وأنا أحدّق في البقعة حيث المكان الذي سوف 
أضع فيه حبيئ للسجود على الأرض. 2 أستطع السجود. ول أستطع الإنحناء 
كي أضع أنفي على الأرض كعبد يعفر وجهه بالتراب أمام سيّده. شعرت 
وكأن ركبنَ قد أحاط يمما سوار يمنعهما من الانحناء. وشعرت بالخجل من 
الانحناء بذل. ثم إن تميّلت أن أقوم بذلك أمام أصدقائي وأصحابي» وكيف 
سيكون موقفي أمامهم وكيف سيكون موقفهم تجاهي وهجاؤهم لي وضحكهم 
عليَ؟! تصورت كم سأبدو سخيفاً أمامهم وكأني بأحدهم يقول: "يالجفري 
المسكين لقد أصبح ابن سان فرانسيسكو مهووساً بالعرب» أليس كذلك؟" ثم 
إني دعوت الله قائل: "ساعدني ياربي لكي أسجد لك". 


أخذت نفْساً عميقاً ثم أرغمت نفسي على النزول إلى الأرض. جفوت 
على أربع» ثم إن بعد تردد قصير دفعت بوجهي ساجداً فوق السجادة. 
طردت جميع الأفكار من عقلي ثم ردَّدْت قائلاً بطريقة آلية: "سبحان ربي 
الأعلى" ثلاثاً. ثم كبّرت وحلست على كعيّ. حاولت طرد وساوسيء ثم 
كيرت للسستخزة وسدث ثائية. ثم كبرت لأفض واقفا. قلت ف نفسي بقي 
ثلاث ركعات وأنمي الصلاة. كان علي أن أتصارع مع عواطفي وكبريائي 
لأكمل صلاتي» ولكن في كل ركعة كان الأمر يسهل علي لدرجة أن شعرت 
بالسكينة في السجدة الأخيرة. ثم إن قرأت التشهد ثم سلمّت على اليمين ومن 
ثم على الشمال. لقد انقضى الأمرء ولكننٍ بقيت جالسا أسترجع المعركة الي 
مررت كا للتو. شعرت بالحرج لأنن تصارعت مع نفسي لكي أي صلاة 
واحدة. طأطأت رأسي ثم دعوت: اللهم اغفر لي تكبري وغفلقء فلقد جئت 
من مكان بعيد وما زال أمامي شوط كبير لكي أقطعه. 


4 حت الملائكة تسأل 


في تلك اللحظة بالذات مررت بتجربة ل أعهدها من قبل ولابمكن لي أن 
أصفها ف كلمات. وكل ما أستطيع قوله هو أنه سرت في جسدي موجة من 
البرد أخذت تشع في مكان ما من صدريء وكانت قوية لدرحة أنئي شعرت 
بالرعب في بداية الأمرء ثم انتابتئي قشعريرة. وم يكن الأمر مجرد شعور جسدي بل 
إنه تجاوز ذلك إذ غمرتني حالة من العواطف الغريبة أيضا. شعرت وكأن الرحمة قد 
حلت بي لتغمري حالة من الروحانية والسكينة. بدأت بالبكاء ولم أكن أدري لماذا. 
اهمرت الدموع فوق وجني ووجدت نفسي أبكي بلا توقف. وكنت كلما 
ازداد بكائي شعرت بقوة هائلة من الرقة والعطف تعانقئ. الم أكن أبكي من 
ذنب - ريما كان علي أن أبكي منه -- أو من نحجل أو من فرحة» بل كان 
الأمر وكأن سد كبيراً قد افار ليفيض منه مخزون هائل من الخنوف والغضب . 
وبينما أكتب هذه الكلمات تساءلت في نفسي كيف أن رحمة الله ومغفرته 
تتجاوز مسألة غفران الذنوب لتشتمل على تطهير النفس وغرس السكينة فيها. 
مكثت جائياً على ركبنَ ورأسي بين يدي وأنا أتتحب لبعض الوقت. وعندما 
توقفت عن البكاء أخيراء كنت مرهقاً تماماً. وأما التجربة ال مررت با فقد 
كانت غرية عدا بالنسبة إلي وكانت عامرة بالمشاعر العاطفية» الأمر الذي لا 
أستطيع وصفه في كلمات كما أنه لا ينبغي لي أن أخبر أحداً عن ذلك الآن29 . 
لقد كان إدراكي لذلك كبيرا فقد كنت بحاجة ماسة إلى الله وإلى الصلوات. 


وقبل نموضي من جلسيَ تلك دعوت الله دعاء أخيراً تلك الليلة» فقلت: 
"ياربي» إذا ما جنحت مرّة ثانية نحو الكفر بك في حياقء اللهم أهلكي قبل 
ذلك وخلصن من هذه الحياة. إن يارب أجد الحياة صعبة بنقائصي وعيوبي» 
ولكنئ برغم ذلك لا أطيق العيش ولو ليوم واحد وأنا منكر وجحودك". 

)١(‏ في الأشهر التالية مررت .ما يمكن أن أعتيره بالنسبة إلي تارب روحانية مركزة خلال صلواتي» ولكن 


من خلال محادثاتي مع مسلمين آخرين وجدت أن تحربي لم تكن هي الوحيدة كما أنما لم تكن غير 
عادية أو طبيعية, 
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والأذان يحثنا على الصلاة وعلى الفلاح: "حي على الصلاة ... حي على 
الفلاح." فإذا كان الهدف الرئيس من حياتنا هو التقرب أكثر فأكثر إلى الله فإن 
الصلاة جوهرية من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. وبالنسبة إلى المسلمين فإن 
الصلاة هي إحدى أهم السبل في سبيل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه. ما 
بوصلة المسلم الروحية الى يتفحص من خحلاها تقدمه ووجهته في الحياة) وهي 
الطريق الي تؤدي به إلى الجنة في الآخرة. ومن خلال خبرته في الصلاة يحاول 
المسلم أن يبقى متنبّها لتقلبات إكانه. فلمسلم يسأل نفسه: هل أصبحت 
أتقاعس عن أداء الصلوات في الفترة الأخيرة؟ أو أن أؤديها على عجل دون 
أن أنتفع بأحرها؟ وهل إقباللي على الصلاة أقوى مما كان عليه في السابق أو هو 
أضعف؟ وهل تقرَبِن هذه الصلوات من ربي أكثر أو تبعدني عنه؟ وبرغم أن 
كلاً من الصلوات الخمس تعين المسلم على قياس ثمائه في الإبمان فإن الصلاة هي 
المقياس الرئيس اليومي لدرجة محضوع المؤمن لربه. 

فأداء شعيرة الصلاة حمس مرات في اليوم والليلة يتطلب التزاما كبيراً 
بالإسلام. فالصلاة الواحدة لاتكلف الكثير» ولكن النهوض من الفراش قبل 
الفجر لأداء الصلاة على وقتها كل يوم من أيام السنة سواء كان ذلك يوم عمل 
أو عطلة وإلى فاية العمر لاشك يتطلب تصميماً كبيراً. فجميع شعائر الإسلام 
تمتحن وتتحدى قوة إرادة المسلم وضبطه للنفس بطرق شق» ومن ثم تساعد 
على بناء هذه النصال لديه. فالشهادة تمتحن ولاء المرء» وشهر رمضان تحن 
قدرته على السيطرة على حاجاته الجسدية» والزكاة تختبر قدرته على ضبط 
رغباته المادية» وأما الحج فإنه يمتحن بطريقة ما العناصر الثلاثة جميعها. وقد 
لاتتطلب الصلاة من العواطف ما يتطلبه النطق بالشهادة للمرة الأولى» وقد 
لاتتطلب من الناحية الجسدية ولمادية مايتطلبه الصوم والزكاة والحج ولكن 
الصلاة تمنحن -- وبطريقة تفوق الشعائر الأعرى -- جلد المرء وصبره. 
أعرف العديد من المسلمين ممن يصوم رمضان ويدفع الزكاة كل عام وأدى 
الحج, ولكنه غير قادر على المحافظة على جميع الصلوات المفروضة. 


شف حت الملائكة تسأل 


ولا شك أن معظمنا قادر على إظهار الفضيلة والتقوى وفعل الخير في بعض 
الحاللات») ولكن العديد منّا لا يستطيع -ولو بشكل معتدل - الثبات على ذلك. 
وفيما يختص بنمائنا الروحي والأخلاقي فإن حالتنا أشبه ما تكون بحالة شخص 
يقرر فجأة أن يكتسب اللياقة البدنية خلال يومين» وذلك من خلال اشتراكه 
بسباق الماراثون. ولكن في الحقيقة لكي يكتسب هذا الشخص اللياقة البدنية 
الكافية فإنه بحاجة للبدء ببرنامج منتظم من التمرين والمواظبة عليه. فالقرآن 
الكريم يحض المؤمنين دوماً على التحلي بالصبر. وهي إحدى النتصال الأساسية 
قُ عملية النماء الروحي. وغالباً ما يأني الحض على الصبر 5 القرآن مقزوانا 
بذكر الصلاة» ويبدو أن الصبر والصلاة يكمل بعضهما الآخر. 

ومع ذلك فإن جزاء الصلاة يفوق بدرجة كبيرة متطلباتا. ولقد قال لي أحد 
الطلبة المسلمين مرة: إن طاقة الصلاة لا يمكن وصفهاء قال: "عندما نصلي 
وتلامس أنوفنا الأرض في السجود فإننا نشعر بقوة وطمأنينة وسرور تفوق 
حدود هذا العالم» مما لا يمكن وصفها في كلمات ولا يعرفها إلا من جربًا." 
ويوم قال لي ذلك هو اليوم الذي أصبحت فيه مسلماً؛ ولم أمكث طويلاً حى 
بدأت أدر ك ماذا كان يعينٍ بذاك القول. 


و خلال الصلاة هناك الحظات من الحقيقة والإخلاص والصدق والتواضع 
الحقيقية يدرك المسلم من خلاها قدرة الله الكلية من نور العطف والرحمة. 
وهذه لحظات لاتحيئع في وقت محدد ولكنها تأي بشكل يكاد يكون عفويا 
دوما. ولكنها عندما تحيء فإها تغمر المسلم بفيض من واسع الرفق والرحمة. 
إهًا مشاعر تزيد من تواضع المسلم» ويالها من مشاعر رائعة الجمال. إها 
مشاعر من النشوة ذلك أنك عندما تضع يديك وقدميك ووجهك وتسجد 
بثبات على الأرض تشعر فجأة كأنك رفعت إلى الجنة» لتتنفس من هوائهاء 
وتشتم تربتهاء وتتنشّق شذى عبيرها. تشعر وكأنك توشك أن ترفع عن 
الأرض وتوضع بين ذراعي الحب الأسمى والأعظم. فهذه اللحظات من الألفة 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان يضف 
اللقدسة تخلق في المتعبد شوقاً عارماً كي يكون قريباً من الله وتصبح الآخرة 
هدفه الأساس من خلال عيشه في هذه الحياة ونصبه فيها. 

وهذا يساعدنا على فهم سبب حرص المسلمين المتدينين على أداء صلاتهم في 
وقتها وكيف أن أحدهم قد يتمئ الموت على أن تفوته إحدى هذه الصلوات. 
ومن هنا تحدهم في المطارات والممرات وفي حدائق المدن وفي المباي العامة 
منفردين وبحتمعين وواقفين وجالسين أو ساجدين غير عابئين بها يدور حوهم 
فيما يبدون أهم في عوالمهم الخاصة. وسبب هذا أنهم أصبحوا بحاجة ماسة 
للصلاة الي أصبحت المصدر الأساس لغذائهم الروحي» ووسيلتهم الأقوى 
للاتصال مع الله. فالمسلم الملتزم لايستطيع أن يخاطر ولو بصلاة واحدة؛ وذلك 
لأنه يعلم أن مركزه الروحي -- الذي عادة مايدعوه الناس على نحو رمزي 
بالقلب -- حقيقي وأن نماءه يكمن في قدرته على تلقي وتجحربة المقدس من 
خلال الأداء المستمر والثابت لشعيرة الصلاة. إن هذا اعتقاد ناجم عن خبرة» 
فالمسلم يتعلم أولاً أن روحانيته وتلقيه الروحي تزداد مع التمرين المتواصل في 
الصلاة وتعتمد بشكل كبير عليها. 

وكما قلنا سابقا: إن المسلم يعلم أيضاً أن نماءه مرتبط بأعماله وبعلاقته 
بالآخرين» وهذه حقيقة يعززها شكل صلاة الجماعة. يصلي المسلمون 
(الدماعة) بتشكيل محكمء الكتف على الكتف والقدم على القدم وذلك عندما 
يقفون ويركعون ويسجدون في انسجام. فمنظر المسلمين وحسن تناسقهم في 
صلاة الجماعة يعتمد على وحدة حركتهم أثناء أدائهم لها. ولقد أخبرني أحد 
الطلبة المسلمين ذات مرة أنه لم يفهم لماذا أمر البي ييوُصحابته بالصلاة على هذا 
النحو من التلامس الشديد من بعضهم البعض ف الوقت الذي يجب أن يركز 
كل منهم كامل انتباهه على التواصل مع الله. قلت له إنه ريا أكد بسؤاله هذا 
موضوعاً هاماً في الإسلام» وهو أنه حي ف أشد حالات خشوعنا في الصلاة» 
فإنه يتوجب علينا ألا ننسى أن علاقتنا مع الله مرتبطة بعلاقتنا مع الآخرين. 


رليف حت الملائكة تسأل 


وهناك أحاديث مشهورة للنبي توصي المسلم ألا يترك فجوة بينه وبين أيه 
المسلم في الصلاة كي لايدع مكانا للشيطان يدخل بينهما. طالب مسلم آخر 
لم يكترث كثيرا يمذا حيث إن التراص ف الصفوف لم يكن ليعجبه» فقلت له: 
"كيف يكون شعورك إذا صليت بحانب أخ لك مسلم يحاول أن ينأى بنفسه 
عنك؟" فقال: إنه جرب ذلك وإنه قد شك بنوايا ذلك الرحل الذي كان 
يحانبه. فقلت له: "تماما! ألا ترى أن ذلك يفتح باباً للريبة بينك وبين أخيك 
المسلم". 

ومع مرور الوقت أصبحت أدرك ما كان يعنيه ذلك الطالب إمام المسجد 
بقوله إن جمال الشعور عند أداء الصلاة لا يمكن ف الحقيقة وصفه. إنه 
جما لا يمكن أن يكون له حدود؛ ويزداد مع مرور الزمن» وذلك بالمواظية 
على أداء الصلوات الخمس كل يوم وليلة. ويهذا يدرك المؤمن مع مرور الزمن) 
وبوضوح تام كم هو عظيم الخطر المحدق هذه الحياة؛ وكيف يمكن للمرء أن 
يكسب الكثير من خلاله صلاته؛ وكم هي الخسارة امحتملة إن هو أعرض عنها. 
ومن هنا يفهم الأب المسلم التقي المعين الكامن من وراء الاح ني الله إبراهيم 
انيلا في دعائه: ظطإرَبٌ احْعلني مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذرتي رينا وتقيّل دعاء» 
[إبراهيم: 0/١4‏ 4]. 

سألتئ ابن جميلة مرة وذلك بعد أن فرغنا من صلاة الظهر معاً: "لماذا نحن 
نصلي يا أب؟" دهشت لسوالماء إذ إننٍ لم أتوقعه من فتاة في الثامنة من 
عمرها. وطبعاً أعرف الحواب البسيط هذا السؤال؛ وهو أننا بوصفنا مسلمين 
فإنه يتوجب علينا أن نؤدي الصلاة لله ولكنئ لم أرد أن أضيّع الفرصة 
عشاركتها رأيها عن تحربة الصلاة ومزاياها الحميدة. ومهما يكن فبينما كنت 
أحاول التفكير بإجابة مقنعة حاولت كسب بعض الوقت من أجل المزيد من 
التفكير فبدأت بالقول: "إننا نصلي لأن الله يريدنا أن نصلي". 

قالت ابن: "ولكن لماذا يا أبت» فماذا يمكن للصلاة أن تفعله؟” 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان شف 

قلت لها: "حبيبي» من الصعب أن أشرح هذا السؤال لطفلة صغيرة مثلك. 
وإذا ما واظبت على صلواتك المخمسء فإنك لابد أن تفهمي معين ذلك يوماً ماء 
ومع ذلك فسوف أحاول الإجابة على سؤالك. تعلمين ياحبيبة قلبي أن الله هو 
مصدر كل امحبة والرحمة والعطف والحكمة» وهو مصدر كل الحمال الذي 
نعيشه ونشعر به. فكما أن الشمس هي مصدر الضوء الذي نبصر من خلاله في 
النهار» كذلك فإن الله هو مصدر كل هذه المنصال الي ذكرت» بل أكثر من 
ذلك بكثير. وهكذا فالحب الذي أشعر به حيالك أنت وأمك وأختيك هو 
الحب الذي منحيّ الله إياه. ونحن نعلم أن الله رؤوف ورحيم بكل ما أعطانا 
في هذه الحياة. ولكن عندما نصلي فإننا نشعر .محبة الله وعطفه ورحمته بطريقة 
خاصة جدأء وهي الطريقة الأكثر قوة. فمثلاً تعلمين أن وأمّك غحبّك وذلك 
من خلال اهتمامنا بك. ولكن عندما نحتضنك ونقبلك فإن يمقدورك أن 
تشعري ,عدى حبّنا لك. وبطريقة مماثلة» نحن نعلم بمحبة الله لنا وعطفه علينا 
من خلال حفظه لناء ولكننا عندما نصلي له فإننا نستطيع أن نشعر بمحبته لنا 


اه مان 


بطريقة نخاصة وحقيقية جدا". 

سألت ابن ثانية: "وهل الصلاة تمعل منك أبا أفضل بالنسبة إلينا؟” 

قلت ها: "أتمئى ذلك» وأحب أن يكون ذلك ما أعتقد به لأنك عندما 
تشعرين بمحبة الله لك وعطفه عليك من خلال الصلاة؛ وياله من شعور جميل 
وقوي بحيث تشعرين بالحاجحة كي تتقاسميه مع كل من هم حولكء؛ ونخاصة 
أسرتك. فأحياناً وبعد يوم مضن من العمل أشعر بالإرهاق لدرجة أحب أن 
أخلو فيها بنفسي. ولكن إذا شعرت بعطف الله ورحمته في صلاتء أنظر إلى 
أسرت وأتذكر كيف أنكم نعمة أنعمها الله على؛ ومن ثم أشعر بالغبطة والسرور 
لا لشيء إلا أنن والدكم وزوج أمكم. إنني لا أدعي أن الوالد المثالي» ولكنئي 
أشعر أنين لن أكون ذلك الوالد الطيب دون صلواق» بل إن هذه الصلوات تجعل 
من أبا أفضل لكم. والآن» هل تحدين يابنيي في إجابي هذه معن لسؤالك؟" 


35-1 حت الملائكة تسأل 
"وأنا أحبك ياأب". 
قلت لها: "وأنا أحبك يابنيي". 


بن # د 


رمضان 

فيا أيُها الذِينَ آمنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمْ الصّيامٌ كما كيب عَلَى الِينَ مِنْ فيكم 
لك كَقَون»4 [البقرة: ؟/1815]. 

بينما كنت واقفاً قرب صندوق البريد في قسم الرياضيات في جامعي 
أتفحص البريد الصباحيء مرّ بي أحد الطلبة المسلمين من الشرق الأوسط 
وحيّاني بإشراقة قائلاً: "مبارك» يادكتور لانغ". قالها وهو يهرع على الدرج 
للحاق ,محاضرته. 

أجبت تحيته قائلا: "وأنت أيضاً مبارك عليك". 

سألينٍ أحد الزملاء ممن كان واقفا يحانبي: "علام كان الطالب يبارك لك؟" 
وهو شهر الصوم". 

قال ضاحكا: "يهنّتك على أنك سوف تعاني شهراً من اللجوع والعطش؟ 
ولو أنه هنأك على فاية الشهر لكان الأمر أهون من أن يهنئك على بدايته". 

قلت له: "كل ينظر من منظوره الخاص» ونحن المسلمين نعد شهر رمضان 
فرصة عظيمة للنماء الروحي". 

قال أستاذ آخر كان يقف قريباً منا وقد ممع تحاورنا: "كنت أعتقد أنه عقوبة 
وتكفير عن الخطايا". 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان "4١‏ 

قلت له: "لا ليس كذلك في الحقيقة. فتحن المسلمين نعتقد بأن الله غفور 
رحيم» وأن مغفرته تتجلى أكثر ما تتحلى في شهر الصوم هذا. ولكننا نعتقد أن 
في صوم رمضان نفعا روحيا لناء وهو مناسبة ليراجع كل منا نفسه» ويعيد 
توجيه حياته بشكل يقربه من الله زلفى. فالمسلمون يترقبون هذا الشهر بتفاؤل 
وأمل كبيرين ويتطلعون إليه على أنه شهر المغفرة والأجر العظيم". 

أجاب زميلي قائلاً: "رما يكون الل فيه ولكنئ متأكد من أننٍ لا 
أستطيع الصوم لشهر واحد وأبقى على قيد الحياة". 

في كل يوم من أيام الشهر العربي القمري رمضان يمتنع المسلمون عن الطعام 
والشراب والجماع من طلوع الفجر وح مغيب الشمس. ويتوجب عليهم 
أيضا أن يتجتّبوا الانفعالات ويمتنعوا عن النميمة والغيبة. ومن الواضح أن مما 
يتعلمه المؤمن خلال شهر من الصوم ضبط النفس» والاستعداد للتحديات الي 
قد يواجهها في حياته. ومن أسف أن غير المسلمين غالباً ما يخطئون بافتراضهم 
أن هدف الصوم هو إماتة اللعسد ‏ (مدنادهة نموم اءة) أي إضعاف المسد ف 
سبيل تحرير الروح -- كما هو الحال في بعض التقاليد الدينية الأخرى. 
وحقيقة أن المسلمين يتسحرون قبل الفجرء وأفهم لا يتوجب عليهم أن يصوموا 
إن كانوا مرضى أو على سفر . يظهر أن الصوم قد قصد منه الشعور بعدم 
الراحة» ولكن ليس إضعاف الجسد إلى حد الوهن”". 

ويرى معظم الناس من غير المسلمين أن صوم رمضان هو أشد شعائر 
الإسلام قسوة. وعندما أشرح لأصدقائي من غير المسلمين هذا الركن في 
الإسلام؛ غالبا ما تتمثل ردود أفعاللهم غلى شكل أسئلة مثل: "كيف يمكن أن 
تفعل ذلك بنفسك؟" و "لا يمكنين القيام بذلك على الإطلاق." ولكن يجب 
على أن أعترف أن هذا كان انطباعي قبل أن أصبح مسلماً. وعلاوة على 


)١(‏ الأم المرضعة والحائض تفطر رمضانء وكذلك إذا لم يستطع المسلم صوم عدد من أيام رمضان فيمكن 
قضاء ذلك فيما بعد أو دفع كفارة ما أفطره. 


؟؟" حق الملائكة تسأل 


ذلك؛ ففي الفترة الى كنت أفكر أن أصبح فيها مسلماًء كانت تساورني شكوك 
فيما إن كنت سأستطيع الصوم بشكل تام وصحيح. ولكن أوّل رمضان 
شهدته والذي كان خلال فصل الصيف» لم يكن بتلك الصعوبة الى كنت 
أتخيلها. فخلال يوم أو يومين تأقلم حسمي مع تغيرات عادة الأكل والشرب 
خلال رمضان» بل كنت دوماً على ما يرام مادمت أَنبع تعليمات الصوم المعروفة 
الي أوصانا بما البي ولد من خلال أحاديثه الشريفة. ومع فماية ذلك الشهر 
اكتسبت ثقة كبيرة بنفسي» فقد اكتشفت أن لدي قدرة على الاحتمال أكثر مما 
كنت أظن» وأنه مع القليل من الصبر والتصميم والتوكل على الله فإن المهمة الي 
تبدو صعبة جداً تصبح سهلة التحقيق وبمكنة دوماً. 

ولاشك أن الإسلام يشجع كل موقف إيجابي كهذاء والصبر هو أحد 
المواضيع الرئيسة الى يحض عليها القرآن؛ ويبدو أن شعيرة الصوم قد فرضت 
كي تقوّي من هذا الاعتقاد. وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسة ف أن 
الإسلام لا يشجّع على الزهد أو التقشّفء لأن عددا قليلاً منَا هم فقط القادرون 
على تحمّل ذلك. وبرغم أن الشعائر الإسلامية جميعها تتحدى المومن» فإمًا 
ليست من الصعوبة بحيث تعوّده الفشل» ومن هنا جاء قول البي وفع : " سددوا 
وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل" . 

إن كل شعيرة من شعائر الإسلام هدف لتعزيز لحمة الأمة» برغم أن هذا قد 
لا يبدو واضحاً في شعيرة الصوم للوهلة الأولى. ومع ذلك» وباستئناء شعيرة 
الحج فليس هناك أي وقت آخخحر من أوقات العام كله تتجلى فيه مشاعر الأخوة 
بين المسلمين أكثر مما تتجلى في رمضان. فخلال هذا الشهر نحد المساجد عبر 
العالم تزدحم بالعاكفين على العبادة طوال الليل» وكذلك تزداد فيه أعمال الخير 
والبر بشكل ملحوظء ويحاول المسلمون جاهدين أن يزيدوا من أواصر اللحمة 


)١(‏ من حديث عائشة كما ورد ف صحيح البخاري» باب الرقاق. 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان 1 
وصلة الرحمء إذ يقومون بزيارة أقرباء وأصدقاء وإحوة في الإسلام» وبخاصة 
أولئك الذين لم يروهم منذ زمن بعيد. ويرى المسلمون أن في تناول الإفطار 
خلال شهر رمضان مع الآخرين بركة وأجراً عظيمين؛ وهذا نادرا ماتفطر 
العائلة وحدها خلال هذا الشهرء بل تقوم بدعوة الأصدقاء والحيران .ا فيهم 
غير المسلمين كي يشاركوهم طعام الإفطار. وف الغرب بحد أن مشاعر الأخوة 
الإسلامية تزداد في رمضان؛ وذلك لأن نظام حياتهم يصبح متميّزاً إلى حد كبير 
عن نظام حياة الغالبية غير المسلمة. 

إن شهر رمضان يعد مناسبة روحية عظيمة بالنسبة إلى المسلمين الذين غالبا 
ما يدعونه بشهر السلام وشهر الرحمة. وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن 
على النبي محمد وَيْهٌ (انظر الآية ١85‏ من سورة البقرة)» ذلك التنزيل الذي 
أنزله الله أمناً وسكيئة على المسلمين. ويعتقد المسلمون أن رحمة الله وبركاته 
تتجلى عليهم أكثر ما تتجلى خلال هذا الشهر. فتجربة الصوم وأعمال العبادة 
والخير الي يقومون بما لاشك تعينهم على التركيز يشكل أفضل على علاقتهم 
مع الله. فمن بين شعائر الإسلام الخمس بحد أن صوم رمضان قد يكون التعبير 
الشخخصي الأكثر خختصوصية عن النضوع والاستسلام لله. فنحن نستطيع أن 
نلحظ أي مسلم يقوم بأداء الشعائر الأخرى الأربع؛ ولكن في حالة الصوم لا 
يستطيع أحد أن يعرف ذلك إلا الله والمسلم نفسه؛ ولذلك نحد أن الصوم مسألة 
خاصة بين هذا المسلم وربه. نستطيع أن نقول للناس: إننا صائمون ولكن في 
الحقيقة ليس لطؤلاء الناس من وسيلة عملية للكشف عن حقيقة ذلك. ولقد عبر 
البي ولٌِْ عن ذلك أروع تعبير فيما يرويه عن ربه: " كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أحزي به" . 

وشهر رمضان هو أيضاً وقت التراحم بين البشرء وهو مناسبة لرأب الصدع 
بين المسلمين في أي جالية كانت» وبالتاللي لتجديد أواصر الألفة والمحبة. وقد 


)١(‏ من حديث أي هريرة كما ورد في صحيح البخاري» باب الصوم. 
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قال لي أحد الأصدقاء المسلمين مرة: "إذا لم تلتهم الجراح بين المسلمين في شهر 
رمضان فلن يكون هناك أمل في أن تلتئم اراح وتزول الخلافات." ومن شأن 
رمضان أيضاً أن يخلق عند كلّ مسلم شعوراً بالتعاطف بين المسلمين أنفسهم مع 
الفقراء وامحرومين؛ ولابد للمؤمن أن يضحّي بشيء من متعته في سبيل الله ولو 
ليوم واحد خلال هذا الشهر كله. ومع ذلك وخلال شهر رمضان أحياناً 
يكون من السهل علينا أن ننسى مسؤوليتنا كخلفاء لله على الأرض. ففي أحد 
الأيام وخلال شهر رمضان كنت مشغولاً جداً ببعض مشكلات العمل 
وأرهقت نفسي أكثر مما ينبغي لدرجة تمنيت فيها أنئ لم أكن صائماً. وفي ذلك 
اليوم القاسي وبينما كنت أتناول طعام الإفطار كنا نشاهد الأخبار وكان هناك 
تقرير حول امجحاعة ف إثيوبيا والصومال. مازلت أذكر وجه ذلك الأب 
الصومالي الجائع بينما كان يرقب طفله العاري» وقد انتفخت معدته وتقرحت» 
وهو يتقلب من شدة العذاب والجوع بين الأقذار. لقد جلس ذلك الأب الذي 
فقد باقي أفراد أسرته وهو يرقب طفله بصبر وعطفء ويتتظر خلاصه بال موت 
القادم إليه لامحالة. كنت أرقب ذلك بينما كنت آكل طعاما مترفاً. ولكن 
الطفل الذي لم يستسلم للموت بعد صرخ بغضب وتحد» وكأنئما يصرخ على 
ظلم الدنياء وقسوة البشر وإهمالهم له أولئك البشر كأمثالي ممن كان يمتع نفسه 
بالطعام وهو يرقب شاشة التلفاز. 

كنت أعلم عن هذه المأساة الصومالية لعدة شهورء ولكني لم أفعل شيئء ولم 
أكلف نفسي أن أهتم بذلك. لقد أثار بي حديث البي يله : " من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان" ('2. شعرت بالانفعال الشديد بينما كنت أحدّق في التلفاز وأمام ناظري 
طبق كبير مليء بالطعام. أدركت عندها وكأن الله قد احتار تلك اللحظة 
بالذات ليعرّفئ مقدار نفسي وا أنعم ومنّ علي من نعمء وكم كنت جاحداً 


)١(‏ صحيح مسلم باب الإعان. 
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بتلك النعم. وي نحاية شهر رمضان يحتفل المسلمون ولمدة ثلاثة أيام بعيد الفطرء 
وهو إجازة يعبر المسلمون فيها عن يمجتهم وفرحتهم» وهي مناسبة لتبادل الهدايا 
فيما بينهم وزيارة الأهل والأقارب والخلآن. وتشبه احتفالات العيد بطريقة ما 
احتفالات أعياد الميلاد في الغرب من حيث الزيارات والهدايا. والعيد مناسبة 
يشعر المسلمون فيها خاصة بالعرفان لله» ذلك أن تحربة الصوم تذكرهم بالتعم 
العديدة الى من الله كما عليهم. ومن التجارب الى يمر بها المسلم في العيد هي أنه 
بيدما بمد يده ليتناول شراباً أوطعاماً ما يتملكه فجأة شعور بأن الوقت مايزال 
رمضان وأن عليه أن يمسك عن الطعام» وبالتالي يحب عليه أن يتخلص من 
الطعام أو الشراب الذي هم بتناوله. ولكن بعد ثوان قليلة يتنفس الصعداء إذ 
يدرك بأنه قد أدى وابحبه تحاه ربه وأن ذلك لم يكن سوى شعور قد اعتاده 
خلال رمضان وأن لاتثريب عليه بعد الآن كي تع نفسه بالطعام والشراب. 
قد يبدو ذلك غريباء ولكن المسلمين يقولون كم هي رائعة تلك اللحظات؛ لأن 
الطعام أو الشراب يكون أكثر ما يستمتع به المرء في تلك اللحظات. وبينما 
يستمتع المسلم بعيده تراه يغفل عن شكر المولى لأنه يدرك تمام الإدراك أن رحمة 
الله وبركاته هي عظيمة حقا. 


2 نا نا 


الزكاة والتطهير الروحي 

"يتو بحب على كل مسلم ومسلمة من كان قث حوزته آخر العام مايقارب 
حمس عشرة دولاراً أو أكثر سواء كان ذلك نقدا أو متاعاً أو تحارة أن يدفع 
عنها الزكاة بمقدار اثنين ونصف بالمئة0"". 

والذي يتولى جمع الزكاة هي الدولة والزكاة واحبة على أملاك المسلم المنقولة 
وغير المنقولة والعيئية والسائلة» وهناك ثلائة ضوابط تتحكم بالزكاة وهي: 
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أولاً: لا تحموز الزكاة ف الأملاك المعدة للاستهلاك والاستخدام مثل البيوت 
والحدائق والملابس والأثاث. وتحب الزكاة في الجواهر مثل الذهب والفضة 
والأحجار الثمينق» لأن هذه من شأنها أن تكون باباً للثراء إذا ما كنزت» 
وكنز الأموال في الإسلام له عقوبته عند الله. والممتلكات ال تحب فيها الزكاة 
هي الممتلكات الي أعدت للإنتاج سواء أكانت صناعية أم زراعية أم تحارية. 

ثانياً: إن الزكاة ليست ضريبة عشوائية على جميع الممتلكات» فحساب 
الزكاة يأخذ في الحسبان صافي أرباح الدحل لأي ملكية منتجة بعد مضي عام 
كامل. وأما إذا كانت العملية تحاسرة فلا زكاة على الملكية. 

ثالئً: يحب أن يقتطع جزء معقول من المال اللازم لمعيشة امالك ومن يعوهم 
من المال الذي يتوحب دفعه للزكاة 9" . 

والشريعة الإسلامية تستطرد في شرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بدفع 
الزكاة» ولكننا نحد أن الوصف التقليدي للزكاة لايشتمل على الأغلبية من 
المسلمين الذين هم مواطنون في دول علمانية. وفي حين بحد أن معظم المؤمنين 
الذين يعيشون في ظل حكومات علمانية يرغبون في أداء زكاة أموالهم؛ فإنه ليس 
ثمة معايير عامة في هذه الدول قد تم الإجماع عليها لتحديد -على وجه الدقة- 
من يتوحّب عليه دفع الزكاة» وكم عليه أن يدفع» ولمن يجب أن تدفع هذه 
الزكاة. في القرن السابع الميلادي ريما كان الشخخص الذي لا يملك ملكية 
إنتاحية فقيرأً» ولكننا اليوم ند أن العديد من الئاس لا يملكون ملكيات إنتاجية؛ 
ومع ذلك فهم يتمتعون بدحل جحيد. فما مقدار الدحل الذي يترتب على مثل 
هؤلاء؟ هناك العديد من النسب الي تحتسب فيها الزكاة ولكنين لا أدري أيها 
الأكثر شيوعاً وتطبيقا! (أذكر أن الجمعية الإسلامية في شمال أمريكا (150]4) 
طبعت عام 140١م‏ كتيّبا يحتسب الزكاة على أساس ضرائب الدخحل الفيدرالية 
في أمريكا). وتقترح بعض المنظمات الإسلامية في أمريكا وكنداء مثل الجمعية 


)١(‏ إسماعيل الفاروقي: الإسلام (151900 مطابع أمانة في بيلترفيل: ©95١م)؛‏ الصفحات:4؟9-/71. 
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آنفة الذكر وجمعية الحلقة الإسلامية في همال أمريكا (8/4©]) ف أن ترسل أموال 
الزكاة إليهم» ولكنين أظن أن معظم الئاس الذين يعيشون في الولايات المتحدة 
يدفعون ما يعتقدون أنه زكاة أموالهم إلى المراكز الإسلامية المحلية أو إلى الفقراء 
مباشرة أو إلى الجمعيات امحلية. 

والمشكلة الثانية هنا هي م يجب أن تدفع الزكاة؟ إن العرف هو أن تدقع 
سنويا وعادة ما كانت تدفع في فاية شهر رمضان. ويجد المسلمون الذين 
يتقاضون مرتبات أسبوعية أو شهرية صعوبة في حساب ما يتوجب عليهم دفعه 
زكاة تلك الرواتب ووضعه جانباً» وف معظم الأحيان يضطرون لصرف ذلك 
المبلغ الذي كانوا قد احتسبوه على أنه زكاة دخلهم. أعرف عددا قليلا من 
الإخوة المسلمين في أمريكا ممن يتحاشى هذه المشكلة وذلك بدفع مبلغ 201.5 
على الأقل من راتبه للمنظمات الخيرية على أساس أنما زكاة مرتبه الأسبوعي أو 
الشهري مقدما وذلك حسبما يتلقى ذلك المرتب . 

ويرى العديد من غير المسلمين في الزكاة أنها أمر دنيوي ومحض عادي» 
ويعدّوفها أقل الشعائر الإسلامية روحانية لأنما لا تعد صدقة تخرج من نفس 
راضية» بل هي عمل قسري يخضع للعديد من تقنيات الحساب. ويبدو للعديد 
ممن هم خحارج نطاق العقيدة والإيمان أن روحانية المرء عندما يدفع الزكاة لا 
تختلف كثيرا عن روحانيته عندما يدفع ضريبة الدحل على مرئبه . 

إن دراسة ثقافة أخرى؛ مهما كانت موضوعية؛ لا تستطيع إلا أن تقدم فهماً 
محدودا لمفاهيم تلك الثقافة. ولذلك فإن الانضمام لتلك الثقافة غالبا ما يكون 
ضرورياً من أحل فهم وتقدير العديد من وجهات نظرها. فيما وراء الانضمام 
للثقافة فإن ثاني أفضل مصدر يكن للمرء اللجوء إليه لفهم الثقافة هو من خلال 
تقارير أعضائها. فخبرة المسلمين في الزكاة بعيدة كل البعد عن التصورات 
الموضحة في المقطع السابق. فبالنسبة إليهم فالزكاة إلزامية» ويجب أن تجمع من 
قبل الدولة في ظروف مثالية لا ينتقص من روحانيتها أو إنسانيتها. 


24 حت الملائكة تسأل 
فعلماء الدين المسلمون لم يفرّقوا يوماً بين القانون والدين. فنصوص الشريعة 
القدم منها والحديث لا تناقش القانون المدي وحسبء بل تناقش أيضاً الشعائر 
الإسلامية والعلاقات الأسرية والصحة العامة وغيرها من المسائل الى تعدها 
الثقافة الغربية أموراً خحارجة عن نطاق القانون. ويجب أن نتذكر أيضاً أن 
المسلمين يشعرون أهم ملزمون من الناحيتين الدينية والقانونية بتطبيق أركان 
الإسلام الخمسة؛ ومن وجهة النظر الإسلامية فإن القوانين يجب ألا تكون مخالفة 
لأمر الله. ومن هنا فإن الالتزام القانونٍ المدرك يصبح واحباً علينا أمام الله 
والالتزام الأخلاقي (والعكس بالعكس). 

ويعترف المسلمون أن الثواب الذي يحصل عليه البشر من جراء تطبيقهم 
لأركان الإسلام ليس واحدا لدى الجميع؛ وذلك لأن هناك الكثيرين ممن يقومون 
بذلك رياء ونفاقاً. فأجر كل شعيرة -- وبالتاللي كل عمل صالح يقوم به المرء 
يتوافق مع النية اب قصد من أجلها العمل نفسه. فإذا كان المرء يقوم بعمل 
ما خخالصاً لوجه الله وف سبيله» فإنه ريما يحصل على الجزاء الروحي الأسمى. 
وأما إن كان المرء يقوم بذلك في سبيل كسب احترام الآخرين وتفادي سخطهم 
وغضبهم فإنه سوف يحظى بالاحترام الذي يطمح إليه ويتحاشى السخط الذي 
يريد أن يتفاداه. ولعل حديث الببي التاليى يوضح هذا المفهوم. يقول 
البي وَِ: " إنما الأعمال بالنيات وإثما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" 2 . فأركان 
الإسلام الخمسة تمثل أقل متطلبات الشعائر الي يفرضها الإسلام على المؤمنين. 
كما أن الإسلام يحض بقوة على أداء النوافل. وهناك العديد من المسلمين 
الملتزمين بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويصوم 
ويتصدّق ويحج البيت أكثر ما تتطلبه منه الأركان الخمسة. فبرغم أن المسلم 
يحقق ما تتطلبه الشعيرة» فإن واحبه للقيام بأعمال البر قد يكون أعظم من ذلك» 


)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب كما ورد ف صحيح البخاري؛ باب بدء الوحي. 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان 25 
وف هذا واحب أخلاقي كبير على المؤمنين كما ورد في القرآن: 9إوَيَسَألُونَكَ 
ماذا يُنْقِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ ينُ الله لَك الآيات لَعَلْكُمْ تَتفَكَرُونَ » في الدُنيا 
وَالآخرَّة...* [البقرة: ؟/550-515]. وهناك العديد من الأحاديث النبوية حول 
الموضوع نفسه. ففي إحدى المناسيات فزع الصحابة من قول اليي لهم: إن 
المؤمن الحق يجب أن يتصدق عن كل سلامى في حسده بصدقة كل يوم» فقال 
الفقراء: نهم لا يملكون الوسيلة» إلا أن البي وي قال لهم: إن تبسمك في وجه أيك 
صدقة» ومد يد العون إلى أخيك المسلم صدقةء ثم قال لهم النبي: إن المسلم لا 
يمكن أن يكون مؤمناً إن هو بات شبعانَ وجاره جائع وهو يعلم بذلك7". 

إن كون الزكاة هي إحدى شعائر الإسلام الي يحب أن تدفع سنوياً لحو دليل 
على أن واجب المؤمنين أن يتصرفوا وكأنفهم كما أراد الله لهم ذلك ل 
خلفاء الله على الأرض. إن كدح المومن طوال العام ليضع جانياً بعضاً مما 
كسبت ينه ثم ينفقه في سبيل الله لهو دليل على أن هذا المؤمن قد قبل تكليفا 
من الله له كي يكون خخليفته على الأرض؛ ومن ثم تترتب عليه واجبات عظيمة 
في أداء الصدقات. 

إن الأهمية الي يوليها الإسلام للزكاة تشير أيضا إلى تأكيد الإسلام على 
أعمال الخير ودورها في تطورنا الروحي. إن ثمة خصلتين تزيدان من سرعة 
التطور الروحي أكثر من غيرهماء وق المقابل هناك خصلتان تحدان من ذلك 
التطور. أما النصلتان الأوليان فهما الإحسان والتواضعء وأما الأخريان فهما 
خحصلتا الطمع والكِبْر. إن كلاً من الخصلتين الإيجابيتين (ومايقابل كلاً منهما 
من المخصال السلبية) مرتبط يما نتوقعه من الآخرين. فالتواضع (يقابله الكبر) 
مرتبط .ما نتوقعه من الآخرين وأما الإحسان (يقابله الطمع) فهو مرتبط يما قد 
يتوقعه الآخرون منا. والنظرة الإسلامية النموذجية هي ألا نعلق آمالا كبيرة 
على الحالة الأولى وأن تقبل بالثانية إيجابياً. إن أثر أعمال الخير والإحسان 


)١(‏ أو كما ورد ف الأحاديث الصحيحة. 
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والتواضع على روحانية المؤمن لابمكن إدراك آثارها في الحال» وغالباً ماتكون 
ردّة الفعل مؤجلة تماما مثل حالة المرء الذي يأخذ مضادات حيوية بسيب حالة 
مرضية ما “فبعلا يذ الوم يلتحظط أ غتلضةه أخلت ترذاد. خالا بوقوة: وأن 
لحظات القرب المقدسة من الله داخل هذه الشعائر وخارجها تبدو أكثر حدوثا 
وأكثر قوة. ويصل المومن إلى مرحلة يشعر من خلانها بنوع من الحرية أو 
النورانية في الروح؛ وكأن روحه قد غسلت وتطهرت. وغالباً ما يشعر هؤلاء 
بشعور من الأمن والسكينة يغمرهم» وتصبح الأمور المادية أقل أهمية في أعينهم؛ 
في حين تنمو لديهم الحاجة لعون وعطاء الآخرين. ومعيئ الزكاة ف العربية هو 
وصف يتطابق تماما وهذه الخيرية» لأنه مشتق من تزكية النفس أي تطهيرها 
وإنمائها. 

وبالطبع قد تصبح الخيرية والإحسان متناقضة مع التواضع؛ مادام من السهل 
على الإنسان أن بظل في حالة من الإعجاب بالنفس» ومن ثم يصبح مغتراً بها 
ومهتاً نها. ولهذا يمد كيف أن الإسلام لا يحض على إشهار أعمال الخير أو 
إظهار النية العلنية على القيام بما. ففي الإسلام سير أعمال الصدقة هي تلك 
الي تعمل في الخفاء» وإذا كان ذلك مستحيلاً فيجب على المتصدق أن يرفض 
المديح والثناء (انظر الآيات 774-551١‏ من سورة البقرة). فعندما ينفق المسلم 

من الصدقات فإنه يقوم بذلك من منطلق المسؤولية أمام الله على أنه خليفته على 
الأرض. والقصة التالية الى أخبرتي إياها زوج تعبّر تماما عن هذا الموقف: 

كان جد زوجي أحد الرجال الأفذاذ من صنعوا أنفسهم باستقلالية شديدة» 
وهو نوع من الرجال العصاميين الذي كانت الجزيرة العربية تشتهر بوجود 
أمثالهم وخصوضا قبل أن تصبح مملكة. وكان الجميع يعرفونه من بد إلى 
الحجاز وكان مرهوب الجانب وعترماء ليس فقط بسبب نسبه وحسبه والثروة 
لهائلة الي جمعها (وهذه أمور تلعب دوراً كبيراً في الجزيرة العربية)» ولكن 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان 6 
بسبب شخصيته القوية اليّ لاتلين. وطبعاً كان له أخطاؤه ولكن كان هناك 
شيء واحد يمكن أن تعتمد على عبد القادر فيه وهو أنه إذا أعطاك وعدا بشي ء 
فلن ينكث بوعده مهما كانت النتائج. 

وفي اليوم الذي مات فيه بذبحة قلبية شعر أقاربه وكأن الأرض قد زلزلت من 
تحت أرجلهم. وبرغم أن زوجاته الثلاث وأولاده وأخفادة كاتر ايها يرهن 
الناحية المادية» فإنه لم يكن ثمة بديل عن الشعور بالأمن والحماية اللذين كانا 
يستمدّان من خلال وجوده بينهم. وهذا كان حدادهم وحزفهم على فقده 
طويلا وقاسيا جدا . 

وبعد عدة أسابيع من وفاته» بدأت بعض الأسر الفقيرة تظهر على باب بيته 
ما فيهم الأرامل والمعوّقون واليتامى» وكان الجميع يحكي قصة واحدة وهي أن 
عبد القادر هو الذي كان يزودهم بالمسكن والمعاش طوال تلك السنين» وعندما 
لم يزرهم مؤخراً كعادته آخر كل شهر ساورهم القلق حول سلامة عيشه 
وعيشهم؛ ومن ثم جاؤوا إلى بيته كي يطمئنوا على ذلك. 

كان الجتميع يذكر عبد القادر على أنه رحل قاس ولكنه طَيّب» ولكن لم 
يكن أحد ليعلم أنه قد تكفل بمعيشة عدد كبير من العائلات الفقيرة. إن واثق 
من أنه كان يحب أن يبقى ذلك الأمر سر بينه وبين ربه» وإني لآمل أن يسانحي 
لأني ذكرت ذلك هاهنا. نسأل الله الكريم الرحيم أن يجزيه الخير وينعم عليه 
بالأمن والسلام. 
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الحج 

"عزيزي» هل تعتقد أن الحج يبدأ في مكة؟ كلا كلا. إن الحج يبدأ منذ 
اللحظة الي تقرر فيها الذهاب إلى مكة لأداء الحج» (" . 

في عام ١99١م‏ وبعد عدة شهور من انتهاء حرب الخليج» أخذت إذناً من 
جامعة كانساس بالسفر إلى السعودية لمدة عام» وذلك للتدريس ف جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن (0284)) ف الظهران. وبينما كانت الطائرة السعودية /ا4ل/ا 
تقلع بنا من مطار كينيدي في أمريكا شعرت بأننٍ مهاحر في طريقي إلى وطن 
جديد. فلقد سئمت الحياة في أمريكاء وسكمت العيش كغريب (باختياري 
طبعاً) في وطن الذي ولدت فيه. سكمت العيش في بلد تحتقر دياني» أو فْ 
أحسن الأحوال تحتملئى على مضض؛ في بلد حيث الناس تزدري زوحي 
وتددها أحياناً لا لشيء إلا بسبب ملامحها وملابسها الشرق أوسطية. كنت 
سعيدا أيضا من أجل بنات الصغيرات الثلاث اللاي واجهن العديد من الخيارات 
الصعبة مابين دينهن والثقافة الحيطة يمن فيما لو بقين في أمريكا. فكرت كم 
يبدو الأمر صعباً هن من الناحية الاحتماعية والمادية لحماية شعائر دينهن» وكم 
سيبدو ذلك سهلاً وهينا لمن كان في أرض مسلمة. فكرت أيضاً كيف أن 
أخيراً سوف أكمل هجر إلى الحرية الدينية فقد كانت هجرة بدأما 
عاطفيا وفكريا منذ ثمان سنوات خلت في مسحد صغير في سان فرانسيسكو. 
ففي ذلك اليوم عندما نطقت أول مرة بالشهادة تخليت بكامل وعبي عن ثقافي 
وألزمت نفسي بنظرة تنحدى الاتحاه العام للحياة في أمريكا. فلقد عزلت نفسي 
من الناحية الذهنية عن أناس اعتقدت أفهم لن يقدروا على فهم قرار اتخذته في 
حياتٍ ولا على فهم الحياة الى أعيشها الآن. وبينما كانت الطائرة تحلق في 


)١(‏ سؤال من مايكل وولف :0156/ا اعوه8]1 الحج: الرحلة إلى مكة ( معمء]/ة 6 عوقسمعائط ى نزو1؟ 
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السماء الصافية تملكئن شعور عظيم من الأمل والبهجة والتحدي والانطلاقة. 
قلت في نفسي: أخيراً أنا ذاهب إلى أرض ابي يلل ! 

وبقدر ماكنت متفائلاً في رحلي هذه؛ فإنني لم أكن أتوقع أنتي سوف أجد 
المدينة الفاضلة هناك. فقد أظهرت لي ثماني سنوات من العيش مع الحالية 
الإسلامية في أمريكا أنه بالرغم من وجود العديد من الفروقات بين المسلمين 
الأمريكيين ومسلمي الشرق أوسطهء فإنه لا فضل لأحد على الآخر. فكل 
جالية لما نقائصها ولا فضائلهاء ولم أكن لأجد أي تفوّق لحالية على الأخرى 
من حيث السلوك أو الأخلاق. وعلى خلاف كثير من المعتنقين الأمريكيين» 
فأنا شخصيا لم أعتنق الإسلام تأسيا بقدوة أي من أصدقائي المسلمين» 
فاتصالاي الإسلامية الوحيدة لعدد من السئين كانت مع بعض المسلمين ممن 
كان مدمناً على المخدرات أو من الزناة أو المقامرين. إن لا أطلق أحكامي 
عليهم الآن» فقد كان كل منا على شاكلة الآخرء ولاشك أنهم لعبوا دورا غير 
مباشر في تحولي إلى الإسلام. وعلى كلء فلم أكن لأرى فيهم أشخاصا 
متنورين. ولقد أمضيت ماني سنوات بعد اعتناقي الإسلام وأنا أشهد كيف أن 
بعض من يدعون أنفسهم مسلمين متدينين يمكن لهم أن يغامروا بدينهم في سبيل 
مكاسب دنيوية. لقد كنت سعيدا .غادرتي الولايات المتحدة» ولكن لم يكن 
لدي رؤية رومانسية في الهجرة إلى مختمع شرق أوسطي أكثر نبلاً. 

ولم يكن بحثي عن المجتمع المثالي بذهابي إلى السعودية بل عن السلام وعن 
مكان تُحترم فيه دياني وممارسي لما. لقد أردت العيش بين إخوان وجيران 
وزملاء مسلمين كي أصلي معهم صلاة الجمعة وأصوم رمضان؛ وأن أمضي 
العطل الإسلامية معهم وأستمتع يما. أردت أن أعرف في حياق اليومية الراحة 
والسكينة الي كنت أحدها في مركزنا الإسلامي الصغير في لورانس بكانساس. 
فبرغم أننا بشر كباقي البشرء فإننا نحن المسلمين ملتزمون يمدف واحد ومصدر 
هداية واحد, وعندما نتواصل بصدق بعضنا مع بعض فإن النتيجة لا بد أن 
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تكون مشاركة رائعة. ومن المستحيل لنا أن نعيش يحربة زمالة الهمدف هذه 
خارج جاليتناء وهذا الإدراك هو أحد الأسباب الرئيسة الى دفعت بي للهجرة 
(مؤقتا) إلى السعودية . 

ومهما يكن فبعد عام من ذلك كنت على متن طائرة أخرى من الخطوط 
العربية السعودية في طريق عودت إلى الولايات المتحدة. فقد عدت إلى مركز 
عملي في جامعة كانساس وأنا منهك أجرّ على عاتقي إحساساً بالخيبة والفشل. 
فأحلامي أن سوف أحد ملاذا دينياً لأسرق» وأن أسهم بشيء ما تحاه امجتمع 
الإسلامي عن طريق تعليم الطلاب السعوديين ذبلت وماتت في الظهران. وق 
حين كانت زوجي سعيدة جداً في وطنهاء وفي حين كانت بناتي يتأقلمن رويدا 
رويداً مع البيئة الجديدة كنت الوحيد الذي يلوم نفسهء ذلك أني لم أستطع 
التأقلم أبداً. فبرغم مشاعري القوية من أنين هاجرت بنفسي من ثقافي الغربية 
حين أصبحت مسلماء فإنى عدت إلى الولايات المتحدة بعد أن تعلمت أنه ل 
بالنسبة إلي على الأقل -- ليس هناك مناص من أن أكون أمريكياً. 

صحيح أن من سوء حظي تورّطت في بعض الأحداث الموسفة خلال فترة 
عملي المؤقت في جامعة الملك فهد» ولكنئٍ لا أريد أن أدافع عن نفسي عن 
طريق لوم المجتمع السعودي. فالثقافة الي لم أستطع التأقلم معها هي ليست 
ثقاف وليس من حقي كأجبي أن أغيرها. أريد أن أقدم عذرا واحداً فقط 
للسبب الأولي الذي دفع بي للعودة إلى الولايات المتحدة. فقد شعرت» 
ولأسباب لم أستطع فهمها على نحو تام» وكأنني أختنق روحياً في السعودية. 
ففي الأرض الي شهدت ولادة البي محمد وَلْهٌ وبعثته وال تحتضن أقدس مدينتين 
في الإسلام وتحتضن الكعبة الي أتوجه إليها في صلاتي» وهي البلد الي أهلها 
مسلمون» وهي الوطن الذي يصبغ فيه الدين الثقافة شعرت بيأس أنتي راكد 
روحيًاً. إن الإسلام في السعودية قد توقف أن يكون قوة للتغيير الشخصيء 
وسرعان ما شعرت أن الحيوية قد نضبت من إكاني. هذا لا يعن أن البلد ليس 
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فيها أناس طيبون ومتدينون» بل على العكسء فقد قابلت فيها أناساً مخلصين 
ومؤمنين حق الإبمان. ولكن بالنسبة إلي وجدت أن الحركة الدينية في المملكة 
موجهة نحو ماض مثالي لم أستطع أن أكون جزءاً منه» وأن هذه التوجهات مبنية 
على تفسير للإسلام سرعان ما بدأت أفقد الثقة به. 

وهذا ما كنت أعنيه بقولي: إنن لم يكن لي من بد إلا أن أكون أمريكيا. إن 
طريقة فهمي للدين -طريقة الدراسة والتحري الي أنبعها في البحث عن 
المواضيع والأسئلة المهمة بالنسبة إلي -- متأثرة على نحو كبير بخلفيٍ الثقافية 
وهي طريقة غالبا ما تكون غير مريحة بالنسبة إلى المسلمين تقليديي الثقافة. ولم 
أكن لأدرك ذلك قبل أن أسافر إلى المملكة» ولكن اعتناقي للإاسلام وعيشي 
بوصفي مسلماً في الولايات المتحدة هي بطريقة ما أمريكية محضة. إن ما جاء 
بي للإسلام ونوع البحث الذي قمت به عن العقيدة والصراع الذي كابدته 
داحل نفسي وضد نشأنِ وبمجتمعي هي ليست غير عادية في أمريكا. 

فالعديد من الأمريكيين بدّلوا دينهم أو انفصلوا عن تقاليد أسرهم, لأن البلد 
نفسها قد بنيت أصلاً على أكتاف أناس اقتلعوا من حذورهم وما كان عليهم 
إلا التأقلم السريع مع التغيرات الجذرية. إن للأمريكيين إعجاباً خاصاً بالفردي 
النزعة ويمن هوضحية الظلم والاضطهاد وعن يخرج على الجماعة الذي 
يتحدى القيم ويشق طريقه وفجه الخاص به. ولكنينٍ أعتقد أنه يكاد يكون من 
المستحيل لشاب عربي سعودي أن يجابه قيم وأعراف مجتمعه بشكل مباشر كما 
فعلت أنا. وفي الحقيقة إن جميع الرسائل الي تلقيتها من أصدقائي السعوديين 
تؤيد المنهج الذي اتبعته فيما يختص بتغيير ديئ وهم سعداء بذلك مادام أن الأمر 
قادن إلى الإسلام. أما الآن وقد أصبحت مسلماء فإنه يتوجب عليٌ» على كل 
حالء أن أتعلم كيف علي القبول بالأشياء كما هي» وأن أعتمد على معرفة 
علماء الدين المسلمين وحكمتهم البليغة. فقد قيل لي أكثر من مرة إن الأسئلة 
الي أطرحها والطريقة الي أتبعها في التحري عن الأشياء خطيرة» لأن من شأنًا 
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أن تؤدي إلى البدعة والرطقة. ولقد سمعت شيئاً من هذا القبيل من المسلمين في 
أمريكاء ولكنئي أعتقد أن الحالية الإسلامية الأمريكية تسمح بقدر من الحرية 
الفكرية والاحتلاف أكبر مما هو عليه الحال في السعودية. أنا لا أقول: إن هذا 
يجعل من الجحالية الإسلامية الأمريكية بيئة عيش أفضل» ولكنئي أعلم أنئي فقدت 
بيأس تلك الحرية خخلال إقاميّ في الظهران. 

إن العام الذي قضيته في السعودية كان أشبه بحكم سجن على روحيء ومع 
بدء الفصل الثاني في الجامعة كنت أعد الأيام المتبقية لرحيلي عن المملكة. ولكن 
برغم أن لم أكن سعيدا هناك فإني كنت أمينٍ النفس بأن رحلي إلى الجزيرة 
العربية تلك لن تكون إخفاقا كلياء فقد أعطتئ فرصة عمر للقيام بأداء الحج» 
وبالتاليي أداء الركن الخنامس في الإسلام. ومع مضي الوقت كنت أزداد شوقا 
للعودة إلى الولايات المتحدة لدرحة أن العزاء الذي كنت أمين النفس به وهو 
الحج بدأ يتلاشى. فعندما قدمت إلى السعودية في البداية كنت لاأفكر في شيء 
سوى الحج؛ ولكن مع قرب موسم الحج وجدت أن حماسي الشديدة تقلصت 
ليصبح أداء هذه الشعيرة بالنسبة إلي لا يخرج عن كونه واحب مسلم متعقل 
ورزين٠‏ 

أديت الحج مع بجموعة من الزملاء في جامعة الملك فهدء وكان ذلك في العام 
الذي تلا حرب اللخليج وكان عدد الحجاج ذلك العام كبيراً جداً -- أكثر من 
مليونين -- لدرجة أن الآلاف من الحجاج لم يستطيعوا الوصول إلى عرفات 
بسبب الزحام» وبالتالي أسقط هؤلاء ركنا من فريضتهم في ذلك العام. إن 
وسائط النقل الحديثة والتكنولوجيا قد ساعدت في جعل الرحلة أقل مشقة وأقل 
حطراً من الناحية الجسدية مما كان عليه الأمر في السابق» إلا أكما جعلت أعداد 
الحجاج تتضاعف كل عام. ولكن مع وجود عدد هائل من البشر فوق بقعة 
صغيرة جداً في موسم الحج فإن الأمر لا يخلو من أخمطار صحية كبيرة وانزعاج 
من الناحية الحسدية. 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان ااه 1 

أصابتئ نوبة حادة من الأنفلونزا قبل بضعة أيام من مغادرتنا الظهران إلى 
مكة المكرمة. ومع الأسف أن حالي ازدادت سوءاً خلال الحج. كان الوقت 
تموز/يوليو وهو وقت عادة ما تكون فيه شبه الجزيرة حارّة حدا؛ وما زاد الأمر 
0 أن الحجاز كانت مجتاحها آنئذ موحة شديدة من الحر. وأما العليمون 
بأمور احج فكانوا يخبروننا باستمرار أن تلك كانت أقسى رحلة حج قاموا بما 
في حياتهم. قالوا: إن حشود البشر في السابق كانت عادة أصغر من ذلك؛ وأنه 
لم يكن هناك أي تأخير يذكر في الانتقال من مكان لآخر بين المشاعر (أما الآن 
فقد كنا نمضي ساعات لقطع بضعة كليومترات بالياص)؛ وأن الحر لم يكن في 
مثل تلك الشدة. قال لي أحد الحجاج: إن مشقة الظروف تلك كانت علامة 
رحمة من الله لهم ذلك أنه كان يعتقد أن الله إنما كان يكفر عن المسلمين ذنوب 
ما اقترفوه في حرب الخليج. 

قبل دحول مكة يتوجّب على المسلم نزع ملابسه العادية وكامل زينته ويجحب 
عليه أن يتطهر بنية الإحرام للحج. وثياب الإحرام عبارة عن قطعتين من 
القماش أو القطن غير المخيط أبيض اللون؛ إحداهما تغطي الجسم من المخنصر إلى 
أسفل وأما الثانية فتغطي من الخصر إلى الأعلى مع وجوب ترك الرأس حاسرا 
(وأما المرأة فتحرم بملابسها). ويبقى المسلم على هذه الحالة دون أن يحلق شعره 
أو يأحذ من لحيته أو يقلم أظافره أو يغيّر ملابسه إلى يوم النحر. وهذه الطريقة 
يكون جميع الحجاج متساوين في المظهرء وهذا يرمز إلى أن جميع العباد 
متساوون أمام الله. 

وعندما وصلنا إلى مكة ذهبنا مباشرة إلى المسجد الحرام والذي يقع في قلب 
المدينة.. كان الوقت مساء ولكن أنوار المسجد الوفيرة جعلت منه كمصباح 
عملاق يضيء المدينة بأكملها. وساحة الحرم غير مسقوفة وقد بدت السماء 
الصافية المزدانة بالنجوم في تلك الليلة وكأفها مظلة كبيرة ترصّعها النجوم فوق 
تلك الساحة. كنت آمل أن أدنو من الكعبة الي تتوسط الساحة» ولكن 


هله" حت الملائكة تسأل 


حشوداً من عشرات الآلاف من البشر حالت دون ذلك. صعدت إلى أحد 
الأروقة وال صممت مؤخرا لتستوعب الفائض من البشر الذين يريدون 
الطواف حول الكعبة. وح في الرواق الثاني لم يكن هناك مكان من شدة 
الزحام» وبصعوبة حصلنا على مكان في الرواق الثالث. والأزوقة جنيع تشرك 
على ساحة الحرم والكعبة. اعتقدت أنه كان ممقدوري الحصول على مكان 
قرب الجدار الداخلي بحيث أرى الكعبة ولكني لم أشأ أن أشق الطريق وسط 
الزحام وأزعج الحجاج؛ ولكنني تمكنت من اكتشاف مر صغير وكان منظر 
الكعبة من لاله يبدو رائعا. حدّقت في منظر ساحة الحرم فتملكئ العجب» 
فقد كان هناك دوامة كبيرة من البشر تدور حول الكعبة» كان هناك دُردور 
هائل من أقوام حاؤوا من كل حدب وصوب ارتفعت فوقهم دندنة متواصلة من 
الدعاء والتضرع ف مختلف اللغات. كان هناك آلاف وآلاف من الحجاج 
يتوشحون البياض ويطوفون حول الكعبة يبتهلون إلى الله ويسبحون بحمده. 
لقد ذكرن هذا المنظر بوصف القرآن والأحاديث النبوية بالملائكة الي تدور من 
حول العرش وهي تسبح الله يوم القيامة. شعرت بالحاجة الماسة كي أعود 
للساحة الرئيسة للحرم بحيث أنضم للتيار البشري من حول الكعبة بحيث أشعر 
وبشكل مباشر بقوة هذا التيّار وبقداسة طوافه. نزلت من خلال أحد السلالم 
إلى الطابق الأرضي وسحبت نفسي وأنا أعتصر وسط الزحام حي وصلت إلى 
طرف الساحة الرئيسة. دسست نفسي في فسحة صغيرة من المكان تشكلت 
بسبب المد والزر من تيار البشرء وسرعان ما شعرت وكأنن أعتصر من كل 
الجوانب. نصبت قامي وأقمت حسمي بحيث أشغل أقل حيّز ممكن وسط 
الحجاج؛ وسرعان ما شعرت يموجة هائلة تمور بي ويمن حولي وهي تدفع بنا نحو 
الأمام. ثم مال بنا الحشد نحو اليسار ول يكن لي بد إلا أن أميل معه» وكنت 
كلما حاولت أن أنْبّت أقدامي على الأرض كانت تأتيئ دفعة من الخلف فأندفع 
معها وأدور دورة كاملة حول نفسي. أدركت على عجل أن نخير مافي الأمر 
هو أن أسترحي وأدع تيار البشر يدفع بي أينما توجه. 
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وكل حاج يأمل بأن يستلم الحجر الأسود الموجود في أحد جدران الكعبة؛ 
وهناك العديد من القصص والأحاديث اللمتعلقة به. فمثلاً كان البي يه يقبّل 
الحجر بعد كل طواف. وف كل شوط من أشواط الطواف كان الزحام يدفع 
بي ويمن حولي أقرب وأقرب نحو الحجر بحركات لولبية متناقصة. شعرت 
بفردية لاتقاوم» ولكنئٍ لم أكن سوى حزيء صغير يدور في بحر واسع من 
البشرء وبرغم أن كلاً منا كان يحاول أن يشق طريقه الخاص وسط الزحام 
الهائل» فإننا جميعاً كنا مشدودين نحو قوة عظيمة واحدة. وفي الشوط السابع لم 
أكن أبعد عن الكعبة سوى بضعة أقدام. وبينما كنت أحاول أن المس الحجر 
الأسود دفع بي التيار نحو الأمام ولكننٍ تمكنت من أن ألمسه بيدي اليسرى. 
وعندما حاولت الانحناء لتقبيله شعرت يمن يضربئٍ بقوة على رأسي ويدفعي 
بعيداً. صرخ أحدهم بالعربية قائلاً: "دعه؛ دعه [يقبله]." أفسحت لي حفنة من 
الحجيج المكان لتقبيله لثوان معدودة» وما أن لامست شفتاي الحجر حّ 
شعرت بدفعة قوية من البشر تدفع بي بعيداً نحو الأمام. صليت بعد ذلك 
ركعتين خلف مقام إبراهيم اك ثم سحبت نفسي وسط الزحام متوجهاً نحو 
الصفا والمروة وهما تلتان صغيرتان من الصخور ضمن الحرم تفصل بينهما مسافة 
حوالي الميل. ويسعى الحجاج بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع بعض الحرولة) 
ولكن الهرولة كانت مستحيلة تلك الليلة ذلك أن المسعى كان أكثر ازدحاما من 
ساحة الحرم. فمن شدة الزحام كنا نتوقف عن المسير مرات عدة في السعي» 
بل كان الحشد يدفع بنا إلى الوراء أحيانا. وف أحد الأشواط سقط دليل الحج 
من يدي» وكاستجابة طبيعية انحنيت كي ألتقطه؛ ولكن في اللحظة شعرت بدفع 
قوي من الحشدء وسرعان ما بدأت أفقد توازني لولا أن رجلاً بحانبي أمسك 
بذراعي وأعادني بقوة إلى الوراء. قال لي بالإنحليزية: "عليك أن تنساه» وإلا قد 
يدهسك الخلق وتودي بنفسك للهلاك." لقد كان على حق طبعاء ولقد عبرت 
له عن شكري الحزيل. 


لفن حت الملائكة تسأل 


في ذلك الزحام كنت أشعر بالحر الشديد وكانت ثياب إحرامي تعتصر من 
شدة التعررق. كان الجميع في مثل حالي» وكانت رائحة البشر تعبق في اللو 
كله. شاهدت بعض الناس في نا بعضهم يبكي» ولكن 
الغالبية العظمى من البشر كانت في منتهى الرصانة. وإذا ما حاول المرء أن 
ثبت أمام الضغط المستمر للزحام فإنه سوف يشعر بالإرهاق الشديد» ولقد 
شعرت شخصياً بأن شدة الأوضاع المحيطة بنا هي أكثر شعائر الحج امتحانا لي. 
فأنا شخصياً أعاني من رهبة الأما كن الضيقة (ءزمطمماكدهاكء ) وقد أصبت أكثر 
من مرّة بالعصاب وأغمي علي» ولكن هذه المرة تمالكت نفسي وسارت الأمور 
على خخير مايرام. 

بينما كنت أقترب من الشوط الأخير في السعي شاهدت العديد من المشاهد 
العاطفية» شاهدت أطفالاً صغار؟ً محمولين على أكتاف والديهم» وشاهدت 
أولادا يعينون آباءهم وأحدادهم في السعي» وشاهدت زوجات وقد شبكن 
أيديهن بأيدي أزواجهن والجميع جاء لدف واحد وهو مرضاةة الله. كان هناك 
القليل القايل عن .بذ على أوسوحهم الأحناط والغضني» ولكن: معظلم ووه من 
كان حولي كانت تعلوها الطمأنينة والسعادة. فكرت كيف كان سيبدو الوضع 
فيما لو كان هذه الحشد في مكان آخر. 1 بداواة يكرك غناك نراع وشجار” 
ومع ذلك فخخلال الفترة الي قضيتها بين مشاعر الحج جميعاء لم أحد ولاحىّ 
كارا وانكنا. 


ولقد أديت العمرة عدة مرات (وهي حج أصغر تتضمن الطواف والسعي)» 
وكنت لا أستغرق من الوقت في السعي أكثر من حمس وأربعين دقيقة. أما 
الليلة فقد أمضيت أكثر من ساعتين كي أفي السعي. وعندما عدت إلى الباص 
(الحافلة) كان علي الانتظار لأكثر من ساعة كي ينتهي بقية الزملاء من سعيهم؛ 
ثم إننا اكتشفنا أن إحدى العجائر من كن معنا قد فقدت» وكان علينا قضاء 
ساعة أخحرى حى عثرنا عليها. وعندما وصلنا مخيمنا في من كان الوقت حوالي 
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الثالئة صباحا. خحصصنا اليوم التالي للراحة» لأن [كمال مشاعر الحج كان في 
اليوم التالي”". وبعد الافطان قررت القيام : بصسرفة: افرع على ها كان مزع 
حولنا. فقد كان عذيمنا يقع قريب حداً من مكان رمي اللجمرات. وقد كان 
واد مق الضغير باكملة - والذي عميظا يه امف المتهرية المتخدرة- معدا 
بالإسفلت. وفوق مكان الجمرات هناك جحسر كبير من البيتون المسلح ييلغ 
طوله حوالي نصف الميل. وفي الجسر ثلاث فتحات يبلغ نصف قطر إحداها 
حوالي عشرة أقدام» و داخل كل فتحة انتصبت شعيرة (جمرة)» إذ يصبح 
عقدور الحاج رمي الدمرات من مستوى الأرض أو من فوق اللدسر بحيث يخفف 
الزحام عند الرمي يوم النحر . 

وكان أول شيء أثار انتباهي عندما خرجت إلى الطريق العام هو آلاف 
الحجاج الذين خيّموا تحت الجسرء وقد بدا لي أن هؤلاء كانوا أكثر الحجاج 
فقراء وهم من جاء بالنذر اليسير وبالمال القليل. الم يكن معهم خيام ولم يكن 
لديهم مياه الصنابير ولم يكن لديهم ثلاجات تحفظ ما معهم من الطعام ولم يكن 
لديهم أي نوع من أنواع التكييف وكانت الحمامات الى يستخدموهمًا هي 
الحمامات العامة وال كانت قليلة العدد ودائمة الازدحام. بعض منهم كان 
لديه بطانيات وبعضهم الآخر كان لديه حقائب نوم ميدانية (وههط عمامءهاة) » 
ولكن العديد العديد لم يكن لديه سوى ألواح من الورق المقوى كي ينام عليه 
في حين نام بعض آخر على الإسفلت. وكانوا لاشك محظوظين إذ إن الجسر 
سم مم 

أما الطبقة الثانية من الحجاج فقد كانت تلك الي في الخيام. ولاشك أن 
أوضاعهم كانت مختلفة ولكن أحواهم أفضل من أولئك الذين كانوا تحت 
الجسر. كانت خيامهم في كل مكان تشغل كل حيّز في تلك البقعة من الأرض 
ما في ذلك الأطراف والطرقات وأعالي الحروف وحين أطراف الجروف. ريا 


. كنا قد نوينا الحج متمتعين (والمتمتع في الحج: من أدَّى العمرة ثم انتظر متحللاً حى أدّى فريضة الحج)‎ )١( 


نض حت اللملائكة تسأل 
كان الجو تحت الجسر أكثر برودة» بيد أن الخيام تعطي ساترا أفضل. وبعض 
الحجاج كانوا محظوظين لإقامتهم في بيوت ميدانية هناكر (30865) تنصب 
موسم الحج وتستعمل خصيصا لهذا الغرض. وما هو معروف أن جامعة الملك 
فهد دوما تستأجر الأفضل؛ وهذا صحيح حيث كنا نقيم في إحدى هذه البيوت 
المفروشة بالسجاد في كافة أرجائها والمرودة بتحمامات ومغاسل ومرايا ومراوح 
سقف وأجهزة تكييف ومطابخ كبيرة وفي كل مطبخ العديد من الأفران 
والثلاحات» وقد تبعت أن إيجار البيت الواحد الذي يتسع لمئة شخص أكثر من 
مئة ألف دولار لمدة ثمانية أيام مع الي يقضيها الحاج في ميئ. وبعض الحجاج 
ينزلون في الفنادق» ولم ألحظ سوى اثنين في مئء في حين أن هناك العديد من 
الفنادق الفارهة في مكة. ولاشك أن الإقامة في الفنادق هو الأكثر راحة 
ورفاهية في قَضاء الحج ولكن حفنة قليلة جد من الحجاج تستطيع ذلك. 
وعندما عدت من مشواري» وبحشت عن هاتف ميداني لكي أكلم عائليٍ الي 
كانت تنزل بضيافة أحد أقاربما في جدة. وخلال انتظار دوري لاستخدام 
الحاتف سمعت بعض الشبان يتكلمون عين بالعربية. 

قال أحدهم: "قد يكون المانيا". 

قال آحر: "لا» لا بد وأنه أمريكي". 

قال ثالث: "سلّه".! 

التفت إليهم وقلت بالإنحليزية: " أنا أمريكي." فتبسم اجلدميع. 


صادف أن كان أحدهم من دبي وكان يتكلم الإنحليزية» قال لي: "هل لي أن 
أسألك سؤالاً واحدا؟" 


قلت له: "تفضّل» هات ما عندك" برغم أنئي عرفت سؤاله. 


قال مكشيرة غريضة علوها الفشول: يطعن مسلماة» 
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وسرعان ما بدأت أخبره بقصة إسلامي في حين أذ هو دور المترجم 
للحمهور الذي بدأ يتزايد من حولي. بعضهم كان يبتسم والآخر كان يتنهد 
وفريق منهم كان يومي برأسه بالموافقة. بعض العيون الي كانت مثبتة علي 
الرورات: بالدزر ٠‏ اتكرق يق شرح للرقنية محوال عتترين :دفيقة: م إني 
أحبت على بعض الأسئلة الي طرحت علي لمدة نصف ساعة. وأخخيرا حان 
دوري بالاتصال بالهاتف وقمت .مخابرة زوجئ. وعندما انتهيت من مكالم 
التفت إلى الدمهور ولوّحت بيدي مودعاً وقائلاً لهم: السلام عليكم» وكأنئي 
كنت شخصية مهمة. أجاب الجميع بالقول: وعليكم السلام. 

بعد :ذلك .عرعت نحو عنيمنا افتبعي. بعظهنع. يسألي..غن. غنواي وهاتفي. 
تكرر المشهد نفسه تماما ولعدة مرّات خلال الأيام التالية. وكنت أينما حللت 
أقابل عدداً من الحجاج الفضوليين الذين سرعان مايجايهونئي بغض النظر عن أي 
هيئة كنت عليها بالسؤالين التاليين: "هل أنت أمريكي؟" و "كيف أصبحت 
مسلما4" اوكنت أساءل عن السيب الذي يدقعهم اللقول باق أمريكي ولينين 
أوروبيا غربياء لكن شيئاً ما في سلوكي ومظهري رعا أوحى لهم بذلك. في 
البدء لم أكن أبالي الأسئلة والإجابة عنهاء بل كنت أحياناً أخبرهم يبعض 
النكات وأنا مفعم بالحيوية لدى إنخباري لهم عن قصة إسلامي. فنادراً مايكون 
لدي جمهور متحمّس كهؤلاء. ولكن سرعان ما بدأت أشعر وكأننٍ معروضة 
متحف» وأخذت أشعر بالملل من إعادة القصة الي بدأت أشعر أنما أصبحت 
بالية وقديمة من كثرة تكراري لها. وقصة إسلامي أصلاً لم يكن فيها مأثرة أو 
شيء بطولي. ولابد أن ما لفت انتباه هؤلاء هو لون بشرتٍ وأصولي 
الأنملوساكسونية الأمريكية. بدأت أشعر أن بحاجة للخلوة بنفسي وألا أكون 
مغروقا أو ميدأ عن أحد. ومن الطبيعي 3 يكون هذا الأمر متعذرا في مكان 
مزدحم كالحج. ؛ ولكني شعرت وكأني أخضع للامتحان على نحو مستمر. 
وسرعان ما شعرت بأنئ أريد أن أحلس بعيدا .مفردي في مكان هادئ دون أن 
أصطنع أن نائم بحيث يتركين الناس وشأني. 


نلف حتى الملائكة تسأل 


أعتقد أن لو م أصبح مريضاً في الخال ريما استمتعت بشهرق بين هؤلاء 
وقضيت معهمٍ مزيدا من الوقت. ولكن مع وقت الغداء مساء ذلك اليوم 
أبعت مريها تهدا: وبدأت تنتاب حمّى شديدة» وبدأت أشعر بصداع قوي 
جد استمر معي طيلة أيام الحج. كانت تأتين نوبات من الحر الشديد ثم تتبعها 
نوبات من القشعريرة. وكنت كل يوم أصحو في بركة من العرق الشديد 
برغم أن المكيّفات أبقت حرارة الغرفة باردة على الدوام. وكنت أشعر بالغثيان 
على الدوام؛ ولهذا لم أستطع أن أتناول إلا القليل من الطعام الوفير والمقبلات الي 
كانت تقدم لنا. ومع ذلك لم يخطر ببالي قط أن أتوقف عن الحج؛ ذلك أنئي 
كنت أعتقد أن هذه قد تكون الفرصة الوحيدة بالنسبة إلي لأداء الحج» ولذلك 
كنت مصمماً على إكمال حجينّ مهما كانت الظروف. 


وفي صبيحة اليوم التالي انطلقنا بالباص إلى مكة كي نبدأ مشاعر الحج 
الرسمية. وبعد الظهر ذهبنا للحرم وأدينا الطواف والسعي. وهذه المرّة لم يكن 
المسجد مكتظأ أكثر ما كان عليه لليلتين فحسبء بل كان الحو أشد حرارة في 
الخارج. ولهذا كانت سيارات الإسعاف في حركة مستمرة وهي تنقل من 
أحهدهم الحر على نحو مستمر إلى إحدى المشاثي المحلية. وأما أرض الحرم 
فكانت أشعة الشمس قد أحمتها لدرجة أنئ شعرت وكأن أسفل أقدامي قد 
كويت بالنار. ويبدو أن معظم الحجاج كانت أقدامهم أقوى من قدمي على 
تحمّل الحرء إذ إن لم أجد أحداً اشتكى من ذلك سواي» ويبدو أنهم قد اعتادوا 
المشي وهم حفاة أكثر مين. وبعد أن تناولنا وجبة خفيفة انطلقنا جميعاً إلى 
عرفات. في البداية سار الباص بنا قرابة الميل ببطء ولكن بانتظام» ولكن سرعان 
ماتوقفنا بسبب الزحام لمدة ساعتين تقريبا. أذ بعض من كان معنا يتململ» 
وبعضنا بدا عصبيا ذلك أنه يتوحّب علينا أن نصل عرفات قبل مغيب الشمس 
وإلا بطل حجنا. ولو أننا بقينا سائرين مع الزحام لا بلغنا عرفات في الموعد 
ولكن سائقنا كان بير بالطرق الخلفية للحرم. فقد استدار بالباص عائدا 
عكس اتحاه السير لمسافة قصيرة على حافة الطريق السريع؛ ثم إنه سلك بعد 
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ذلك طريق خدمات مزدوج ليسير بنا في متاهة من الطرق الصحراوية الخالية 
لمدة تزيد عن الساعة. ولدهشتنا فقد وصلنا إلى عرفات بعد الظهر بقليل. 

في هذا اليوم وصلت موجة الحر الي كنا نعاني منها إلى القمة. ففي عرفات 
لاتوجد مكيّفات» وكانت الحمى الي أعاني منها ماتزال تزداد سوءاً. الم أشعر 
بالحر في حياتي مثلما شعرت به يوم عرفات. كنت من شدة التعب والمرض لا 
أقوى على الوقوف أو الدلوس ولذلك أمضيت معظم وقيٍ قبل العصر وأنا 
مستلق على ظهري فوق حقيبة نومي. استيقظت حوالي الثالثة عصرا. جحثوت 
على قدمي ثم رفعت حقيبة النوم بحيث ينساح عنها مابجمع من عرق جسدي. 
التفنت حولي لأرى بعض من معي جالساً وبعضهم قائما ولكن الجميع كان 
متجهاً نحو الكعبة وهو يبتهل ويتضرّع إلى الله. نظرت خلفي وإذا بأحد عمّال 
الجامعة وهو من بنغلادش -- ولم يكن يتكلم العربية ولا الإتحليزية -- ينحب 
بالبكاء. كان المشهد مخيفا؛ فقد شعرت وكأنئ استيقظت فجأة لأجد نفسي 
أواجه أزمة إنسانية مروّعة وعظيمة. 


إن يوم عرفات يدعى أيضاً يوم الوقفة لأن الححاج يقفون من الظهر إلى 
صلاة المغرب ولفترات طويلة وهم يبتهلون إلى الله كل بطريقته الخاصة. فمنذ 
حوالي الثالثة من ذلك اليوم وح قبيل المغيب وقفت مع حوالي المليوني مسلم 
في صعيد عرفات المغير والحار ندعو الله ونبتهل إليه ونسيحة وتجمده. ونخلال 
هذا الوقت نسيت تماما الحر الشديد ونسيت مرضي ونسيت العام الصعب الذي 
كنت أمر به. الم أفكر بشيء سوى بيوم القيامة والذي بدا لي أنه يشبه بال من 
الأحوال يوم الوقفة . 

وبعد صلاة المغرب مباشرة صعدنا الباص متحهين إلى مزدلفة وهو سهل 
صغير مغطى بالحصى» وكان علينا أن نبيت الليلة هناك حلال رحلة العودة إلى 
مئ. شب حريق في إحد المخيمات على طول الطريق إلى مزدلفة مما أعخر حركة 
المرور لعدة ساعات؛ وعلى هذا لم نستطع الوصول إلى مزدلفة إلا في الثانية 
صباحا. 
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كان علينا أن نكون حريصين ألا نطأ على أحد من النائمين ونحن نسير في 
مزدلفة بحثاً عن مكان ننام فيه فوق أرض مغطّاة بالحصى. فقد كانت الأرض 
وعلى مد البصر مغطاة بالحجاج النائمين. كان واضحاً أننا لن نعثر على مكان 
يضم المجموعة بأكملها وكافة الأمكنة ال عثرنا عليها ما كانت لتتسع إلا لعدد 
قليل من جاعتنا. أخيراً وجدت مكاناً ترابيا صغيرا تمكنت وأحد أصدقاء 
الرجلة أن نضع فيه حقيبيٍ نومنا. 

لقد أثرت الحصى - الى كانت تحت حقيبة نومي -- في جاني ظهري 
بينما استلقيت على ظهري وأنا أحدق في النجوم. فكرت أننٍ لم أخحرج 
للتخييم خلال نشأتي في مدن أمريكا واعتقدت أنئ ربا لن أقدر على النوم في 
مكان كهذا دون حيمة تظللئ؛ وبعدد كبير من البشر من حولي يغطون بصوت 
مرتفع. كانت تلك آخر فكرة تخطر في بالي تلك الليلة. وأما الشيء التالي الذي 
عرفته هو أن يد أحدهم كانت تربت على كتفي لتوقظني. لقد نت نوماً عميقاً لدرجة 
أنني نسيت أين كنت. فكرت لعدة ثوان أنني في بيت أمي في كولكتيكت, وأن أمي 
توقظني للمدرسة. قال أحد الإخحوة ممن كانوا معنا والذي كان يوقظيئ : "انمض 
يا أخحي إنه الفجر". 

كنت ما زلت أترنح وأنا أفمفض لصلاة الفجر » فقد شعرت أن قد نمت 
لعدة أيام. انطلقنا إلى مين ولدهشتنا فقد وصلنا هناك في الحال. وبعد أن 
وضعت حقيبة نومي في يمنا في مئ انطلقت إلى رمي الحصى الي كنت قد 
جمعتها من مزدلفة. كان الحو في مين مفعما بالبهحة» فقد ملأت الحشود 
الكبيرة شوارع مين وهي تزدان ممختلف الألوان اليرّاقة منها والداكنة© . 
فخلال الأيام القليلة الماضية كان الجميع في ثياب الإحرام» أما الآن فقد بدت 
من وكأفا مهرجان علمي أمه الحجيج وهم يرتدون أزهى حللهم الوطنية. 


49 بعد رمي الحمار يمكن للمسلم أن يتحلل التحلل الأصغر» وهو التمتع بكل شيء إلا النساء. ومن هنا 
يبرع الحاج عنه أولا ثياب الإحرام ويرتدي ثيايه العادية. [للترجم]. 
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الأولاد يلعبون وعرحونء بينما بتجمهر البعض حول الباعة الذين كانوا يبيعول 
بعض المدايا والتذكارات الدينية بأسعار زهيدة. وفي ذلك الحين هرع بعض 
الحجاج نحو الشاحنات الحكومية العديدة الي كانت توزع الحبات ال أرسلها 
حادم الحرمين الشريفين إلى الحجاج من ماء وثلج وحليب وطعام. وكذلك 
كان هناك بعض من فغر فاه وهو يحدّق بالمتسولين العاجزين المطالبين بالصدقات 
والمورّعين هنا وهناك على الطرقات وقد بانت عاهاتم الي كانوا يحرصون على 
إبرازها استدراراً للشفقة. 

لم أستطع ضمن ذلك الهياج أن أرمي الجمرات» ولذلك توجّهت نحو الحشد 
الأكبر الذي كان تحت الجسر كي أرمي من هناك. كانت الجمرة الأولى محاطة 
جمهرة كبيرة من الحجاج الذين كانوا يبعدون عنها حوالي خمسة وعشرين 
قدما. كان الجميع ينادون "الله أكبر" وهم يقذفون بالحصى على الجمرة الأولى. 
أردت الاقتراب أكثر من الحمرة كي أحقق إصابة جيدة بالرمي ذلك أني أشكو 
طريقي وسط الزحام حي وصلت إلى الحدار الدائري امحيط بالشعيرة. وسرعان 
ما أمطر الحجاج من أعلى الجسر الجمرة بوابل من الحصى وكأنه الرمل ف 
مزولة لتشكل تلة مخروطية الشكل من الحصى المتساقط حول قاعدة الجمرة. 
في ذلك الوقت كانت مئات الحصى الي يرميها الحجاج من حولي تنز في أذ 
كما أن شعرت ببعضها يتساقط بخفة على ظهري؛ وما كان مين إلا أن انحنيت 
لكي أرمي الحصى الي كانت بحوزقي. 

كان معظم الحجاج هادئين بينما يرمون حصاهم. ولكن كان هناك قلة من 
الثائرين. وبرغم أن هذه الجمرات تمثل الشيطان» وأن رميها بالحصى يمثل 
تصميم الحاج المؤمن على مقاومة إغواء هذا الشيطان؛ فإن بعضهم تصرّف كما 
لو أن الجمرات هي الشيطان نفسه. فقد كان كل من هؤلاء الثائرين يرمي 
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بحصاه وهو غاضبء يشتم الأعمدة الحجرية (الحمرات)» كما لو أنما كانت 
إبليس الحاثم أمامهء لدرحة أن بعض هؤلاء قام برمي أحذية وبعضهم يرمي 
عصيّاء وبعضهم رمى أشياء مختلفة على عدوهم الذي يريدون الانتقام منه. قال 
أحدهم بالعربية مخاطباً الجمرة على أنما إبليس: 'لعَنَكَ الله فأنت الذي أفقدتئي 
زوحي" . 

وعندما انتهيت من رمي الجمرات ل يبق لي من مشاعر الحج سوى واحدة 
وهي التضحية بخروف أو جدي. وفي الماضي كان الحجاج يجلبون معهم 
أضاحيهم أو يشترونها من مئئء ثم يقومون بذبحها بأنفسهمء كي يحتفظوا 
ببعض منها ثم ينفقون الباقي على فقراء الحرم. ومع ازدياد أعداد الحجاج كل 
عام فقد أصبحت الطريقة التقليدية غير مجدية» بل أكثر خخطراً من الناحية 
الصحية؛ إذ كانت مئات الأطنان من اللحم تفسد في مكافا وتتعفن تحت 
الشمس حت يتم دفنها تحت التراب حيث أصبح عدد الأضاحي يفيض أضعاف 
المرات عما يستطيع فقراء الحرم أن يستهلكوه. وأما اليوم فما يزال بعض 
الحجاج يتّبعون الطريقة التقليدية حيث يذبحون أضاحيهم بأيديهم ثم يقومون 
بتوزيعهاء ولكن الغالبية العظمى تدفع ثمن الأضحية» ثم يكون هناك من يتولى 
عملية الذبح عنهم في المسلخ المجاور؛ ومن ثم يوضع اللحم في الثلاجات ثم يتم 
شحنه إلى مختلف الدول الإسلامية من حول العالم. اقتربت من نافذة أحد 
الأكشاك حيث يتم الدفع» فسألنٍ أحد الموظفين عن نوع الأضحية وعن البلد 
الإسلامي الذي أريد أن ترسل الأضحية إليه .أجبته بما أريد ثم دفعت له مبلغا 
من المال» وإذا به يعطينٍ قسيمة كتب عليها مااتفقنا عليه. ويهذا أكون قد 
أكملت أركان الحج. 

وعندما رجعت ل المخحيم حلقت شعري وذقئي وأذت حماما ساخاً ثم 
ارتديت بنطالاً وَقِضا قطنياً نا حفيفاً. شعرت بالبذخ والترف عندما 
ارتديت ثيابي الاعتيادية ثانية. أمضينا الأيام القليلة التالية في من نحتفل بعيد 
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الأضحى حيث كنا نقيل ونستريح ونستمع إلى أحاديث بعض العلماء المسلمين 
الي قام قادة المجموعة بتنظيمها. وكان من بين المواضيع ال تكرر نقاشها ف 
فترة الأسئلة والأجحوبة بعد كل محاضرة هو عن دور الرجال والنساء في الإسلام. 
وحدت وجهة النظر السعودية حول هذا الموضوع رائعة ومحافظة للغاية . 

وكنت كلما سئمت البقاء في المخيم أخرج للتنزه كي أحرّك قدمي. 
لاحظت مع مرور الوقت أن مخلفات الحجاج من القاذورات تجمّعت في كافة 
أرجاء مين. إن الحكومة السعودية تستأجر فرقاً من عمّال النظافة لإبقاء المشاعر 
نظيفة خلال الحج. فأما عمال النظافة في الحرم في مكة فإفهم يقومون بعمل 
جبار» إذ كنا كلما قمنا بزيارة للكعبة كان المسجد الحرام يشع بالنظافة. وأما 
العمال الذين كانوا مسؤولين عن نظافة المشاعر في ميئ فكان واضحاً أنهم لم 
يكونوا من العدد ما يكفي لإبقاء مئ نظيفة بشكل مستمر. وكانت القمامة 
تزداد ساعة بعد ساعة ف كافة أرحاء ميئن» ولو أن المرميات كانت تقتصر على 
المنتتجات الورقية والزجاحات والعلب لمان الأمرء ولكن كان هناك طعام ولحم 
نيئ وغائط البشر في كل مكان من طرقات مئ. وفي المساء كانت من تكتظ 
بالحجاج بحيث لم يكن لبعض الحجاج بد من السير على تلك القاذورات 
وخاصة في الليل» وهذا ما كان يزيد الأمر سوءا إذ إن القمامة كانت تنعجحن 
تحت أقدامهم في الليل وفي الصباح كانت حرارة الشمس تسككّن تلك القمامة 
فتنتبعث منها روائح فظيعة تكتنف الوادي بأكمله. قال أحد أعضاء المجموعة 
ساخراً: إن على الحكومة أن تستأجر الشركات الى تشرف على نظافة مدينة 
ديزني كي يقوموا بترتيب ونظافة الأعمال في مئ مادامت ديزي تستقبل أكثر 
من مليوني زائر كل يومء ومع ذلك يبقى المتنزه نظيفاً ومرتباً. فرد عليه آخر 
محتجاً بقوله: إن الحج لا ينبغي أن يكون متنزها؛ فقال آخر: ولكن ذلك لا 
يعن ألا يكون نظيفاً مادام الإسلام يشدد على النظافة والطهارة. 
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وفي النهاية فقد أمضينا ثمانية أيام لقضاء الحج مما في ذلك يوم الوصول إلى 
مئ ويوم مغادرتها. وقد قرر معظمنا القيام بطواف الوداع حول الكعبة قبل يوم 
الرحيل مادمنا ننوي الذهاب إلى جدة صبيحة اليوم التالي. وقبيل منتصف 
الصباح غادرت وثلاثة من أعضاء المجموعة إلى مكة» ولكنئ انفصلت عنهم 
بسبب الزحام عند الباص» ولذلك كان علي أن أذهب عفردي. 

شعرت ببعض التحسن ذلك الصباح برغم أن كنت مرهقا من الناحية 
الجسدية بعد صراع مع الأنفلوانزا لمدة أسبوع. طفت حول الكعبة سبعة 
أشواط ثم قمت بالسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط بخطا بطيئة ومتئدة(". 
أفيت السعي وبعد ذلك بدقائق أُذّن للصلاة. وبعد الصلاة مباشرة أعلن في 
المكبرات عن صلاة الجنازة» وأغلب الظن أن المتوق كان أحد الحجاج الذين 
قضوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وما إن أنمينا صلاة الجنازة حي 
كان هناك صلاة جنازة ثانية. وتتالت صلوات الجنازة حى بلغت أريعا. 
وتختلف صلاة الجنازة عن الصلاة العادية» إذ لا يوجد فيها ركوع أو سجودء 
بل يقف المصلون بخشوع وسكينة طيلة الصلاة وكأنهم حنودٌ يودّعون رفيق 
سلاح سقط شهيداً في المعركة2 . وليس هناك أذان لصلاة الجنازة» بل إن بعض 
علماء المسلمين يقولون: إن الأذان الذي يؤدن في أذن المولود في الإسلام هو 
إعلان صلاة جنازته طلما أن الموت يمكن أن يأ للإنسان أية الحظة وغالبا 
مايأنينا بغتة. وطبعاً إن هذا التفسير لا ينطبق على المعتنقين الحدد» ولكين سمعت 
من يقول: إنه عندما يعتنق كافر ما الإسلام فإن الملائكة تؤذن له في السماء. 
وعندما أفينا صلاة الجنازة» أذت طريقي هدوء نحو بوابة الملك عبد العزيز ف 


)١(‏ طواف الوداع لا يستلزم معه سعياً. [المترجم]. 

")لا يذكر المؤلف كيفية صلاة الجنازة هناء بل يقتصر على وصفها بأنما وقوف بمدوء أمام الميت. وأما 
كيفية صلاةٌ الجنازة فهي: أربع تكبيرات يقرأ المصلي في الأولى بفاتحة الكتاب» وف الثانية بالصلوات 
الإبراهيمية» وق الثالثة بالدعاء للميت» وأما قي الرابعة فيدعو المصلي لنفسه بالقول "اللهم لاتحرمنا 
أحره ولا تفتنا بعدهى" ثم يسلم . [الترجحم]. 


الفصل الرابع: تغذية الإيعان "١‏ 
الحرم. مشيت نحو البوابة الخارجية للحرم ثم إلى منعطف الشارع حيث تقف 
الباصات المتجهة إلى مئ ثم جلست عند حافة الطريق. 

وبرغم أن عملياً أنميت المج نقد يقي ل شكور براودقي+ شعور من عدم 
الراحة وكأن هناك شيئاً فقدته أو شيئا غفلت عنه ولم أنجره. كنت أعلم أنئي 
أديت كل شعيرة من شعائر الحج بدقة متناهية وبكل مهابة ووقارء إلا أنه بقي 
لدي شعور بالإحباط والنقص من أن شيئاً هناك كنت أفتقده. ثم تحوّلت بي 
الأفكار للعودة إلى أمريكا. فكّرت في الطريقة الي تَفِدَ صبري بماء وكم كنت 
مشتاقاً كي أركب الطائرة الى سوف تقلئ إلى وطن ثانية. مازحت نفسي 
قائلاً: لسوف أقبّل الأرض عندما تحط بي الطائرة في مطار كينيدي. تذكرت 
كيف كان هذا العام مريعء وكيف أنه أوشك على الانتهاء. تخيلت كم 
سأفرح عندما أرى أصدقائي الأمريكيين ثانية وكيف سأعود إلى أقوام يفهمونئي 
وأفهمهم. فقد اشتقت للتلفاز الأمريكيء وإلى المطاعم الأمريكية» وإلى التجوّل 
في المتنزهات الأمريكية العامة وإلى أن أذهب إلى مكتبة أمريكية أو مكان لبيع 
الكتب» واشتقت لوالدي وإحوتي وعائلاتهم من جديد. 

تقدم باص إلى الموقف حيث يصعد الحجاج إلى مين. سألته: "إلى مين؟" 
فأومأ برأسه؛ أي نعم. دفعت له بعشرة ريالات» ثم بدأت أبحث عن مكان في 
الباص بحيث أجلس ,عفردي دون أن يضايقئ أحد. فلقد سيلت عن حنسيي 
وإسلامي أكثر من مثييٍ مرة في الأسبوع الماضي. أما الآن فقد فاض بي الحال» 
وكنت مستعدا كي أوجّه لكمة في وجه أي شخص يسأل عن ذلك بعد الآن. 
ومن حسن حظي أن آخر ثلاثة صفوف من المقاعد كانت خالية. مشيت في 
ممر الباص مطرقاً بنظطري ومحاولاً ألا ثلاقي عيناي أحداً من الركاب. اخترت 
أن أجلس ف منتصف المقعد الأخير من الباص. جلست مدرعيا ومددت 
رجلي انعا واحدة فوق الأحرى والذراع فوق الذراع وألقيت برأسي نحو 
الخلف وأغمضت عي ورجوت الله ألا يزعجنٍ أحد. 
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وعندما بدأ الباص بالتحرك فتحت عييئن قليلاً لأرى إن كنت أثرت فضول 
أحد. وبالفعل فقد كان هناك رحل يجلس في المقعد الذي أمامي على اليسار 
من طرف الممرء وكان يحدق بي بابتسامة. قلت له في نفسي: ليتك تبقى في 
مكانك؛ ثم إن أغلقت عين تماما وأشحت بوجهي نحو اليمين .وبعد عدة ثوان 
شعرت بأن أحدا ما يجلس عن يساريء وإذا بالرجل نفسه. قال: بأدب جم: 
"أستميحك العذرء ولكن هل لي أن أسألك سوالاً؟" أدرت وجهي نحو الأمام 
دون أن أفتح عيئ وقلت له بتنهيدة عميقة: "هات ماعندك ". 

سألئي والدهشة بادية عليه: "هل أنت أمر يكي ؟" 

أحبته بتململ وأنا أتوقع سؤاله التالي: "نعم أنا أمريكي". 

ثم مال نحوي قليلاً وسألني في همس: "هل لك أن تخرن كيف أصبحت 
مسلما؟” 

فخلال الأيام السبعة الماضية كانت إجابيَ على هذا السؤال تزداد قصرا في 
كل مرة أسأل هذا السؤال. فأول مرة سّئلت عن ذلك استغرق مين الوقت 
لشرح قصَّيٍ حوالي نصف ساعة, أما الآن فقد اختصرقًا إلى نصف دقيقة 
وتشكل نقتطب هذا أعطيت الرجل الإجابة المختصرة ة التالية دون أن أغيّر 
من جحلسيي أو أن أفتح عيي» قلت: 'ولدت مسيحيا ثم إني في الثامنة عشرة من 
عمري أصبحت ملحدا بسبب بعض الاعتراضات العقلانية على دكرة الله في 
المسيحية. بقيت ملحدا لمدة عشر السنوات التالية. قرأت تفسيرا للقرآن في 

بن الثاضة والمدرين توجدت يه إجايات تعاسكة ومنطتية لأستلي. وهذا 
الأمر دفعئ للإيمان بالله عن طريق الإسلام من خلال قراءق للقرآن» وهكذا 
اصبحت بلا 

وعندما أفيت موجز قصي نظرت خلسة نحو اليمين» لأرى إن كانت 
إحابي المقتضبة الحافة قد نفرته أم لا. ولدهشّ رأيت الدموع تسيل على 


الفصل الرابع: تغذية الإيمان رذق 
دي الرجل؛ وسرعان ماشعرت بالحرج. وفي الحال سألت الله أن يغفر لي 
تكبري وصلفي؛ وتوسّلت إليه أن يجعلئي في مثل تواضع ذلك الأخ في الله» الذي 
أثار الإمان القوي في قلبه الشجن فدفعه للبكاء بمثل تلك السهولة؛ والذي 
استطاع أن يدرك رحمة وعظمة الله في قصّى برغم الطريقة الي رويتها بما. 
عدّلت من حلسى ثم استدرت إليه قائلا: 

"مااسمك» ومن أي البلاد أنت؟" 

أجابئي ببسمة بينما كان يمسح الدمع عن خديه: "سمي أحمد. وأنا من 
بنغلادش". 

قلت له: "سعيد .مقابلتك ياأحمد. امي جحفري» وأنا من ولاية كانساس في 

أمريكا". 

وبعد أن تبادلنا بعض الحديث حول أنفسناء سألن أحمد فجأة وبسرور: "ألم 
يكن هذا الحج رائعاً ياأعي جفري؟" ولكدي لم أعقب. ولكنه تابع قائلا: 
"أتذكر اليوم الذي وصلنا فيه كيف كان جميع الحجاج يهللون وينادون من 
حولنا لبيك اللهم لبيك؛ لبيك اللهم لبتيك, وهل تعرف ما معن لبْيك في بلدي؟" 
قلت له: "يؤسفنٍ أن أقول لك: إن لا أكاد أعلم أي شيء عن بنغلادش." 
نظر إلي نظرة ثاقبة ثم قال: "في بلدي عندما ينادي المعلم على أحد طلابه فإن 
الطالب سرعان ماينصت للمعلم ويقول: لبيك يا أستاذي لبّيك» كما لو أنه يقول 
له: أنا جاهز لخدمتك ياسيّدي. وهذا ما يتوجب على المسلم عمله تجاه الله 
وهكذا كان الأنبياء جميعا؛ وهكذا كان النبي إبراهيم لطي عندما أمره ريّه أن 
يدن بالحج. لم يكن معه أحد في مكة كلهاء اللهم سوى عائلته وبعض الرعاة 
من كان يتجول في المنطقة. فلو كنت أنا أو أنت من يتوحّب عليهم الدعاء 
للحجء ريا قال أحدنا: ولكن كيف لي أن أنادي للحج في الوقت الذي لا يوجد فيه 
أحد من حولي؟ ولكن ثقة إبراهيم الكل بربه وإمانه به كانت عظيمة لدرجة أنه 
بدأ بالنداء للحج في اللحظة الى أمره فيها ربه. فقد صعد ربوة في ذلك المكان الخالي 
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وشرع بالأذان مباشرة. آه يا أخي جحفري» ليت نبيّنا إيراهيم الليدلة يرى 
ملايين المؤمنين هنا وقد جاؤوا جميعاً استجابة لدعائه. ليته يرانا الآن» أنت من 
أمريكا وأنا من بنغلادش بحلس سوياً هنا في هذا الباص كإخوة في طريقنا إلى 
مى". 

حان الآن دوري لأشعر بفيض المشاعر» فقد شعرت بالخجل من نفسي. 
شعرت وكأنئ أريد أن أبكي» بل كنت على وشك البكاء» ولكنئ قاومت 
الدموع. لقد عرفت الآن مالذي كان غائبا عن حَحيَ؛ لقد كانت خالية من 
أي مشاعر بالوحدة والأعوّة والمحبة الي يأمر الإسلام بما أتباعه. فنتيجة لبعض 
الأحداث عاثرة الحظ الى وقعت فيها خلال عامي المنصرمء ونتيجة للصدمة 
الثقافية الى أصبت هاء فقد سمحت لنفسي كي أنزلق في عنصريي وشوفينيي 
الثقافيتين. فقد سمحت لنفسي أن أشعر بتفوّقي على المسلمين من حولي وأن 
أبتعد عنهم لدرجة أن في النهاية شعرت أن حجي أصبحت شعيرة خاصة (في 
الوقت الذي يفترض أن تكون العكس). لقد كانت كلمات أحمد الإلامية هي 
ال أرتن أخطاء الطرائق الي كنت أنتهجهاء فقد عرفت الآن أنه كان بإمكاني 
أن أستفيد الكثير من عامي هذا الذي قضيته في الشرق الأوسط» وأن أستفيد 
بشكل أكبر من هذا الحج» ولكتئن سمحت لتكبري أن يسيطر على نفسي. 
شعرت وكأن على ان أعيد الحج من جديد؛ لأن أحد أهم العناصر الأساسية في 
الحج ‏ وهو محبة إخون في الإسلام -- كانت غائبة عينٍ أثناء أداء الفريضة. 

وبعد بضعة دقائق وقف باصنا حيث كان علي أن أنزل. قلت لأحمد: "لقد 
كنت محظوظاً بأن رأيتك يا أحمد, فليبارك الله فيك» والسلام عليكم ورحمة الله 
ياأعي أحمد. "قلت له ذلك وأنا أصافحه مودعا. أجابئ بابتسامة عريضة 
قائلاً: "وعليكم السلام ورحمة الله ياأي حفري". 
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ليس ثمة رهبانية في الإسلام» وإن خخضوع المسلم لله يحمل في طياته تعهدات 
أمام إنسانية جمعاء. فالمكانة الي يوليها الإسلام للمؤمن من أنه خليفة الله على 
الأرض يتطلب الانخراط في صفوف الأمة. فالآية القرآنية: كت آم 
أرجت للئاس تَأمرُونَ بالْمَمْرُوف وََتْهرْنَ عَنِ الْمُْكَرِ [آل عمان: ]1٠١/+‏ 
موجهة للمسلمين. ومن وجهة نظر الإسلام فإن الإيمان ليس مسألة روحية 
شخصية فحسبء بل يجب أن يطبّق فعلاً ويُمتحن في المجتمع. فالقرآن والسنة 
النبوية تنير للمؤمن درب الحداية» والأركان الخمسة تزوده بالدعم الروحي؛ وأما 
المجتمع فهو بيئة انمحك والتعلم والتماء. 

ومن الواضح أن المختمع الذي نعيش فيه يؤثر بشكل كبير في تطورنا الديي. 
فمعظمنا يكتسب نظرته في الدين حسب الترتيب الطبيعي التالي» والذي يتوافق 
مع اكتشافنا للمجتمع: نرث أولاً عقائد الوالدين الدينية» ثم نقوم ببعض التعديل 
والتطوير لهذه العقائد من خلال اتصالنا بالججالية الدينية الي ولدنا فيهاء ومن ثم 
تتحدى ونختير هذه العقائد عندما نقابل أناساً ممن يتبعون أديانا (أو نحلاً أو مللا) 
أخرى. وأما التحول الديئ (اعتناق ديانة أخرى) فإنه يعكس هذا التسلسل: 
فمن حلال مقابلة أناس ممن يعتنقون عقائد أخرى» يعتنق المرء ديانة مخالفة لتلك 
الي ورثها عن آبائه» واليَ ولد وترعرع في محيطها ليدحل في جالية دينية 
جديدة؛ وغالبا ما يتزوج من هذه الحالية ويربي أطفاله وفقاً لتعاليمها. 
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وهذا الطريق المعكوس قد يكون أصعب بكثير من الطريق الأول» وهو يشبه 
إلى حد ما حالة الذي يسبح عكس التيار. ففي كتابي الأول (الصراع من أجل 
الإيمان) وف الفصل الثالث من ذلك الكتاب ناقشت بعض المشكلات اليّ 
يتعرض للا العديد من المعتنقين الحدد للإسلام فيما يختص بسلوك وتقاليد الأمة 
(الخالية الإسلامية) والمصاعب الي يواحهوفما في محاولة منهم لتمثل تلك العقائد 
والممارسات الأساسية في الإسلام. سوف أحاول في هذا الفصل مناقشة بعض 
التحديات العاطفية والروحية الى يجاهها المسلم الحديد الذي يسعى للانضمام 
إلى الحالية الإسلامية. وأما ف الفصل التالي فسوف ننظر معاً إلى مستقبل 


فن نت نت 
مجموعة برية 
سألني مهاحر مسلم إلى أمريكا: "كيف هي الحال مع معتنقي الإسلام من 
الأمريكيين؟". 


ولكنه لم ينتظر إحاب بل أجاب بنفسه قائلاً :" إفهم متطرفون جداء وتراهم 
على أحد نقيضين» فهم أفراد محافظون متشددون ومشاغبون في الحالية» أو 
ليست لمم أي علاقة بالجالية على الإطلاق .وغالبا مايتذبذبون بين هذا الموقف 
وذاك. ألا نستطيع أن نحذب أمريكيين طبيعيين ومعتدلين إلى الإسلام؟". 

لقد آذاي جدا بسواليه هذا وذاك لعدة أسباب. 

أولاً: لم يستئني أنا تتخنضيا من انقداة اللأذع» ومن ثم فأنا قُِ نظره أنتمي 
لهؤلاء الأمريكيين الذين عناهم ف مقولته. 

ثانيً: بدا أن ملاحظته تنطبق على الكثير من أصدقائي المقرّبين. 

ثالنا: علي أن أعترف أن ماقاله كان يروق لي. 


الفصل الخامس: خير الأمم يفف 

ففي وقت من الأوقات كنت أحد أعضاء المسجد الأشد محافظة؛ وفي وقت 
كنت أنأى بنفسي عن الجحالية لعدة شهور. ولقد أيقظت مقولته في العديد من 
الذكريات المؤللة والموذية لدرجة أن دلم أتمكن من الرد عليه في تلك اللحظة. 
وكان كل ماقلته له عندها وأنا أهرّ رأسي تعجيًاً: أنا لا أدري لاذا يبدو لك 
المسلمون الأمريكيون على ذلك النحو من التطرّف؟ 

لقد كان من العسير حداً على أن أقرر الطريقة المثلى للكتابة عن الهياج 
الروحي والسيكولوجي والعاطفي الذي ير به المعتنقون الجددء بينما يحاولون 
التأقلم مع اللحالية الجديدة التي انضموا إليها. فقد فكرت أولاً أن أكتب 
كمراقب موضوعيء ولكينٍ سألت نفسي قائلا: ولكن كيف للمرء أن يقدّر أو 
يصف روحية وسيكلوجية شخمص آخر بشكل دقيق؟ من حيث الظاهر يمكن 
لشخصين أن يتصرفا بطريقة تكاد تكون واحدة:» أما من حيث الباطن فإن كلا 
منهما تكون له دوافعه الخاصة به والمختلفة عن الآخر. وكذلك يكاد يكون من 
المستحيل علي أن أنأى بنفسي عن شيء قد جربته وعايشته في أعماق أعماقي. 
فكرت أيضاً أن أكتب بطريقة تحليلية وبحرّدة» ولكن التجارب الإعانية أكثر 
شخصية وخصوصية من أن تكون تحليلية ومجردة. ولقد ذكرتين هذه المحاولة 
بالفلاسفة المسلمين القدامى الذين حاولوا اتحتزال مسألة الإيمان بالله إلى سلسلة 
من قياسات المنطق. 

وأخيراً قررت أن أتذكر -- قدر المستطاع - انخراطي المبكر في الحالية 
الإسلامية الأمريكية. فبعد ظهور كتابي الأول أخيرن العديد من معتنقي 
الإسلام الجدد أن طريقهم إلى الإيمان كان يشبه في كثير من مناحيه طريقي أناء وأن 
ذلك قد ساعدهم على معرفة أفم لم يكونوا الو حيدين الذين واجهوا بعضاً من تلك 
المصاعب. آمل أن يؤدي هذا الفصل للمعتنقين الحدد خدمة مشابة لما جاء في 
كتابي الأول (الصراع من أجل الإيمان). آمل أيضاً أن يكون هذا الفصل 
مفيدا للعديد من المسلمين الذين ولدوا مسلمين ويحاولون جاهدين فهم 
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ومساعدة إحوقم وأحواتهم الجدد في العقيدة من الأمريكيين. ومهما يكن فإنئي 
أحد لزاما على هنا أن أحذر القارئ ألا يفترض أن مجرد كون المعتنق الأمريكي 
هناك الكثير من البشر ممن هو محافظ عاطفي بالفطرة. 

3# 3 د 


الجهاد الأكبر: 

قال أحد القادة المسلمين العسكريين لدى عودته من إحدى المعارك الي راح 
ضحيتها عدد كبير من القتلى من الحانبين: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر." وعندما سعل إن كان :هناك مهمة عسكرية أشد وقعا؛ فقال لهم إن 
الجهاد الأكبر هو جهاد النفس7" . 

فبعد مدة طويلة من اعتناقي الإسلام عَدَدْتَ أن أعظم جهاد قمت به هو 
بحاهدة نفسي يوم أصبحت مسلما. ففي ذلك اليوم كان علي أن أجابه جملة 
من المخاوف والمسرّغات وأصطرع معهاء وأتغلب عليها قبل أن أكون قادرا 
على النطق بالشهادة. وكان الوقع شديدا علي في الجزء الأكبر من تلك المعركة 
لدرجة أن اقتربت فيها من الهزيمة مرّات عدة؛ ولكن بفضل من الله تمكنت في 
النهاية من تحقيق النصر في تلك المعركة» وذلك باستسلامي وخضوعي 
لله عرّ وجل. 

وبقدر ما كان قراري باعتناق الإسلام شاقاً إلا أن لم أعد أراه الجهاد 
الأكبر. فعندما ناضلت ذلك التضال المرير كي أعلن الشهادة لأول مرة» كان 
عدوي ظاهزا حا وكانك أسلضته ومناوراته بادية للعياك. ‏ كنت مدرعا 
لحقيقة كوني أخوض معركة, وأنن كنت بحاحة ماسّة لعون الله كي أكسب 


)١(‏ غالباً مايشار إلى هذه المقولة على أنما حديث شريف من رواية إبراهيم بن عيلان» ولكن معظم 
العلماء يعدون إسناده طعينا 3 [المترجي]. 
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تلك المعركة» وكي أحقق ذلك كان علي أن أتوجّه إليه تعالى. وأما أصعب 
المعارك فتلك الي يكون العدو فيها مراوغاً ومتخفياً في الوقت الذي قد لاتدري 
م يباغتك بالهجوم عليك أو الوقت الذي يكون قد اخترق صفوفك دون أن 
تكون مدركا لذلك. وسرعان ما اكتشفت بعد أن أصبحت مسلماً أن الحالة 
الأخيرة هي الغالبة دوماء وأنك كلما تعمّقت في الإيمان كانت مزالق الغواية 
أكثر مكراً وإغراء وتحطيما. 

وقد يكون اعتناقي للإسلام اندفاعاً مفاجياً من جاني» ولكنه بالتاكيد لم 
يكن عملاً بطوليا. فأنا أعتقد أنئي لم أصبح مسلماً بإرادقٍ بل بأمر الله وإرادته» 
ذلك أنئ في الظروف العادية ما كان لي أن أقوم بعمل كهذا خخوفاً من أن تصبح 
حياق في أمريكا أشد صعوبة من الناحيتين المادية والاجتماعية. ومع ذلك 
شعرت لفترة وجيزة جداً وكأن ثقل العالم بأكمله كان يقف ضديء عندما 
كان رأسي يدور بآلاف الأسباب الي تحاول أن تثنيئ عن اتخاذ ذلك القرار» 
وعندما قررت أن أولي ظهري وألوذ بالفراره شعرت فجأة وكأني عدت إلى 
صوابي وهدأت أعصايء وأنئ قادر أن أفكر بالأمر بشكل منطقي وعقلاني. 
في تلك اللحظة بالضبط بدا لي أن الشيء المنطقي الوحيد الذي كان علي أن 
أفعله هو أن أصبح مسلماً. فأحد الأشياء العديدة الي كانت تردعينٍ ولوقت 
طويل عن اختيار الإسلام وح بعد أن أصبحت مقتنعاً بندائه لي هو أن كنت 
أعد نفسي غير لائق كي أكون مسلما. فعبر السنين تراكمت علي الذنوب 
والمعاصي لدرجة شعرت فيها أنه كان من المستحيل بالنسبة إلي حى الاقتراب 
من العيش ,كستوى يليق بالمتطليات الدنيا للإسلام. وعندما نطقت الشهادة 
أخيراً ألزمت نفسي ها برغم أن كنت مدركاً لحالة الفساد الى كنت أعيشها. 
ولقد عللت ذلك قائلاً في نفسي: إنه من الأفضل لي أن أحيا وأموت وأنا 
معترف بالحقيقة -- برغم أن قد لاأرقى لبلوغ متطلباتا --على أن أموت في 
صمت عنها أو جاحداً يما. وعندما اعتدقت الإسلام عرفت أن قد أكون من 
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أكثر المسلمين بؤساء ومع ذلك فقد أقسمت أن أفعل ما بوسعي كي أطبق 
إيماني. 

قد يبدو الأمر غريباء ولكني خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد اعتناقي 
الإسلام مررت بلحظات هي من أشد اللحظات الروحية تركيزاً في حياق. فقد 
بدا لي أنئي كلما نظرت إلى نفسي على أنها الأضعف والأكثر دونيّة كانت 
مشاعري لدى أدائي الصلاة أكثر جمالاً وإثارة. وأنئن كلما اعترفت بحاحي 
الماسة لرحمة الله ومغفرته شعرت بتلك الرحمة والمغفرة تخترق شغاف قلبي. 
فبالرغم من كل نقاط الضعف الي ما زلت أشعر أن يجب أن أتغلب عليهاء 
فإنى كنت أشعر بأقصى درحات العطف ولمودة كلما توجهت إلى الواحد 
الأحد الذي يعرفئ بحق. فقبل أن أصبح مسلما لم أعرف في حيات معن 
للحب؛ فقد كنت أشعر دوماً أن من المحازفة أن أثق بأحد حي نفسي. 
وبوصفي ملحداً كنت أعتقد أن (الحب) ضرب من لطف التعبير الحالة معيّنة من 
أنانية الإنسان وعدم شعوره بالأمن. فقد كنت تخليت عن الحب منذ زمن 
بعيد» ول أكن أريد أن أعرفه معطيا ولا متلقيا. وكان كل ما أرحجوه هو أن 
أحيا حياة مريحة قدر المستطاع حى يدرك الموت» ثم أصبح بعد ذلك ترابا 
منسيا تحت قبر غير ذي أثر. ولكنئ عندما قرأت القرآن وبدأت أحافظ على 
صلواقٍ الخمس شعرت وكأن الثم قد فض عن قلبي ليغمرن فيض واسع من 
الرحمة والعطف. وبدأت أشعر بديعومة الحب في قلبي؛ وأن ذلك الحب كان 
أشد صلابة وحقيقية من الأرض الي كنت أقف عليها؛ وأن قوة ذلك الحب 
أحيتئ من جديد بحيث أصبحت أشعر شعورا حقيقياً بالحب. أطلب من 
القارئ أن يتذكر ماأقوله هنا حى فاية هذا الفصل . 

واعلم أيها القارئ أن الذي قادني إلى الإسلام هو الفراغ الروحي والألم 
الداخلي العميق الذي كنت أكابده» وكذلك مححبة الله الى لا تقاوم وال منت 
على بالإسلام قبل الموت. فخلال الأسابيع العديدة الأولى من إسلامي أعطاني 
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الإسلام أكثر مما أتوقع بكثير. فقد جكت للإسلام بتوقعات متواضعة جداً ل 
وكنت سعيداً أن وجدت الإبمان في دين ذي معيئن -- ولكنين لم أتوقع أن 
يمسن شعور عارم من الرحمة» إذ لم أكن أعلم أن المرء إذا أسلم يمكن له أن 
يشعر بذلك العناق من الرقة والدفء . 

وكان كل ما أطمح إليه في بداية إسلامي هو هذه المحبة والعلاقة مع الله الي 
كانت الهدف الوحيد الذي كنت أسعى إليه في حياتي؛ واليَ كانت نقطة 
التركيز في كل ماكنت أسعى إليه دينيًا. إن امحبة في الله كانت كافية لي لتعلي 
أشعر بالسكينة والقوة والاستقلال. ولكنئ سمحت لنفسي إلى حد ما أن 
تتشيّت وأن تضل عن طريق العبد التائب المتواضع الذي كنت سائراً عليه عندما 
كنت مسلما جديدذا. 


في اليوم التالي لاعتناقي الإسلام بدأت بحضور جميع الصلوات في مسجد 
جامعة سان فرانسيسكو. وحيث إنئ كنت أحد أعضاء هيئة التدريس فقد 
كان من السهل علي خلال عملي حضور صلوات الظهر والعصر والمغرب. 
ولأنئ لم أكن أسكن بعيدا عن الحرم اللجامعي فقد كان من السهل علي حضور 
صلاتي العشاء والفحر في المسجد أيضا. 

ومما زاد في غم أن اعتناقي الإسلام سرعان ما غدا الخبر الأعظم في الحرم 
الجامعي . فقد كنت أفضّل ألا يعرف ذلك سوى هؤلاء المسلمين القلائل الذين 
كانوا يحضرون الصلاة معناء ولكن في غضون يوم أو يومين أصبحت قصة 
إسلامي حديث الجامعة. أفترض أنه كان علي أن أتوقع ذلك ففي فاية المطاف 
تبقى مسألة تحوّل عضو هيئة تدريس إلى الإسلام في جامعة كاثوليكية مشهورة 
جديرة بالاهتمام. 
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فمنذ البداية شعرت أن» بوصفي أمريكياً مسلما شخص غريب. فجماعة 
المسجد كانت تتألف» فيما سواي» من طلاب أجانب في المرحلة الجامعية» 
والذين غالباً ماكانوا يحدّقون بي في ذهول وحيرة. وخلال خحطب الجمعة والي 
كانت تتم بالعربية؛ غالباً ما كانت بعض الوجوه تتلفت إلي. ولكنئ اكتشفت 
فيما بعد أن اعتناقي للإسلام كان موضوع الخطبة لعدد من حطب أيام الجمعة. 
وكان الطلبة المسلمون يقفون في الطريق بعضهم مهنا وبعضهم الآخر كان 
يسألئي إن كنت أسلمت حقاً. وف الوقت نفسه بدأ بعض زملائي ينظر إلي 
بعين من الريبة» وكان بعض منهم يسألنئٍ إن كنت على مايرام أو إن كنت 
أواحه أي مصاعب ف التأقلم مع الحياة في سان فرانسيسكو. وبعض الأساتذة 
من الزملاء بدا وكأنه ينفر م في حين أخبرني بعض آخخر أن ما قمت به كان 
خطوة جريئة. ولم يكن أي شيء من كل ذلك يعنيئ أو يهمين» ذلك أن م 
أشعر بأي تغيّر غير عادي في شخصيي» وأن كنت الشخص نفسه الذي كان 
ملحداً منذ أسابيع حلت. بل إني شعرت أن كل من كان حولي كان يبالغ في 
ردة فعله. 

ولم يدم الوقت طويلاً حي أدركت أن المسجد كان منقسماً على نفسه بين 
عدة فصائل يحاول كل منها أن ينافس الآخرين في السيطرة. فتلك جماعات لما 
صلاتها بمنظمات عالمية كجماعة التبليغ (ومركزها الهند والباكستان)» وتلك 
جماعة سلفية (ومركزها الجزيرة العربية)» وتلك جماعة الإخوان المسلمين (اليّ 
نشأت في مصر). وكنت أشعر في بعض الأحيان أن كلاً منها كان يحاول 
جذي إلى صفوفهم. ففي كثير من الأحيان كان بعضهم يأحذن جانياً ويهمس 
في أذني محذّرا بالقول: "ألا أقترب كثيراً من هؤلاء الإخوة." وكانت كل فرقة 
تخبرني أن الفرقة الأخرى ضالة عن الإسلام. وعند ذلك في الواقع لم أكن قادراً 
على تحديد موقفي, لأنه - عملياً -- وفي كل ليلة كان بعض الأفراد من 
المسجد يدعونئ للعشاء» وفي كل مرة كانت كل مجموعة تسألئ عما قالته 
المجموعة الأخرى. ثم تقوم بتصحيح بعض الأشياء الي تعلمتها من تلك 
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المحموعة. وسرعان ماتولد لدي انطباع وهو أنه بالرغم من أن الإسلام ينهى 
عن الغيبة والنميمة فإن المسلمين تمامون ومغتابون بالعادة» وأن ذلك هو الشغل 
الشاغل للجالية الإسلامية. 


وخلال الأسابيع الأولى من إسلامي كتمت مشاعري لنفسي حول الاختيار 
الذي قمت باتخاذه. وكنت أحس أن العديد من أعضاء الحالية كان فضولياًء 
وأن بعضهم الآخر كان شكاكة"". ولكن الإمان بالله -- ناهيك عن ذكر 
الإسلام -- كان كله جديداً علي بحيث إن كنت بحاجة لمزيد من الوقت 
للتفكير في مضاعفات ما أقدمت عليه من عمل. وكنت» ببساطة» أحتاج لمزيد 
من الوقت كي نيت أقدامي على أرضية صلبة؛ لأن كل شيء حدث ومايزال 
يحدث بسرعة فائقة. 


ملاك آني 

في إحدى الليالي» وأظنها كانت ليلة الجمعة. سألئي بعض الاخوة إن كنت 
أريد الذهاب معهم لحضور محاضرة سوف تلقى في تلك الليلة في دافيس (02035) 
في كاليفورنيا. وف الحقيقة لم أكن أريد الذهاب» ولكنئ كنت أعلم أن إذا 
رفضت ذلك فسوف أخحيب آمالهم جدا. وعندما قررت أخيرا الذهاب كانوا 
سعداء جدا. بدأ البرنامج بغداء حيث تناولناه بأربعة أصابع بينما كنا نجلس على 
الأرض. كنت أتأقلم بسرعة مع بعض العادات الأجنبية؛ ولكنني لم أستطع التأقلم 
بسرعة مع عادة أكل الأرز بالأصابع. وفي حين كان الجميع قد أهُوا مافي صحوفهم من 
أرز وبدؤوا بأكل الحلوى والفاكهة, كنت ربا قد أفرغت بعضاً من الأرز في جولي. 
ومع ذلك كان الطعام بتلك الطريقة خبرة جديدة مسليّة بالدسبة إلي. 


(1) اعترف لي بعض الإخحوة في المسجد لاحقاً أنهم ظنوا بي أن من المحايرات المركزية الأمريكية .(14©) 
في حين قال لي آخخرون وبكل صراحة: إن كنت أصبحت مسلماً حا فسوف يسعون لي بالزواج 
من فتاة مسلمة. 
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وبعد الغداء أعلن رئيس اتحاد الطلبة المسلمين في دافيس على المايكروفون أن 
الحاضرة على وشك أن تبدأ. رئبنا أنفسنا على الأرض في صفوف بحيث نواجه 
جميعاً المايكروفون. وبعد قراءة موجزة لآي من الذكر الحكيم وبعض التضرع 
والابتهال إلى الله وبعد الإعلان عن عدد من الإعلانات» أخبر رئيس الاتحاد 
ذلك الجمهور أن المتحدث في تلك الليلة لن يكون سواي أنا. في البداية 
اعتقدت أنينٍ لم أسمعه جيداء ولكنيئ عندما نظرت من حولي رأيت اللدميع 
ينظرون إلي ويتبسّمون لي. جلست مرتبكا وقد أصابئ الذهول» إذ لم يكن 
لدي أية إماءة أو تلميحة أن سوف أكون المتحدث في تلك الليلة. استدرت 
نحو صديقي الطيّب رُسْلي الذي كان يجلس بحانبي» وكان طالبا من ماليزياء 
وقلت له متوسلاً: "لا أستطيع! فأنا لا أعرف ماذا أقول." قال رُسْلي وهو 
يومئ برأسه: "سوف تكون على مايرام؛ وسوف أدعو لك." نظرت إلى رئيس 
الاتحاد وقلت راجياً: "من فضلك لا أستطيع". تبسّم لي كي يطمئنني» ثم قال 
ي؟مدوء: "من فضلك تقدم إلى المايكروفون". 

قدّمئ رئيس اتحاد الطلاب إلى الحضور وهو يعطي نبذة قصيرة عبن لهم. 
كان العدد يقارب ثلاثمئة شاب من الشرق الأوسطء ثم قال لهم: إن سوف 
أروي لهم قصة إسلامي. بدأت باعتذار حرج. قلت: إن لم أحضر أي شيء 
وأنني لم أكن أدري ما الذي قادني إلى الإسلام ولكن طلما أن هذا الحضور قد 
جاء ليسمع بعضاً من روايق فسوف أحاول ديدي أن أتذكر بغضا من الأشياء 
الي شعرت أنها لعبت دورا حاسما في اتخاذي ذلك القرار. والقصة الى رويتها 
لهم كانت في الأصل الفصل الأول من كتابي (الصراع من أجل الإيمان). وخلال 
حديثي ف تلك المحاضرة كنت متوترا جداً في حين أطبق الصمت على القاعة 
برمتها. ولكنئ عندما انتهيت دوت القاعة بأصوات عدد من الحضور 
التححسين الذزى قاموا يهتفون مع "الله كير" 
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ثم سأل رئيس الحلسة الحضور إن كان لديهم ما يسألونه. اذكر أي ابكلت 
مرات عدة عن الطريقة الى يجب أن يقدّم بما المسلم دينه إلى غير المسلم. 
وكانت نصيحييٍ دوماً هي أنه لا يجب على المسلمين أن يكونوا لحوحين 
وضاغطين في الدعوة؛ لأن ذلك من شأنه أن ينفر معظم الأمريكيين من 
الإسلام» وأن عليهم أن يكونوا لطيفين ومتعاطفين مع غير المسلمين؛ لأن ذلك 
هو أول شيء يتوقعه الأمريكي من شخص يدذَّعي أنه متدين. ثم اختتم رئيس 
الطلاب الجلسة ببعض الكلمات التشجيعية ثم بعد ذلك احتتم المحاضرة بالدعاء 
إلى الله والتوسل إليه. 

لن أنسى الاستقبال الذي قوبلت به بعد ذلك: فقد امال الجميع علي بالتحية 
والدعاء لي والعناق والمصافحة والقبلات على وجنيٌ؛ وكاد بعض الإخوة أن 
يجهش بالبكاء. وكنت أينما تطلعت رأيت أيادي تمتد نحوي» وقد حاول 
العديد من الإخوة أن يلامسئئ أو يزيت على "كتفي :ركان الجميع يقولون بي: 
إنتي كنت عظيماًء وإن كنت خببرا من كثير من مسلمين جاؤوا من بلاد 
غربية» وإني كنت مُلْهماء وإن الله لابد وقد غفر لي ذنوبي» وإن محبته لابد أنها 
كانت عظيمة. استغرقئ الوقت أكثر من ساعة حى أصل إلى باب المسجد 
والذي لم يكن ليبعد عن المايكرفون أكثر من أربعين قدماً. وعندما وصلت إلى 
موقف السيارات كانت جيوب بنطالي قد امتلأت .مئات القصاصات من الورق 
الت كتب عليها عناوين وأرقام هواتف أناس من ذلك الجمهور. 

وبعض الإخوة ممن لم أقابلهم من قبل عرضوا أن يوصلوني إلى سان 
فرانسيسكو بالسيارة. وف الطريق تكلموا بحماس عن الإسلام وعن اعتناقي له. 
قلت هم: إن ردة فعل الحضور كانت عاطفية للغاية. قال أحدهم ممن كان معنا 
في السيارة:" أي جفري لو أنك تعلم ماذا يعن لهم إن يروا أمريكيا يسلم. 
فلآن يسلم أمريكي أبيض ذو شعر أشقر وعينين زرقاوين هو ,ثابة المعجزة لهم 
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والجميع يتمئ أن يكون في مكانك ويخسر الكثير. كم أتمى أن أصحبك إلى 
بلدي وأن تظهر على شاشة التلفاز هناك. فإذا مارآك الناس هناك فسوف 
تكون بالنسبة إليهم .كثابة ملاك قد هبط من بين الغيوم." سألته:"ولكن لماذاء 
وما علاقة الأمريكي بذلك؟" ولكن الأخ الذي كان يقود السيارة أجاب هذه 
لمر قائلاً: "في وطننا كل الناس تعبد أمريكاء وهناك مسلمون ممن لا يعرف 
حي آية واحدة من القرآن؛ في حين يحفظ أغانى مايكل جاكسون اعدط311) 
«هدماءد[)؟ ويستطيع هؤلاء أن يقصوا عليك قصص أفلام كاوبوي دالاس 
(ولاه00::6 كهاله0)أكثر ثما يعرفون عن الإسلام. فإذا رأى هؤلاء أمر يكياً أبييض 
يطبق الإسلام فإن ذلك سوف يصدمهم ويهينهم؛ وسوف يبدؤون القول ف 
أنفسهم إذا كان هذا الأمريكي الأبيض يحب الإسلام ويتبعه فما بالنا نحن 
المسلمين أصلاٌ لا نقوم بذلك؟ ". 
3 د *# 


البطل 


لا أدري لماذاء ولكن قبل أن ألقي محاضرني في دافيس لم يكن الشعور 
بالاحتفاء هاما جداً بالنسبة إلي. فقد كان أُمَلي 3( ف الحياة أخيانا هو أن أنحد 
أناساً يحبونني» ولكنني م أمْع كثيراً كي أحظى بإعجاب الناس أو مصادقتهم. 
كنت درم وائتقا بنفسي مستقلاً بذاتي لايهمئي كثيرا استحسان أقراني 
وموافقتهم لي. ومع ذلك فإن ردة الفعل الي وجدقا عند جمهور محاضرة 
دافيس أثارت بي نقطة ضعف كنت أظن أني عصي عليها. فبينما كنت أحكي 
قصىّ تلك كنت مدركا أن ذلك الشخص العاصي نفسه؛ والمنجل التائب 
الذي ألقى بنفسه في أحضان رحمة الله منذ عدة أسابيع خلت. وعندما جرحت 
مق نتاف المأسجدا مقدها أو موقف السيارات كنت ثلا بتوقير وتبجيل ذلك 
التجمّع لدرجة من الشعور بالعاطفة دفعتي بحيث تملك الإعجاب بنفسي. 
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أفتَرض أنه بوسعي تقدم تبرير لذلك الجيشان المفاجئ من الخيلاء» وهو أنه 
قد حصل خلال فترة كنت ' ها سريع التأثر والحساسية على نحو كبير. فقد 
كنت دوماً أقف موقف المدافع عن نفسي بين قومي» وكنت أحد نفسي دوما 
مرغماً على شرح وإيضاح سبب اعتناقي الإسلام لأصدقائي وكذلك لأفراد 
أسرق. فقبل أن أصبح مسلماً كنت دوماً أعرف احترام الآخبرين لي ورا 
كان هذا هو السبب أن لم أشعر بالحاجة للسعي لذلك- أما الآن بدا وكأن 
كل شخص بمن كنت أعرفهم وأحبّهم يشلك بي. وأما تي الحالية الإسلامية فقد 
شعرت في البدء أن ليس لي مكان فيها؛ وبالإضافة إلى ذلك شعرت بقوّة أن 
معظم الإخوة في المسجد كانوا مرتابين فيما إن كنت سأئبت على الإسلام أم 
لا. وكانوا عندما يتحدثون إلي يخاطبوننٍ بلهجة الراعي والمتفضّل كما لو أنه لم 
يسبق لي أن درست الإسلام أو اطلعت عليه وكما لو أن كنت شاباً لا 
أخلاقياً قبل أن أصبح مسلماً. لقد بدا كما لو أنم يفترضون أن صفيّ 
(أمريكي) و (مسلم) متنافرتان بعضهما مع بعض وأنئ لن أكون قادراً على 
تطهير نفسي كلياً من الأولى» ومن ثم لن أصبح في الثانية على نحو تام. معن 
آخر» شعرت وكأنئي أصبحت منبوذا من قبل ابشميع» وأن لن أكون صالحا 
لأي مكان بعد الآن. 

لقد غَيّرتْ الليلة الى أمضيتها في دافيس كل شيء. ألقيت محاضرة واحدة 
تقط» وسرعان ماعدوت . يظلة ين المسلميق. .“ لقدا احبيت: ذلك الاضحات 
والتبجيل من الحضور لدرجة أن لم أقض منه نمميء ويبدو أنهم كانوا يبغون 
المزيد مي» على الأقل في البداية. وسرعان ماكان يطلب مين أن ألقي ممطباً 
عملياً -- في كل تجمّع إسلامي كنت أدعى إليه. وكنت في البداية أعيد 
ببساطة رواية قصّة إسلامي» ولكن بعد فترة بدأت بتحضير محاضرات وخطب 
أخحرى ثم أقوم باستظهارهاء وكنت إذا مادعيت لإلقاء أي منها أتظاهر وكأنئي 
أقوم بذلك ارتجالاً. 
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وأما مختلف الجماعات الي كانت تتنافس للسيطرة على مسجد جامعة سان 
فرانسيسكو فقد بدأت كل منها الآن ببذل جهد إضاف لتجنيدي في صفوفها. 
شعرت أنه من الضروري الانضمام لإحداها. حاولت الانضمام أولاً إلى جماعة 
التبليغ» لأني تأثرت في البداية كثيراً بميولهم الصوفية؛ ولكنين سرعان ماسئمت 
ممارساقم في الزهد والتقفشف. حاولت ولفترة وجيزة الانضمام جمعية الطلبة 
المسلمين الأمريكية الي أسسها طلاب من جماعة الإخوان المسلمين» ولكنئ لم 
أحب تركيزهم القوي على سياسات الشرق الأوسط. وأخيراً انضممت إلى 
الإخوة من الحزيرة العربية والذين كانوا في معظمهم من السلفيين. 

وبيدما "كنت أتنقل من جماعة لأخرى بدأت باتباع عادة سيئة» وهي أنه 
عندما يبدأ الإخوة بانتقاص قدر أعضاء المجموعة الأخحرى كنت أجاريهم في 
ذلك. طبعاً ما كان ينبغي لي القيام بذلك؛ مادمت حديث عهد بالإسلام» ومن 
جهة أخرى لايحق لي الحكم على مؤمنين آخرين» ناهيك عن ذكر أن الإسلام 
يحرّم الغيبة والنميمة. والأسوأ من ذلك هو أن الإحوة الذين كنت أغتاقم من 
وراء ظهورهم كانوا هم أنفسهم ممن دعون إلى بيوتمم» وأظهروا لي كل لطف 
وإكرام في السابق. ولكن بعد فترة لم أستطع أن أطيق نفاقي بنفسي وفي النهاية 
أصبحت قادرا على مقاومة الدافع لانتقاص قدر أعضاء المسجد الآخرين أو 
الحديث عنهم من وراء ظهورهم. 

ومع ذلك كنت لازلت أحتاج للهجوم على أحد ما إذ كيف يمكن لك أن 
تبقى بطلاً دون سبب أو نزاع؟ أنا لا أقول: إنن في ذلك الوقت كنت أخطط 
لذلك بوعي وإدراك» ولكنئ أعتقد كما أرى الأمر الآن» أن كنت مدفوعا 
بدافع ما ولكن دون إدراك مين. إذا لم يكن كافياً بالنسبة إلي أن أكون بالنسبة 
إلى هؤلاء المسلمين كأي واحد منهم: بل أردتهم أن يتطلعوا إلي على أني أسمى 
منهم. وكان من الطبيعي لي أن أصبح عاطفياً لكل ما هو أمريكي ومدافعا قويا 
عن الثقافة الشرق أوسطية. ففي محاضراتي العامة كنت أبالغ في تصوير الفساد 
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والفسة في وطينء وأزين ما كان شائعاً بين المسلمين من نظريات الموامرة الي 
يقوم بما الغرب وخاصة اليهود . 

كما أن أصبحت محافظاً جداً في منهجي الإسلامي» لأن هناك قدراً من 
الاحترام المضمون غالباً ما يصاحب الصرامة الدينية. فعندما تكون محافظا 
راديكاليًاً فإن المؤمنين الآخرين قد يشكون في تفكيرك؛ ولكن لا يمكن لهم أن 
يشككوا في إيمانك وورعك. وسرعان ماتبتيت بشكل على منهج التفسير 
والتطبيق الحرفيين للقرآن والسنة بغض النظر عن السياق التاريخي لآيات القرآن 
وأحاديث الني يله . ولكنين كنت أشعر أنه مهما حاولت جاهدا أن أقنع 
نفسي والآخرين بهذا المنهج إلا أنني لم أكن أشعر بكامل الارتياح حياله ٠‏ 

أصبحت مدافعاً مشاكسا عن الدور الإسلامي التقليدي للرجل والمرأة 
وكنت بشكل خاص بطل الدفاع عن الدور القيادي للرحل في المجتمع» وعن 
مسألة عزل النساء عن الرجال ف حياتنا العامة وعن إقصاء النساء عن المناصب 
القيادية في امجتمع. حاولت جاهداً إطلاق لحية (إسلامية)» ولكن على مايبدو 
أن جينات عائليٍ لم تعطن الكثير من شعر الوجه ولذلك كانت لحي خحفيفة 
متناثرة. وكنت أشجب باستمرار قلة إكان مسلمي اليوم؛ وعدم فعالياقم في 
الحياة الراهنة وعجزهم عن مواكبة متطلبات الإسلام. ففي ذلك الوقت لم أكن 
أعد نفسي أحد أعضاء غالبية المسلمين الضعيفة» برغم أن , أقل ذلك قط. 
وبدأت كذلك ,مهاجمة ديانة والدي بشكل حاقد. وقمت بدراسة جميع الحجج 
الى كان يستخدمها المسلمون في مناقشاتهم ضد المسيحيين» كما أني شاهدت 
كل شريط فيديو يحتوي مناظرات إسلامية - مسيحية وقع تحت يدي . 

وخخلال الحوارات بين الأديان كنت أكرر الحجج نفسها ضد المسيحية حرفا 
عرف قري وأما المادة الي كنت أستخدمها فكانت -- إلى درجة ما حل 
جديدة» ذلك أن المناظرين المسلمين المعاصرين كانوا يستخدمون حجج 
المسلمين التقليديين الي كانت دوما الأكثر عمقاً وأكاديمية. ومهما يكن فإن 
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الفكر المسيحي قد تغيّر كثيراً عبر عدة القرون الأخيرة» وأما الحجج الي يقدمها 
المسلمون المعاصرون فهي في الواقع لا تنطبق إلا على بعض فرق المسيحية 
المتطرفة. وعندما كنت أشترك في أي حوارات كنت مدركاً لذلك التغير» 
ولكننٍ وحدت أن الغالبية العظمى من عامة المسيحيين المتدينين كانوا بدورهم 
جاهلين بتطور الفكر المسيحي البحثي تماماً كما كان المسلمون جاهلين بذلك. 
وهكذا كان حصومي في النقاش من المسيحيين غير العارفين بذلك التطور 
يقفون موقف المدافعين والمراوغين عندما كنت أهاحم مواقع مختلفة في المسيحية 
كانوا يجهلوفا أنفسهم. وهكذا كانت استراتيجي مخادعة مضللة برغم أنما 
أكسبتني شهرة واسعة بين أبناء دين. 


3 ل د 
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بعد اعتناقي الإسلام كان مجموع الأعوام الي قضيتها في سان فرانسيسكو 
لاتنجاوز النمسة. شهدت الأعوام الثلاثة الأولى منها تقدما ثابتا باتحاه المحافظة 
الر اديكالية (50اأ و حرعكهمه 91ء2203) وعدم التسامح عع وجهات نظر الآ خرين الي 
كانت تخالف وجهات نظاري. وأما العام الرابع فكان عام التحرر من الوهم 
(510810610نا!]ز015)عندما بدأت أفكر و بالمنبمج الذي كنت أتبعه. و أما العام 
الخامس فققد كان بداية المعافاة» وهي الفترة الي بحثت نخلاها عن مصالحة ما بين 
نفسي الحقيقية وإكاني. أعتقد أن ثمة عوامل وحوادث رئيسة هي الى أودت بي 
إلى هذا التحول وسوف أقوم بمناقشة ذلك فيما يلي . 

فكما قلت سابقاء لقد عاهدت نفسي ألا أشترك مرة ثانية في النميمة ال قد 
تصدر عن جالييَ. ولكن كان هناك جماعة واحدة من المسلمين من أقصي عن 
فعاليات الحالية» وهؤلاء كان يمقتهم معظم الإخوة الذين كنت أصاحبهم. فقد 
أعلن بعض الأعضاء من مسجد جامعة سان فر انسيسكو والذي أشسة وكان 


الفصل اخامس: خير الأمم 54١‏ 
يديره طلاب من الطائفة السنية أن المسلمين الشيعة غير مرغوب كم في ذلك 
المسجد. وف الحقيقة لم يكن هناك أي تفاعل بين أعضاء كلتا الجالتين السنية 
والشيعية. فمعظم الإخوة من السنة كانوا لا يوافقون الشيعة» وأما الإخوة من 
الجزيرة العربية فكانوا يمقتونهم. كانت الحرب العراقية - الإيرانية ما تزال 
مستعرة وكان يصل إلى المساحد الأمريكية من دول الخليج نتاج هائل من 
الثقافة المناهضة للشيعة» وكانت دول الخليج تلك تدعم صدام حسين في حربه 
ضد إيران. وكان واضحاً أن تلك الكتابات كانت دعاية إعلامية أكثر من 
كونها بحثاً علمياً حاداً. ولكنئ درست ذلك النتاج واستخدمته للتنديد وبشدة 
بالإسلام الشيعي كلما سنحت لي الفرصة بذلك . 

وف إحدى الأمسيات ألقيت محاضرة في المسجد عن مخاطر الشيعة: وأفيت 
هجومي العنيف عليهم واصفاً إياهم بالمخنطر الأعظم الذي يتهدد الإسلام حالياء 
وأنهم السم الذي يسري في جسد الأمة. وبعد المحاضرة وبينما كنت أغادر 
المسجد في تلك الليلة استوقفئ أحد الطلاب وطلب ل بأدب جم ل 
التحدث إلي على انفراد. قال لي: إنه من إيران وإنه برغم نشأته في أسرة شيعية 
فإنه أصبح سيا منذ بضع سنوات. قال لي: إن الحديث الذي أدليت به في 
خطبي قد آذاه كثيرًء لأنه لم يتوقف عن التفكير بأمه وأبيه بينما كنت أشهّر 
بالشيعة» وأتحدث عن مساوئهم ومخاطرهم على الأمة. وأردف بالقول: إنه 
بالرغم من أنه قضى معظم حياته في يحتمع شيعي فإنه لم يسمع بحعظم ماحئت به 
في محاضر عن عقائدهم وممارساتهم. ثم قال في صوت يكاد يختنق:"لقد 
جعلت من أمي وأبي أعداءٌ للإسلام! فمن أين بحق الله جئت ,معلوماتك تلك؟" 
وأما بالنسبة إلي» فسرعان مااستحوذ علي شعور من الندم؛ ذلك أن في الحقيقة 
كنت كد جعت لاتق خاضري على عتبسل وبطريقة عب سوولة وشعرت أن 
ما قد قاله الأخ الإيراني كان ربعا صحيحا. وف فاية حديثنا توسلت إليه أن 
يسامح ووعدته أن أقوم بدراسة الشيعة بشكل أكثر دقة وموضوعية وأنئي 
سوف أصحح علنا أي معلومات نحاطئة كنت قد قلتها. ولم يدم الوقت طويلاً 


.و حت الملائكة تسأل 


حي اكتشفت أن محاضرق تلك الليلة كانت مليئة بالمغالطات وسوء التفسير 
والمبالغة. وح هذا اليوم مازلت أسمع من يقتبس بعضاً من الادعاءات الخاطئة 
الي أدليت با انكف وأحاول جاهداً تصحيحها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


فتلك المحادثة بي وبين الطالب الإيراني لم تجعلى أحسّن من طرائق بحثي 
وحسبء بل ف الحقيقة أرعبتئي. فقد كانت هذه هي المرة الأولى الي أواحه 
فيها بالمعارضة بشكل فعلي وعلى نحو شخصي. فعندما كنت أهاجم مسلمي 
جاليتنا على عجزهم وضعفهم وعدم فعاليتهم لم أكن لأشير إلى أي شخص 
بالاسم؛ وعندما كنت أهاحم المسيحيين في محاورات ما كان أحد منهم يجام 
بأي ردود فعل شخخصية. ولكن هذه المرة شعرت من الأخ الإيراني ورأيت عن 
كثب مدى الأذى الذي سببته له بتصرفي في المحاضرة. وسرعان ما بدأت 
تساورني الشكوك حول إكاني وإخلاصي وأفكر في انفعالي ودوافعي. تساءلت 
مهاجمة الآخرين وانتقاص قدرهم. فكرت في نفسي عما حصل لي منذ اعتناقي 
للإسلام. فقد دحلت هذا الدين بسلام» وسرعان ما أصبحت متجهما وكالحا 
وضيق الأفق وقاصر التفكير. قلت في نفسي: من أحارب أنا؛ ولماذا؟. وبعد 
بضعة شهور من هذا الحادث مع ذلك الطالب الإيراني حدث في جاليتنا أمر 
دفع بالتوتر الذي شعرت به إلى نقطة حرجة. 

3# * 3# 

التخلي 

لم مض وقت طويل بعد إسلامي عندما انضم إلى الإسلام أمريكي أبيض 
كان في مثل سين وامه غرانت. أثارني دخول غرانت في الإسلام بشكل كبير» 
فح ذلك التاريخ لم أقابل سوى شخصين من أصول أوروبية اعتنقا الإسلام» 
وكلاهما كان يعيش خارج سان فرانسيسكو. ومنذ اللحظة الأولى الي قابلت 
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فيها غرانت انسحجمت معه وسرعان ما أصبحنا صديقين حميمين. فخلال لقائنا 
كان محور الحديث الذي يدور بيننا هو نحبرتنا ومشاعرنا حول الإسلام» وكان 
كل منا يعين الآخر على التغلب على المصاعب الي كانت تواجهه بعد انضمامنا 
إلى الجالية الإسلامية. فبالنسبة إلي كان الأمر عظيماً أن أجحد شخصاً من جيلي 
وخلفيي الثقافية لكي أتحدث إليه. وكم شكرت الله على هدايته غرانت 
للإسلام لأن صداقته بالنسبة إلي كانت نعمة من لدن عليم حكيم. ولكن 
لال فترة عامي الرابع ف سان فرانسيسكو توقف غرانت على حين غرة عن 
حضور الصلوات في المسجد .ما في ذلك صلاة الجمعة. حاولت الاتصال به 
عدة مرات لأرى إن كان على مايرام أم لا ولكن دون -جدوى. ظننت أنه رما 
غادر المدينة لفترة ماء برغم أنه لم يذكر لي أي نية له في مغادرة سان 
فرانسيسكو. توقفت عند شقته عدة مرات أنا وبعض الاخوة من المسجد الذين 
كانوا قلقين عليه» ولكن لم نعثر على أحد في شقته. 

وبعد عدة أسابيع من اختفاء غرانت وف إحدى الأمسيات قررت الذهاب 
إلى منزله وحدي. قرعت جرس الباب وانتظرت لعدة دقائق ولكن لم يحبئي 
أحد. وبينما استدرت للمغادرة متوجها إلى سيارتي سمعت باب منزله يفتح. 
التفت للخلف لأرى غرانت يقف خلف الباب وقد بدا نصفه فقط لأنه لم يفتح 
الباب إلا جزئيا. 

صرحت في دهشة:" آه يا غرانت! الحمد لله أني وحدتك وأنت تبدو على 
ما يرام من الصحة." الم أعط غرانت الفرصة لأي ردود فعل إذ إنئ هرعت إليه 
مسرعاً. إلا أن بمج سرعان ماتلاشت عندما أدركت من تعابير وجهه أنه لم 
يكن سعيداً بلقائي على الإطلاق. وعندما وصلت إليه سألته برصانة محاولاً 
إخفاء إنزعاجي لبرودة لقائه:"ماالخطب ياغرانت» أخبرني ما الذي حصل؟ ". 

دعاني لدخول منزله على مضض حيث جلسنا على كرسيّين متقابلين في 
غرفته المظلمة والخالية تقريباً من الأثاث. بادرته قائلاً بأننني كنت قلقا جدا 


44" حت الملائكة تسال 


عليه وأني خخلت أنه كان مريضاً أو قد أصابه مكروه. رد علي قائلاً: إنه كان 
يريد أن يتصل بي» ولكنه لم يكن ليدري كيف ستكون ردة فعلي حيال ما كان 
يريد أن يقوله لي. ولكنه مالبث أن بدأ يشرح لي ببطء وبرود سبب تغيبه عن 
الحالية الإإسلامية. 

قال لي: إنه خلال الأعوام الماضية اعتنق ديانات كثيرة ثم مالبث أن ارتدَ عنها 
جيعاً» وأنه قد بدّل ديانات أكثر نما كان يبدّل روجا قن الكراوتب: ثم قال: إنه 
ل م يكن يبحث عن مجموعة من المبادئ والمعتقدات ال تنسجم مع تفكيره 
وحسبء بل عن جالية تمثل تلك المبادئ والمعتقدات وتعايشها بشكل يومي. ثم 
قال: إن ما حجذبه إلى الإسلام هو ماكان قد رآه ف بعض المسلمين ممن قابل» 
ولكنه مع مضي الوقت اكتشف أن الحالية الإسلامية كانت بعيدة كل البعد عن 
المبادئ العليا والمثل النبيلة الي كانت تنادي يماء وأن عيوب تلك الحالية قد 
حجبت عن المجتمع فضائلها. ثم قال: إنه أخيراً وجحد ضالته في الحالية المومنة 
الي مافتئع يبحث عنها والي كانت تترحم معتقداتها الدينية إلى احترام ومحبة 
متبادلين -- قال لي غرانت ببساطة إنه قد أصبح بوذياً (واطل84) وسرعان ما 
أصابئي دوار ف رأسي فجلست واجما أصطرع مع نفسي محاولاً جمع شتات 
فكري للرد عليه بطريقة منطقية وفعّالة. لقد كانت عناوئي وظدون في محلهاء 
وكم كنت أرجو الله أن يكون غرانت مريضاً أو أصابه حادث ما على أن 
يكون قد ارتد عن الإسلام. ثم إن غرانت دفع خنجره في جرحي عميقاً عندما 
قال: "جحفري» أنا أعرف أنك تزروجت توخرا من ائرأة نسلية وأن اهتمامك 
بالإسلام أصبح راسخحاء ولكنى أعتقد أنك ستكون مسروراً جداً إذا قابلت 
أصدقائي الجدد من البوذيين» فقد أعطوى هذا الكتيب الذي يحتوي على عقائد 
البوذية الرئيسة -- بإمكانك أن تأحذه إذا أردت". 

تناولت الكتيب والكرّاس الذي كان بداحله من غرانت وحدقت في 
صفحاته بذهول. لم أستطع أن أرفع بصري المشدوه لأتطلع إلى غرانت. 
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هززت رأسي مستدكراً ثم قلت له: " غرانت» أنا لم أجرّب الإسلام كزوج من 
الجوارب مثلك» بل إنن استسلمت وخضعت لا أدركت أنه الحقيقة بعينها. 
فأنا شخصياً لم أرد ف البداية أن أكون مسلماً أو أن أنضم إلى جالية دينية 
بعينها. بحق الله ياغرانت» لقد كنت ملحداً قبل إسلامي! فسواء كان 
المسلموة أناسا طيبين أم أشراراً فإن ذلك لم يكن له علاقة مطلقاً باختياري 
الإسلام ديناً؛ ولن يكون لذلك أي صلة بقراري للبقاء في هذا الدين." ثم سألئي 
غرانك منهشاً: "إذن اذا يحق الله أصبحت. مسلما؟" فاجبعه دون تفكير 
وبحماس كما لوأنه يجب أن يعرف ذلك:"بسبب القرآن... لقد كان القرآن هو 
السبب." كان غرانت حساساً وذكيا ولكنئ كنت أرى من خلال نظرته 
الخاوية إلي أن إحابي لم تبلغ الهدف المطلوب. ثم فكرت ف أن أستطرد في 
إحابي» فقلت له: "يا غرانت» لقد قرأت القرآن بنفسي واصطرعت معه 
وحاولت مجادلته» ولكنين في النهاية لم أملك إلا أن أستسلم له. لقد استسلمت 
لله الواحد الأحد الذي عرفته ووثقت به من خلال قراءقٍ لكتابه. وعلى هذا 
فأنا ببساطة لا أستطيع أن أتخلى عن كل ذلك ". 
4 *# 


نقطة انعطاف 

غادرت شقة غرانت إلا أن لم أتوجه إلى البيت» فقد كانت الصدمة شديدة 
الوقع علي» وكنت أحتاج إلى بعض الوقت من أجل التفكير. أوقفت سيارق 
في شارع غيري (60عماه برىه06) على مسافة قريبة من منزلي ثم مشيت في الاتحاه 
لمعا كس 6 على الأقدام. وبينما كنت أسير وحدي بجحهداً فكرت كيف 
جاءت أخبار غرانت في أسو! وقت كنت أمر به. فبرغم أني لم أخيره عن 
نفسي فإني كنت أنا الآخر أمر بأزمة إمانية. لقد كنت أغوص في بحر من 
الاضطراب والشك بالنفس؛ ورعا لو كنت في ظروف عادية لكنت أخبرت 
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غرانت حول ذلك. فمنذ أصبحت مسلماً لم أمرّ .مثل تلك الحالة من الروحية 
المتدنية. فقد شعرت أنين بعيد عن الله ومعزول وضائع. وأصبحت ممارسيّ 
للشعائر خحاوية ووعا: تضرعت في صلواتٍ إلى الله أن يغمرني بشعور من 
الرحمة كما كان الأمر في بداية عهدي بالإسلام» وأن يمنحئٍ درجة الحب الذي 
كنت أشعر به آنل عندما كنت مسلما جديداً كثير الأخطاء وغير بارع في 
تطبيق الشعائر. تابعت استجواب نفسي بينما كنت أسير ممفردي: قلت في 
نفسي ألم أكن أؤدي الصلوات الخمس ف المسجد؟ ألم أكن أمارس شعائر دين 
بإيمان راسخ؟ ألم أكن أؤدي واجبي بحاه الله من خلال نشاطاتي في اللمالية؟ 
وهل أعرض الله ع برغم كل المخطب والمحاضرات ال كنت ألقيها؟ 

لم أستطع أن اكتشف أين وقع الخطأء والأسوأ من ذلك أنه لم يكن لدي 
مكان آخحر أتحه إليه. فمناقشة أزمة إيماني مع غرانت كان أمرا شبه مستحيل 
الآنء والإحوة في المسجد لن يفهمون بالتأكيدء وفوق ذلك كله لم أرد أن 
أخيّب أمل زوجي الي كانت معجبة بي كل الإعجاب إضافة إلى ثقتها العمياء 
بي. وطوال ذلك الوقت كانت كلمات غرانت "لماذا أصبحت مسلما إذن؟" 
ترن في أذي. 

لم يسبق لي أن فكرت في الدوافع الى قادت بي إلى الإسلام ف يوم من 
الأيام, ومع ذلك لم يكن من واجبي أن أفكر في سؤاله. لقد كان جوابي له 
استجابة لأمر أثاره هو بنفسه. 
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لقد كان السبب هو القرآن 

توقفت ف الشارع, ثم حدقت في الرصيف. ركزت تفكيري في إحابي 
لغرانت» وسرعان ما شعرت وكأن بارقة من نور أضاءت بصيرق: "لقد كان 
السبب هو القرآن." فكّرت كيف أن فقدت الاتصال بمذا الجواب» وبدأت 
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أذكر نفسي بالعوامل المختلفة من اعتناقي للإسلام. تذكرت أن لم أذهب إلى 
السوق بحثا عن دين عندما بدأ اهتمامي بالإسلام. ففي البداية لم أكن سوى 
فضولي يريد أن يعرف عن عقائد المسلمين. تذكرت أن لم أصبح مسلماً كي 
أجد العزاء والدعم من أي وه أو من أجل أن أتزوج بامرأة أو 
أنشئع عائلة. فكرت في نفسي كيف أ سّر القرآن عقلي في البداية» ثم هداني إلى 
المعرفة الي كنت بحاجة إليهاء ومن ثم إلى محبة الله وكيف أني خضعت 
واستسلمت إلى محبته وعفوه المطلقين» وكيف أن اعتناقي للإسلام. لم يكن سوى 
الخضوع للحقيقة بعينهاء وكيف أسلمت نفسي -- قلباً وحسدا وروحاً يكل 
إخفاقاتي -- إلى قدرة خحفيّة كنت أحاول مقاومتها لفترة من الزمن» ولكنئي 
أخيراً عجزت عن ذلك وأذعنت لا. 

عاودت المسير ولكن بنشاط أكبر هذه المرة بقيت مطرقاً رأسي في الأرض» 
وأنا أحاول التركيز على أفكاري. وسرعان ما بدأت الأجوبة تأتيئ على شكل 
ومضات. أيقنت بعد طول تفكير أن قد شططت بعيداً عن دوافعي الأصلية 
الي قادت بي لاعتناقي الإسلام. فقد كنت أخدم نفسي وأبحدها أكثر من أي 
شيء آخر في نشاطات في الحالية» وقد أصبحت حريصاً أن أحوز على احترام 
الجالية الإسلامية أكثر من حرصي على علاقي بالله» وكنت قد آذيت آخرين 
بصراميٍ وتشددي لا لشيء إلا لكي أحظى عزيد من إعجاب أبناء دين. ويمذا 
فقد وصلت إلى ما كنت أكره أن أجده في بعض النماذج الدينية عندما كنت 
ملحداً من نفاق وموافقة دنيئة للرأي السائد. أدركت أني كنت قد رسمت 
لنفسي صورة مزيفة» وحاولت أن أغسل دماغ نفسي في محاولة من لتصديق 
نفسي . لقد أصبحت ببساطة كواحد من أو لعك المبشرين (:وذاءعوهدبه) من 
أنصاف المخبولين» وكمن يتشدّق ويهذي» وكمن يحثو البارود على النار - 
لقد أصبحت النسخحة اديه من ِلْمّر غانتري ( برامه0 هما ). استدرت 
إلى الوراء وقفلت ناكا إلى سياري» فلقد عرفت الآن ماالذي يتوجب علي 
القيام به. أيقنت أنه يتوجب علي العودة إلى الهدف الأصلي الذي أصبحت مسلماً 
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من أجله. وأن علي التخلي عن إلقاء الخطب والمحاضرات» وأن ألتزم الأدب 
والصدف هماه وآن) ن أكثر صدقاً مع الآخرين ومع نفسي» وأن أعبّر عن 
القلق إذا ما شعرت بهء وأن أكف عن دعم الأفكار الى أشك ها واليّ من 
شأنها أن تثير التساؤل. والأهم من ذلك كله يتوحب على أن أتضرّع الى الله 
كي يغفر لي خطيئى ويهدين. 
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بداية جديدة 


وعندما وصلت بي كان لي حديث مطوّل مع زوحت. أخبرقا عن كل 
شيء مررت به وقدمت لما اعتذاري لأننٍ لم أفعل ذلك من قبل. وعندما 
سألتئ: لماذا لم أشاطرها مشاعري تلك في الحال؟ فقلت لها: إنه حّ وقت 
متأخخر لم أكن قادراً على تصوّر وتحديد معيئ لتلك المشاعر. واعترفت لها بأني 
لم أرد أن أعيّب أملها. فقالت: إن ذلك كان غباءً ميئ» وأنئي لم أقدّر مدى 

أردت أن أبقى وحدي بعيداً غن ضغوطات الحالية الي كنت أعابحها يشكل 
سيئ للغاية. دلت في حال شبه انعزالية عن الجالية» ولم أكن لأذهب إلى 
المسجد إلا لصلاة الجمعة مادام حضورها فرضاً. وكنت أؤدي الصلوات 
الأخمرى إما في المنزل وإما في مكتي في الجامعة. وكما توقعت فقد ابت 
آمال طلاب الجامعة من المسلمين للتحول الكبير والمفاجئ في سلوكي حيالهم. 
وبقدر ماكنت أشعر بالألم لنيبة آمالهم فإنن شعرت بالحرية من ألا أكون بطلاً 
بعد ذلك . 

إن سبل الله ورحمته ليس من اليسير فهمها أحيانً. فبالرغم من أن لا أنصح 
أي مسلم أن يعزل نفسه عن الحالية فإن الغريب في الأمر هو أن بدأت أشعر 
أن روحي بدأت تنتعش من حديد. دامت عزلي عن الحالية ومشكلاتها بضعة 
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شهورء وكادت تطول أكثر من ذلك لولا انضمام عدد جديد من المعتنقين 
الأمريكيين الحدد إلى جاليتنا في فصل الربيع الدراسي ذلكء» وقد توحّب علي 
التعامل ممم 

وكان جميع من أسلم عندئذ من النساء ماخلا رجلاً واحد» وسرعان ما 
انضممت إلى حملتهم المطالبة بالسماح طن أن يصلين في المسجد. وليس هناك 
مايعارض ذلك في نصوص الشرع الإسلامية» ولكن عبر العصور جعلت ثقافات 
إسلامية متعددة من المسجد مكانا غير مريح لصلاة النساءء بل إفن أرغمن 

يقة ما على أداء فروضهن في بيوقن فقط. وف الحقيقة تعاطف العديد من 
رجال المسلمين في جاليتنا مع النساء كي يصلين في المسجدء ولكن كان هناك 
بعض الطلبة المحافظين المتشددين الذين وقفوا بعناد ضد هذه المسألة» لدرجة أن 
أحدهم هدد أنه إذا وجد امرأة في المسجد فسوف يلقيها في الشارع. وأما 
هؤلاء النسوة الحدد فقد سثمن امحاولة للصلاة في المركز بعد أن سببت محاولتهن 
تلك نقاشاً وجدالاً عنيفين» وهكذا فقد امتنعن عن أداء الصلوات في المساجد. 
وسرعان ما عادت الجحالية إلى طبيعتهاء ولكن حسب علمي لم تبق ولا واحدة 
من هؤلاء النسوة على إسلامها ل وقبيل انتهاء ذلك الحدل كان لي أن 
قابلت الرجل الأمريكي الذي اعتنق الإسلام آنئذ. وحفاظاً على خصوصيته 
وعدم الكشف عن اسمه الحقيقي فسوف أستخدم هنا اسم خالد للإشارة إليه 
بدلاً من اسمه | يقي أو الاسم العربي الذي أطلقه على نفسه لفترة وجيزة . 

كنت ف الثالثة والثلائين من عمري عندما قابلت خخالدا أول مرة. كان شاباً 
في العشرينيات من عمره. وير ما أستطيع تذكره عنه أنه كان شخصية محببة 
وكان شديد الحماسة للإسلام. كان شاباً لامعا وفطناً ولطيفاً ومتواضعاً 
وكرباً. وكان إذا ما قابلك ابتدرك بابتسامة أو كلمة طيبة. كان سعيداً 
بإسلامه وكان يعمل دون كلال قٍِ سبيل ذلك. وقد اشترك ححالد ف كافة 
نشاطات المسجد الخيرية» وكان و يساعد في ترتيب برامج لقاءات الحالية. 
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كان خالد متزوجا من فتاة كاثوليكية متدينة» وكان لديهم طفلة في العاشرة 
من عمرهاء وولد في الثانية من عمره. ولقد تسبب إسلامه ببعض التوتر ف 
عائلته فطلب مين التحدث إلى زوجته حول الإسلام. حذرته بالقول: إنئي لن 
أضغط عليها في أي حال من الأحوال لإرغامها على قبول الإسلام» فقال: إن 
ذلك ليس قصده أيضاًء بل كل ما أراده لها أن تفهم الإسلام بشكل أفضل بحيث 
أهدّئ بعضاً من مخاوفها حيال هذا الدين. وافقت على طلبه» وهذا الأمر قاد 
بدوره إلى المزيد من التعارف واللقاءات بين أسرتينا. 

وبعد شهرين من لقائي بخالد اعتنقت ابنته الإسلام ثم تبعتها زوجته بعد عدة 
أسابيع. لقد بعث الإسلام حياة جديدة في جاليتنا الإسلامية» لأن أسرة خالد 
سرعان ما أصبحت إحدى أكثر الأسر نشاطأً وإبداعاً في مسجد جامعة سان 
فرانسيسكو. وف غضون تلك الأثناء بدأت وأسرق الاستعداد للانتقال إلى 
لورانس بكانساس» وذلك لأني قبلت عرضاً وظيفياً مقدماً من جامعة كانساس. 
شعرت أنا وأسري بالحزن الكبير؛ لأننا سوف نفارق أصدقاءنا الحدد الذين 
عرفناهم مؤخراً في سان فرانسيسكو .ما فيهم نخالد وأسرته. 

ومع مرور الأسابيع شعرت ببعض القلق من أن يقع خالد في المزالق نفسها 
ال كنت ما أزال أحاول التخلص منها. فقد جعلتئ بعض الأحداث البسيطة 
أشعر أن خالدا رما يرهق نفسه وأسرته ببعض الممارسات والأعباء غير 
الضرورية رغبة منهم في أن يصبحوا أكثر تديناً. أذكر مرة جاء فيها خخالد إلى 
المسجد بعيد الظهر ومعه ابنته. وبعد الصلاة وبينما كنا نحخلس متحلقين سأل 
أحد الإاخوة ابنة خالد عن اسمها فانكمشت وتذللت» ثم نظرت إلى أبيها نظرة 
توسلء وكأهًا تطلب منه أن ينقذها. هدأت الغرفة بينما نظر الجميع بفضول 
إلى ابنة خالد وهم يبتسمون ابتسامة مُطَمُّينة. كرر الأخ سؤاله للطفلة عن اسمها 
بلطفء ولكنها تطلعت من جديد نحو والدها. 


نظر إليها والدها وهو يلاطفها بعينيه» ثم قال لها:" أحيبيه يا ابني أجحيبيه". 
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تنهدت الطفلة عميقاً ثم توقفت لبضع ثوان ثم رَمْتْ شفتيها وأحذت نفساً 
عميقاً ثم بدأت تتلفظ هدوء مع بعض الجهد والمشقة:" عه...اي..شه 
(عائشة). تبسّم محالد بارتياح ثم أومأ برأسه لابنته تعبيراً عن رضاه بما. وبعد 
برهة سألت خالداً عن ذلك فقال: إنه يفكر في تغيير جميع أسماء أفراد أسرته إلى 
أسماء عربية بشكل قانون ورسمي. فقلت له: إن ذلك ليس ضرورياً من الناحية 
الدينية. ثم ذكرته بأسماء بعض الصحابة مثل بلال الحبشي؛ وسلمان الفارسي» 
من غير العرب» وأن الي يلل إنما كان يأمر بتغيير الأسماء إذا كانت مشينة0"©. 
وأشرت عليه أن اسمه الأصلي» والذي يعن بالإنحليزية "هبة الت" لا يسيء بأي 
شكل من الأشكال لبادئ الإسلام. وذكرت له أن هناك أحاديث شريفة تنهى 
المسلم عن أن يخفي نسبه. 

ولكن خالدا قال: إن الجحالية الإسلامية ستكون أكثر ارتياحاً مع الأسماء 
العربية. شاطرته الرأي وقلت له: لابأس إن كان ذلك دافعك أنت أولآ» ومن 
ثم احتيارك واتيار زوجتك ثانيا. ولكنين أشرت عليه بألا يفكر في تغبيير اسم 
ابنته ذات السنوات العشر؛ لأن تغيير اسمها إلى العربية قد يكون صعباً على فتاة 
بدأت ترتسم ملامح شخصيتها. طلبت منه أن يتصور وضعها أمام زميلاتًا في 
المدرسة. وف النهاية ما كان من خحالد إلا أن تبسم ثم طمأنيٍ قائلاً بأنه يعرف 
ابنته» وأهها سوف تكون على مايرام. 

طبّق ححالد في بيته مبدأ العزل بين الجنسين» ففي إحدى الليالي وبيئما كنت 
مدعواً أنا وأسري إلى بيته مع بعض الإخوة من المسجد أشار علي أن أدخل 
غرفة مخصصة للرجال في حين دخحلت زوجت وبناتٍ غرفة أخرى (علماً بأننا كنا 
قد زرناه لعدة مرات وكنا جميعا -- رجالا ونساء -- يجحلس معا). اندهشت 
لتصرفه» ثم إني دهشت أكثر عندما جمع عائلتينا معا في غرفة الدلوس رجالاً 
ونساء بعد أن غادر الضيوف الآخرون. وعندما أخيرته عن حيرت قال لي: إنه 


)١(‏ بلال” و "سلمان” أسماء عربية على حلاف ما ظن المولف. انظر لسان العرب (بلل؛ سلم). 
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لم يرد أن يحرج ضيوفه الآخرين الذين كانوا من الشرق الأوسطء إذ كان 
يفترض أنهم قد يتضايقون إذا جلسنا جميعاً على مائدة واحدة أثناء الغداء . 

لقد شوّش علي أفكاري طبعاً فقلت له: إن عَلَّما من أعلام الإسلام كالإمام 
مالك لم ير بأسا في اجتماع العائلات بعضها مع بعض على الغداء وأن هناك 
روايات صحيحة من الحديث الشريف تؤكد أن الرجال والنساء كانوا يجتمعون 
بعضهم مع بعض زمن البي ويل وبوجوده. وكان احتجاجي أن ذلك لا يتعدى 
كونه مسألة ثقافية بالدرجة الأولى» واليّ قد يكون ضررها أكثر من نفعها في 
الحالية الإسلامية الأمريكية. وقلت له: إنه من اللطف أن يحرص على راحة 
ضيوفه الشرق أوسطيين» ولكن لاذا لم يحرص على راحة الضيوف الأمريكيين 
أيضا. وسألته إن كان الإخموة من الشرق الأوسط سيراعون ثقافتنا ويجلسوننا 
حسب راحتنا في منازلهم؟ كما أنئ عقبت قائلاً: بأننا المعتنقين الحدد قد أصبح 
لدينا انفصام ديئ في الشخصية (عنمععامه2أه: وناوتعذاع») » نظهر بشخصية داحل 
الجالية الإسلامية وبأخرى خارجها. ولكنين مالبئت أن شعرت أن قد جاوزت 
الحد في تعليقي إذ بدا على وجه خالد الشعور بالإهانة. افترقنا تلك الليلة ببرود 
وبعد ذلك لم تعد الأمور بيننا إلى مجاريها الطبيعية . 

وسرعان ما بدأ خالد بقبول الدعوات لإلقاء محاضرات عن الإسلام» وهذا 
بالطبع زاد من شكوكي وحوف عليه أن يعر .كثل تحربي. إن الصدق والإخلاص 
ضروريان لنماء المرء الروحي» ولكن المحك الأساسي لمما هو أمام اللجمهور 
والحضور. وف اعتقادي أن هبوطي الروحي الموخر كان سيبه الأساسي 
الحاضرات العامة. فأنا لا أشجع أي مسلم على القيام بالخطابة العامة حول 
الإسلام وأحض المعتنقين الجدد بشكل حاص كي يتجنبوا المنابر. ومن ججهة 
أخرى فعندما فكرت ف وضع خالد بشكل موضوعيء را كنت أبالغ في ردّة 
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فعلي حياله» ورا أربط تحربي المريرة بهذا المضمار بتجربته. وإذا كان خالد قد 
أصبح أشد محافظة في منهجه الديء فإن هذا لا يعن بالضرورة أنه كان يتجه 
نحو أزمة ماء فلقد عرفت العديد من المعتنقين الأمريكبين الجدد من أصبح محافظا 
متشدداً في دينه إلا أنه كان سعيداً جداً بذلك بعد أن قولب حياته على ذلك 
الشكل. فالممارسات الثقافية القليلة الي تبناها هو وأسرته» وال هي ليست من 
صلب الإسلام في الأصل على ما أعتقد لم تكن سبباً يدعو للقلق . 

وبعض هذه الممارسات كالعزل بين الجنسين مثلاً (وهذا هو الهدف الظاهر 
منها). وعلى أي حال فإن العديد من الناس في أمريكاء هذه البوتقة المنصهرة» 
يقتبسون عادات أجنبية متعددة. على أن أعترف أيضاً بأن خطب غبالد حول 
الإسلام كانت أكثر اعتدالاً ما كانت عليه خطبي» وأن شخصيته كانت أكثر 
ليونة ومرونة واتزاناً من شخصيي» ولم أكن أتصوّر أنه سوف يسيء استخدام 
المنبر رما كما فعلت أنا . 

قررت أخيرا ألا أزعج خالدا ثانية بشكوكي وقلقي عليه. ومن أسف أنه 
خلال الأسابيع الأخيرة ال قضيتها في سان فرانسيسكو لم أجد الفرصة السانحة 
كي أقدم له اعتذاري بسبب تدحلي بشؤون أسرته؛ وما زلت أشعر بالندم حي 
هذه اللحظة. 


07 حت الملائكة تسأل 
إلى كانساس 

ساعدني غرانت في تحميل أثاث منزلي في الشاحنة» وذلك قبل سفري إلى 
كانساس بيوم واحدء وكان هو آخر شخص أودعه في سان فرانسيسكو. 
فبرغم ردته عن الإسلام فإننا بقينا صديقين حميمين. وبالرغم من أنه لم يعد 
مسلماً فإني كنت دائماً أرى وجهة نظره الغريبة في الدين تتحدى التفكير على 
نحو متطرّف. فمحادثاتنا بعضنا مع بعض ساعدتئي في سبيل استكشاف 
الأعماق من أجل تقوية إماني بالإسلام كعقيدة. أشعر أنه من المفارقة حين أرى 
أن ردة غرانت عن الإسلام كانت حافزا قوياً لعملية الإحياء الروحي اليّ كنت 
أمر يماء ولكن القرآن يذكرنا دوما بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

ومع ذلك فإن تجحربة غرانت في البوذية لم تدم طويلاء بضعة شهور فقط. 
ويوم غادرت سان فرانسيسكو لم يكن غرانت ينتمي إلى أي ديانة رسمية برغم 
أنه كان مومنا قويا بوعتود الله 


تن د بن 


التلاشي 

كنت منذ تخرجي من جامعة بوردو (زاندعانهه عدلعدم) وأنا أرغب في 
العيش في الغرب الأوسط من أمريكا. وبرغم أني تأقلمت بسرعة في كانساس 
إلا أن قلبي بقي لبعض الوقت وكما تقول الأغنية معلقاً بسان فرانسيسكوء 
حيث كنا على اتصال شبه متواصل بأعضاء حالية مسجد سان فرانسيسكو» 
على الأقل مرة كل أسبوعين . 
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كنت قد أعطيت غرانت عنواني الجديد ورقم هاتفي في كانساس يوم افترقنا 
آخر مرة؛» ولكن لسبب ما لم يكتب لي أو يتصل بي. حاولت الاتصال به 
مرات عدة ولكنئ وجدت أنه ولأسباب غامضة وغير متوقعة قد غادر شقته. 
طلبت من بعض الإخوة في جالية سان فرانسيسكو أن يبحثوا لي عنه أو يجدوا 
عنوانه» ولكن لم يسمع أحد عنه أو يره ثانية. ببساطة لقد احتفى . 

وف فصل الربيع الدراسي الذي تلا مغادرتي لسان فرانسيسكو أغلقت 
الجامعة هناك المسجد الذي كان عبارة عن غرفة صغيرة في الطابق الأرضي من 
كنيسة القديس إغناطيوس (طعناطء كستهمعة .:5) فاليسوعيون (نئننوء1) الذين 
كانوا قد أعاروا الطلبة الي ذلك المكان كي يؤدوا صلواتهم الخمس فيه 
استردوه بحجة أنهم يريدون أن يجعلوا منه مستودعا للكنيسة. لقد كانت تلك 
الغرفة هي المكان الذي نطقت فيه الشهادة لأول مرة» وكان ذلك هو المكان 
الذي كنت أؤدي فيه صلواق الخمس كل يوم طيلة الأعوام الخمسة التالية 
لإعلان إسلامي. أشكر الله أن ذلك المكان كان دوماً هناك عندما كنت بحاجة 
إليه. وخحلال العام الدراسي الذي وصلنا فيه إلى كانساس بدأت ابنة خخالد 
ترتدي الحجاب الكامل أثناء ذهابا إلى مدرستها في سان فرانسيسكو. ولكن 
الإساءات الي واجهتها من زميلاتها في المدرسة كانت على ما يبدو أكثر مما 
كانت تستطيع تحمّله؛ فقد ضعفت ومرضت وثقلت إلى المشفى أكثر من مرة. 
فما كان من خالد والحالة هذه إلا أن انتقل إلى مسكن محاور للمركز الإسلامي 
في منطقة ببي (68ة بد8) حيث انضمت ابنته عائشة للمدرسة الإسلامية التابعة 
لذلك المركز. وبعد فترة وجيزة تم انتخحاب خالد لعضوية إدارة ذلك المركز. 
بعد مضي عدة شهور سمعنا نبأ مفاجئاً من خالد إذ قال إنه أخرج ابنته من 
المدرسة الإسلامية وأعاد تسجيلها في المدرسة الحكومية حيث بدأت بالحضور 
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بلباسها الأمريكي الأصلي. ثم إنه استقال من مجلس إدارة المركز الإسلامي 
وسرعان ما انتقل هو وأسرته إلى مكان آحر دون أن يتركوا عنوافم الجديد أو 
رقم هاتفهم لأي واحد من أعضاء الحالية الإسلامية . 

وبعد بعض التحري تمكنت زوحي من الحصول على رقم هاتف منزل 
حالد الجديد. تحدثت زوجي مع زوجته الى أخبرقا أن بقية أعضاء أسرمًا قد 
تخلوا عن إسلامهم وأنها أصبحت في حيرة وارتباك مع هذا الدين. ثم قالت إهم 
جنيعا 'يستكقوة المقاهوة سان فراتيسكر إل خنوب الولاراع السيدة كان 
هذا آخر ما سمعناه منهم. 


بلا ندامة 

حزنت كثيراً على خخالد ولكن ردته عن الإسلام لم تؤثر بي كما أثرت ردة 
غرانت. فقد رأيت العديد من الأمريكيين الذين يدحلون الإسلام ثم يخرجحون 
منه. وكان عدد من ارتد عن الإسلام من الأمريكيين يشكل نصف عدد من 
قابلتهم عبر السنين. ولكنين أعتقد أن حالة غرانت كانت هي الأشد وقعاً علي 
وذلك بسبب صداقتتنا الحميمة من جهة ومن جهة أخرى لأنما جاءت ف فترة 
وصل إكاني فيها إلى فترة حرجة جداً . 

وأما خبرق الإبمانية في كانساس فقد كانت وما تزال أكثر هدوءاً وسلاماً مما 
كانت عليه في سان فرانسيسكو. فقد استقبلتئ الحالية الإسلامية المحلية بكل 
ترحاب» ول تمانع مطلقاً في قبولي كأحد أعضائها على الحالة الي أنا فيها. لم 
أعد ألقي خطباً كثيرة عن الإسلام -- سوى مرة أو مرتين في العام -- وعندما 
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أحاضر عن الإسلام فإن أفضل أن يكون الجمهور صغيراً لأنى تعلمت أن لا 
أستطيع أن أتعامل مع إغراء الشهرة بشكل جيد على الإطلاق . 

لا أحمل أي ضغينة بحاه الجالية الإسلامية في سان فرانسيسكو. وبالنسبة إلى 
الأعوام العاصفة الي قضيتها هناك فليس لي أن ألوم أحداً سوى نفسي. 
فالمسلمون في مسجد الجامعة هناك ليسوا كاملين طبعا ولكنهم كانوا» كعهدي 
؛هم» مؤمنين طيبين وملتزمين» وكانوا جميعاً في غاية اللطف والكرم معي. وأما 
خطؤهم الوحيد بحقي فقد كان إعجاهم الكبير وثقتهم العمياء بي . 

إن أشعر يبعض الندم حيال سان فرانسيسكو. فالألم والمعاناة الداخلية 
اللذان مررت ىما خلال تلك الفترة الي أمضيتها هناك كانا ذَوَيْ قيمة عظيمة 
بالنسبة إلي. أعتقد أنهما كانا السبب في زيادة معرفيّ بنفسي وبخدمي لله. أرى 
أن الفترات الصعبة الي أمرّ يما في حياتي ضرورية من أجل النماء والتعلم» فكما 
قلت سايقاً في هذا الكتاب فد دخحلت الإسلام من أقصى أركان الطيف 
الروحي وهو الإلحاد» وكنت أتوقع أن هناك الكثير ثما يحب علي تعلمه. وأنه لا 
بد لي من أن أعاني الكثير بينما أسير في طريق استسلامي إلى الله . 

آمل من الجميع من قد آذيتهم أو أضللتهم في سان فرانسيسكو -- بينما 
كنت أتأرحح ما بين الراديكالية وا محافظة هناك -- سواء بالقول أو العمل ألا 
يأحذوا ذلك على محمل الجد. وإني لآمل أن يجدوا في أنفسهم من السعة 
والمغفرة ما يسامحونئ به. 
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الفصل السادس 


الطريق إلى الأمام 


صحبت القارئ قدر المستطاع في هذه الرحلة إلى الإسلام في أمريكا. إن 
المستقبل مايزال أمامناء ولا يعلم أحد إلا الله ماذا يحبّى المستقبل للإسلام 
الأمريكي. أعلم علم اليقين أيضاً أن الطريق أمام المسلمين في أمريكا سوف 
يكون مليئا بالكثير من المنعطفات الحادة والمرتفعات الي ليس من السهل 
تسلقها. على هذا فإنن أهيب بالذين يأملون البقاء على معن هذه الرحلة أن 
يحهزوا أنفسهم قدر المستطاع لمواجهة التحديات الحسام الي سوف تواحههم. 

وليس من الواضح على الإطلاق إن كان الإسلام سيغدو قوة روحية 
واجتماعية فطرية ذات شأن في أمريكا الشمالية خلال القرن القادم. إن خمسة 
الملايين من المسلمين تقريياً الذين يعيشون حالياً في الولايات المتحدة وكنداء 
وعدة آلاف المساجد المنتشرة في مختلف مدن هاتين الدولتين هي لاشك بشائر 
خير» ولكننا يمكن أن نتصور أن عدد السكان المسلمين الملتزمين في أمريكا يمكن 
له أن يتناقصء؛ -خاصة إذا انحسرت موجة الهجرة إلى هذا الجزء من الكون. ومن 
الممكن أيضاً أن تحوّل المساجد العديدة المنتشرة ف أرجاء الولايات المتحدة 
لاستخدامات وأغراض أخرى غير العبادة» وبالتالي تبقى تلك آثارا حيّة لحيل من 
المسلمين الأمريكيين ممن انحرف أحفاده في تيار الحياة الأمريكية السائد. ولقد 
عرف التاريخ أمثلة من ذلك. 

وأعتقد أنه لكي يسود الإسلام في أمريكا الشمالية لا بد من تحقيق ثلاثة 
شروط: 


١٠م‏ حت الملائكة تسأل 
أولاً: أن ييرز جرء كبير من أطفال الحيل الحاليى من المسلمين الأمريكيين 
راشدين متمسكين بإسلامهم بقوة. 


ثانيً: أن تبقى الجحالية الإسلامية متحدة بعضها مع بعضء وألاً تنقسم إلى فرق 
طائفية يعادي بعضها بعضا . 


ثالثً: أن تُنتج الحالية الإسلامية الأمريكية علماء الدين الخاصين بماء والذين 
خحرجوا من بين ظهرانيها ممن لديهم الكفاءة للاستجابة بفعالية للقضايا المستحدة 
والمشكلات الى قد تنجم عنها. وسوف أناقش كلاً من هذه القضايا بإيجاز في 
هذا الفصل. 


الوافدون الجدد 

إن المالية الإسلامية في أمريكا الشمالية حديثة النشأة» سواء من حيث نسب 
أعمار أعضائهاء أو من حيث حضورها الملحوظ هنا. فمنذ ثلائة عقود حلت 
لم يكن لهذه الجالية وجحود يذكر. وأما اليوم فالمسلمون يشكلون حوالي اثنين في 
المائة من إجمالي عدد السكان في أمريكا الشمالية. فالذي يحضر صلاة جمعة أو 
مؤتمرا إسلامياً في أمريكا أو في كندا نادرأ ما يلحظ حضور المسلمين من كبار 
السن في هذه التجمعات» ذلك أن عدد المسلمين من المسنين نخاصة الذين تزيد 
أعمارهم على الستين قليل للغاية. وهذا يفسر لنا السبب في أن قيادات 
المنظمات الإسلامية الوطنية (مثل الجمعية الإسلامية 1584 والمؤتمر الإسلامي 
ال ]1والتجمع الاسلامي 14814 في مال أمريكا) تتألف في غالبيتها من الرجال 
والنساء ممن لم تتجاوز أعمارهم الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» بدلاً من 
وجود أشخاص أكثر سنا وبالتالي أكثر خخيرة. وأما السبب في الظهور المفاجئ 
للإسلام في أمريكا فمرده إلى حملتين للمساواة بدأت إرهاصاقماء الأولى خلال 
الستينيات من هذا القرن. تمثلت الحملة الأولى في نضال الأفارقة الأمريكيين من 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام ١ى,‏ 
أحل الحصول على حقوقهم المدنية في الولايات المتحدة: وأما الحملة الثانية 
فكانت بسبب صراع دول الشرق الأوسط لتحقيق تكافو اقتصادي 
وتكنولوجي مع الغرب. 
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المسلمون الأفارقة الأمريكيون 

في الولايات المتحدة أصبح اسم مارتن لوثر كنغ الصغير ( ,ل ,ه10 #عطاهآ منامدا/1) 
يرمز لحقبة الحقوق المدنية. إن أكثر مايتذكره المرء من مشاهد تلك الفترة صور 
القس مارتن لوثر كنغ وهو يقود مسيرة مهيبة من الأمريكيين الأفارقة الذين 
ارتدوا أجمل ثيابهم؛ وأحذو يسيرون بوقار وتودة وهم يغنون الأغاني الروحية 
عبر شوارع عواصم الجنوب» ف الوقت الذي كانت تقف فيه حشود من 
الأمريكيين البيض المعتوهين والساخطين جنباً إلى جنب مع بوليس مكافحة 
الشغب الذين وقفوا بكلاهم البوليسية الشرسة» يرقبون الموقف عن كثب في 
انتظار الشرارة الأولى لصب جام غضبهم على المتظاهرين. 

ومع ذلك لم يشاطر جميع الأمريكيين الأفارقة في تلك الأيام العصيبة القس 
مارتن لوثر أحلامه بوطن متجانس بعيد عن العنصرية. فقد كان بعض قادة 
الرأي من الأمريكيين الأفارقة غير مقتنعين بحدوى رؤية الدكتور مارتن لوثرء 
وكانوا يؤمنون أن الرجل الأبيض مفطور على عدم التعامل مع الأجناس 
الأخرى بالعدل. ف (إليّجا محمد ل#تتسدطب]ة «دزناة) » مؤسس حركة (أمة 
الإإسلام سداذآ كه ههدلة ) كان و احداً من أهم أنصار وجهة النظر تلك. وبرغم 
أنه توفي عام 375١م‏ فإن تعاليمه والعقيدة الى أسسها من هذه التعاليم ما زالت 
تكسي أتضارا ومفستين حددا من بين الأفارقة الأمريكيين حي هذا اليوم» 
ومازالت أيضاً تؤثر وبقوة على مفهوم أمريكا للإسلام. 


الم حت الملائكة تسأل 

إن حركة (أمة الإسلام)» تحت قيادة إِلّيْحا محمد» قدمت للأمريكيين الأفارقة 
تفسيرا دينيا راديكالياً للتاريخ الإنساني الذي أغرى الراجل الأسود اك يع 
نفسه المختار الحقيقي من قبل الله» وأن الرجل الأبيض هو الشيطان بعينه. كما 
أن الحركة نفسها زودت أعضاءما بنظام ديئ عزز فيهم احترام الذات وإدراك 
حقيقتها. ومع ذلك وفيما عدا القليل من العادات الدينية السطحية الي 
استعارها إِليّجا محمد من الإسلام؛ فإن القليل من تعاليم الحركة وممارساتها يتصل 
فعلاً بالإسلام» في حين أن غالبية هذه التعاليم تتعارض مع الإسلام. فالكتاب 
المقدس (8101 786) كان وما يزال هو الملهم الأول لمبادئ هذه الحركة. فالقس 
لويس فرععات (موعلممة" و5ندام]) ء الر عيم الحالي للحركة» يستشهد بالكتاب 
المقدس بدرجة من الثقة أكبر بكثير نما يستشهد بآيات القرآن» وغالباً ما يؤكد 
أمورا ويدلي بتصريحات (مخالفة لنصوص القرآن) مبنية على أساس الكتاب 
المقدس أو على تعاليم إِلَيْجا محمد. 

وبعد وفاة إِليْجا محمد بوقت قصيرء انقسمت حركته على نفسها قسمين» 
الأول بقيادة ابنه وريث الدين محمد (ل#سسدططة «هفطاتعه/8 )2 وأما القسم 
الآخحر فقد قاده المتحدث باسمه الس لويس فرحان. قاد وريث الدين محمد 
أنصاره إلى الإسلام التقليدي» ومعتقداتم الدينية الآن تتفق مع تعاليم الإسلام في 
جميع أنحاء العالم. أما جماعة فرحان» الي احتفظت باسم (أمة الإسلام)» فما 
تزال تتمسك بتعاليم إِلَيْحا حمد. وهو قرار يجعل علماء المسلمين يشككون في 
تمسكهم بتعاليم الدين الحنيف. إن الغالبية العظمى من مليون الأمريكي 
الأفريقي ممن يدعون أنفسهم مسلمين هم من بين أتباع وريث الدين محمد. 
على أننا يجب ألا ننسى أن معظم قيادات الحالية الإسلامية الأمريكية الإفريقية 
كانوا في وقت من الأوقات أعضاء في حركة (أمة الإسلام). وهكذا فقد 
مهدت هذه الحركة لظهور الإسلام التقليدي ف أمريكا السوداء. 
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المسلمون المهاجرون 

ظهرت ف الستينيات من هذا القرن لدى بعض الحكومات الإسلامية رغبة 
في أن تستقل تكنولوجياً عن الغرب» وسرعان ما بدأت بإرسال أعداد كبيرة من 
شبابما إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية. وقد عاد العديد من هؤلاء الطلبة إلى 
بلدافم وعقولهم مشبعة بأفكار الديعقراطية وحقوق الإنسان. وعاد العديد من 
هؤلاء أيضاً إلى أوطاهم وهم أكثر تمسكاً بدينهم ما كانوا عليه قبل أن يبدؤوا 
رحلتهم للدراسة في الغرب. وكلا النوعين من الطلاب شكّل قديدا للأنظمة 
السياسية القمعية الي اضطلعت بنفقات تعليمهم في الغرب» وقد يفسّر هذاء 
جزئياء التناقص الملحوظ في السنوات الأخيرة ف عدد الطلبة المسلمين المسجلين 
في الجامعات الغربية . 

ولقد تمكن عدد كبير من المسلمين الذين تثقفوا في الغرب من الهجرة إلى 
الولايات المتحدة وكندا. ويشكل هؤلاء المهاحرون مع عائلاتهم ثلاثة أرباع 
مسلمي الحالية الإسلامية في همال أمريكاء وهم أول من أتاح السبيل لتقدم 
الثقافة الإسلامية التقليدية في أمريكاء وذلك عن طريق تأسيسهم للمساجد 
والمدارس الإسلامية. إن كثرة عدد هؤلاء المهاحرين ف الحالية الإسلامية 
الأمريكية ومن ثم غلبتهم وهيمنتهم عليهاء قد أثبتت أن الطريقة الي يفهم يما 
المسلمون الأمريكيون الإسلام» وعارسونه في الوقت الحالي» وق المستقبل 
لمنظورء سوف تكون مشاية جدا للطريقة الي يفهم بما مسلمو كل من الشرق 
الأوسط وشبه القارة الهندية الإسلام ويمارسونه. 


2 3 ع 
جالية يتم تجاهلها 


وحن هذه اللحظة يبقى معظم الأمريكيين غير مدركين لحجم الحالية 
الإسلامية الكبير في شمال أمريكا. جزئياء قد يكون هذا ناجماً عن السرعة الى 


لفن حت الملائكة تسأل 
نمت فيها هذه الخالية وتطورت في همال أمريكا حلال الثلاثين سنة الماضية. 
وأيضاً رما لم يتسنّ لمعظم السكان من الأمريكيين الوقت الكافي كي تحتك يذه 
الثقافة الفرعية. إن حقيقة أن معظم الأمريكيين غير عارفين بالديانات الي 
تمارسها شعوب العالم الأخرى قد يساعد في شرح سبب جهل العامة من 
الشعب بوصول الإسلام إلى أمريكا. 

والسبب الام الآخر الناجم عن عدم مبالاة الأمريكيين بالإسلام كدين 
فطري محلي هو أن الجاليات الإسلامية في كل من كندا والولايات المتحدة 
تعيش على هامش المجتمع في كل من هذين البلدين. وبرغم أن عدد معتنقي 
الإسلام قد تزايد بين الأمريكيين البيض أنفسهم, فإن الغالبية العظمى من 
مسلمي أمريكا اليوم هم من الأمريكيين الأفارقة والمسلمين الأجانب ممن ولد 
ارج أمريكا. وبرغم أن عدد المسلمين يفوق عدد اليهود في أمريكاء فإن 
الأمريكيين مايزالون ينظرون إلى الإسلام على أنه دين يعتنقه ويعارسه الأجانب 
وحدهم أو الأحانب والأمريكيون الأفارقة معا. 

ويفضّل المسلمون الأمريكيون الملتزمون أن يروا تغييراً في الإدراك العام الحالي 
للإسلام على أنه دين غريب عن أمريكاء لأنه مابقيت تلك النظرة سائدة في 
امجتمع فسوف يكون الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى أطفالهم كي ينشؤوا 
مسلمين في أمريكا. إن سماحة الإسلام المدركة قد تؤدي ببعض هؤلاء الأولاد 
أن يشعروا بالحاجة كي ينأوا بأنفسهم عن الحالية الإسلامية» أو أن يقللوا من 
أهمية الدور الذي يلعبه الدين في حياتهم. وبالإضافة إلى ذلك يشعر المسلمون أن 
من واجبهم مشاطرة الآخرين وهات تطرهم الديية وهذه مهمة يصع 
عقدورهم القيام بما ببراعة إذا أصبح الإسلام يعد جزءا معترفا به من الثقافة 
الأمريكية ومسهما فيها. 

ومن أسفء أن الحيل الأول لايستطيع أن يفعل أكثر ما فعله من أجل تغيير 
صورة الإسلام في أعين العامة من الأمريكيين» والسبب ف ذلك يعوده حل 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام لفل 
ببساطة > إلى أن مظهرهم الخارجي إنما يعزز وبقوة تلك الصورة النمطية اليّ 
تشكلت في الأذهان عبر السئين. كما أن عامل الوقت لن يننظر هذا اليل من 
المسلمين الأمريكيين» لأن أولادهم قد قاربوا السن الي يتوجب عليهم من 
خلالها حمل عصا القيادة والدفع ههذه العقيدة إلى الأمام. وكائنا ماكان الحال؛ 
وسواء أكان اليل القادم مستعدا لتحمل المسؤولية أم لاء فإن توطيد دعائم 
الإسلام في أمريكا يقع على عاتقهم هم أكثر ما يقع على عاتق اليل السابق. 
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المجتمع العريضص 

ولال اشتراكي في أحد برامج المؤتمر الإسلامي الذي عقد منذ عامين 
سألتئي امرأة أمريكية إفريقية في مقتبل عمرها سؤالاً مهماً. وكانت ملاحظتها 
قبل السؤال كالتالي: يعد الإسلام جزءا من الخلفية الثقافية للمهاجحرين المسلمين» 
وأنه جاء إلى الأمريكيين السود في أمريكا خلال فترة النضال من أجل الحقوق 
المدنية في الستينيات والسبعينيات. ثم سألت إن كان لدى الأمريكيين البيض 
دوافع ممائلة حيال هذا الدين. وأردفت بالقول: إن كلاً من المهاجرين 
والأمريكيين الأفارقة قد اتحه ومايزال» نحو الإسلام» لأن هذا الدين يحقق بعض 
الحاجات الاجتماعية لكل من هاتين المجموعتين. فعندما يعتنق المهاجرون 
الإسلام فإهم بذلك إنما يعودون إلى جحذورهم الثقافية والدينية. وأما بالنسبة 
إلى المسلمين الأمريكيين الأفارقة فإن الإسلام يمثل بديلاً للثقافة والدين اللذين 
أرغم أجدادهم على اتباعهما. وكان سؤالما على الشكل التالي: "ماالحافز 
الاحتماعي والدافع من وراء اعتناق الأمريكيين الأوربيين للاسلام؟" أجبتها أنه 
لا يوجد مثل هذه الدوافع بالنسبة إلى معظم الأمريكيين اليوم. فالأمريكيون 
بشكل عام -- وأنا لا أشير هنا فقط للأمريكيين البيض -- فخورون تماماً 
بالثقافة ال يعيشوفاء وليس لديهم أي ميول للانضمام إلى مايدرك الجميع أنه 


حملن حت الملائكة تسأل 
حركة ثقافية مضادة. فالأمريكي العام غير المسلم قد لا يهتم يملاحظة أن 
الإسلام يبدو أنه يتطلب ثقافة معينة مميزة وحسبء بل غالبا ما يعتبر أن الإسلام 
أمر يودي بهم للكثير من المشكلات 7". 

ولكن مهما يكن فإنٍ أعتقد تاماً أن للإسلام القدرة العظيمة على جذب 
العديد من الأمريكيين ممن ليس لديهم أي دوافع اجتماعية للنظر فيه. إن 
الديانات جميعها لا علاقتها أولاً وأخيراً بحاحات الإنسان الروحية» وهذه 
الديانات تزدهر أو تفين تبعاً لقدرقا على تحقيق هذه الحاحات. ومنذ زمن النبي 
يله والإسلام يغذي هذه الحاحات لبلايين البشر من مختلف الأعراق والألوان 
والثقافات؛ وإن الداحلين في الإسلام ليفوق عددهم عدد الداخلين في أي ديانة 
أخرى في العالم. وكما قلت سابقاء إن حيوية الإسلام تنبع بالدرجة الأولى من 
القرآن» ولا إخال أن هناك أي خصوصية لأي رجحل أو امرأة من الغرب لايمكن 
للقرآن أن يصل إليهم ,عناجاته إذا ما أتيح لهم أن يقرؤوه. 

ويعبّر المسلمون عن شكوى مفادها أن وسائل الإعلام الغربية تفعل 
مابوسعها كي تمنع الرسالة الحقيقية لإيمافهم من أن تصل السواد الأعظم من 
الشعب الأمريكي» وهذا هو السبب الأكبر وراء عدم شعور الأمريكيين بأي 
ميول نحو الإسلام. لاشك أن هذا صحيح؛ حيث بحد بعض الأفراد في الصحافة 
الغربية يستمرون في محاولتهم تقزيم الإسلام» وتشويه صورته في الغرب» ولكنئي 
أشعر أن هناك بعض المسلمين ممن يتدحل بالدعوة الإسلامية نفسها بطريقة قد 
تكون أشد ضرراً بالإسلام من ضرر الإعلام الغربي. فمنذ عدة سنين نخلت» 
عندما بدأت البحث ف الإسلام» كان من بين الأشياء الي أثارت اهتمامي 
وإعجابي في المسلمين هو مدى اطلاعهم على النصوص الدينية وخاصة القرآن 
والسنة» وعن كثرة إشارقم إلى هذه النصوص عندما يشرح أحدهم عقائده 


)١(‏ من المعلوم أن أجداد العديد من الأمريكيين الأفارقة هم من المسلمين. وهكذا فعندما يعتئق بعض 
هؤلاء الإسلام فإفهم في الحقيقة يعودون إلى أصوهم الدينية الإفريقية. 
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وممارساته. ولاحظت كيف أن المسلمين يستشهدون بنصوصهم المقدسة في 
أحاديثهم العامة أكثر من أي مؤمن آخخر بدين مختلف. ولم يحض وقت طويل 
حى أدركت أن الكثير من أصدقائي المسلمين كانوا يساوون بين تلك النصوص 
المقدسة وبين تفسيراتهم لها. ويبدو أن هذا أمر عام بين البشر ويصعب على 
المرء تحاشيه؛ ويبدو أن المسلمين ليسوا استثناء في هذا الحال0" . إلا أن المومن 
العام في الديانات الأخرى لايقوم بذلك كثيرا كما يفعل المسلم؛ وريما يعود 
السبب لأنه ليس لديه اطلاع كبير بكتبه ونصوصه المقدسة كما هو الخال عند 
المسلم . 

إن الأشخاص الذين يبحثون عن الهداية من كتبهم المقدسة (وعتسهمفهة) 
يحدون الحاجة الماسة في أنفسهم لتفسير ذلك الكتاب. وبرغم أن هناك العديد 
من المقولات/الآيات الي يفهمها جميع المؤمنين من كافة الديانات وبالطريقة 
نفسها إلى حد ماء فإن هذا ليس صحيحا دوماً. فإذا كان يُفْتَرض لأي كتاب 
مقدس عام أن يكون مصدر هداية لجميع البشرية» فإننا يحب أن نتوقع من 
مقولاته/ آياته معان مناسبة مختلفة للمؤمنين عبر مختلف الأزمان والأماكن 
والظروف. إن مشكلة خلط التنزيل بتفسيراتنا له هو أن تفسيراتنا هذه. 
برغم أنها قد لايكون لما مايسوغهاء فإن من شأنها أن تحصر وتحدد التفزيل 
المقدس بمستوى معيّن من الفهم الإنساي. وبالنتيجة فإننا قد نضع بذلك حاجزا 
ما بين التنزيل وبين أولئك الذين يثقون أن شرحنا لذلك التفزيل شرح 
كم وصج : 

ففي رحلة إلى الشرق الأوسط قابلت شابا مسلما ورعاء أخبرني أن القرآن 
ينع المرأة المسلمة من قيادة السيارة. وعندما طلبت منه أن يثبت لي كيف وصل 


)0 فمثلاً إن عقيدة التثليث في المسيحية لإإفهةع1' بإأ110 هي مفهوم لاهوني أمعء2ه لندأعهامعظا ومن ثم 
فهي نظرية مبنية في جزء منها على العهد الحديد .)5ع زقاع] بناءل8 ومع ذلك فالكثير من المسيحيين 
يدّعون بأن المسيح هو الذي صرح بما علنا في الأناحيل. 
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إلى هذه النتيجة» بدأ بالاستشهاد ببعض الآيات الي تحض المسلم على طاعة 
البي فد ثم بدأ باقتباس بعض الأحاديث الشريفة الي يشعر هو أنا تخالف أمر 
السماح للمرأة بقيادة السيارة. وعندما لم أقبل بتفسيره لتلك الأحاديث 
الشريفة الي استشهد بماء لم يحد أي حيلة أخرى يقنعين با. تبين لي بعد بعض 
النقاش مع الشاب أنه لم يكن يعن أن القرآن يحتوي على نص صريح يحرم قيادة 
المرأة للعربات» بل إن كل ماكان يعنيه هو أن يخرج بنقاش حول هذا التحريم 
مدعوماً بآيات من القرآن وأحاديث من السنة حسب تفسيره هو. ولو لم يكن 
لدي معرفة بالإسلام ربعا قبلت ادعاءه. أعترف أن هذه الحالة شاذة» وهذا 
السبب قمت بإيرادها هنا. وعملياء فإن قلة من المسلمين هم الذين يوافقون 
الرحل على مقولته. أذكر أمثلة أخخرى ممائلة هناء فقد قال لي بعضهم: إن 
القرآن والسنة يأمران بعزل النساء عن الرجالء وبمنع المرأة من المشاركة ف 
الانتخابات السياسية» ويأمران بقتل المرتد عن الإسلام» ويجيزان غزو أراضي 
غير المسلمين. اكتشفت أن العديد من المسلمين يؤيد بعض هذه المقولات أو 
جميعهاء أما بالنسبة إلي فأعتقد أن كلاً منها لاتتعدى كوا بحرد تفسير 

يجب على المسلم أن يكون خريصا عدا لذ قزاءته وديمة لكية انض ولا 
يطلق الأحكام» ويصر على أن فهمه الوحيد المناسب دون غيره. وأحث 
المسلمين بقوة أن يكونوا دقيقين جدا حول مصادر مقولاتهم عندما يشاطرون 
وجحهات نظرهم الدينية مع المسلمين. ويجب عليهم أن يكونوا دقيقين قدر 
الإمكان فيما يتعلق بالأسس الى يبنون عليها توكيداقهم حول الإسلام. وإضافة 
إلى ذلك يجب أن يكونوا واثقين عندما يستشهدون بالنص وأن يحددوا 
مايقتبسونه بالإشارة إليه سواء أكان ذلك آية قرآنية» أو حديثاً شريفاء أو 
اجتهاد عالم: أو شيئاً ماسمعوه في مكان ماء أو إن كان ذلك بحرد وجهة نظرهم 
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الشخصية. ولا شك أن توثيق هذه المصادر قد يستغرق جهداً إضافيا لدى 
المسلم» ولكنه أساسي إذا كان المرء يريد أن يقدم صورة دقيقة محكمة عن 
الإسلام» كما أن ذلك من شأنه أن يساعد المستمعين أن يبقوا فوق الشبهات 
وفوق مستوى مواضيع ثانوية قد تكون مثيرة للجدل من جهة» ومن جهة 
أخرى تتيح لهم اكتساب فهم أفضل وأشمل لرسالة الإسلام. 

دخل أحد الطلاب المستجدين مكتبي هذا الصيف المنصرم كي أرشده 
أكادعياً. بدا وجهه وكأنه من الشرق الأوسط لا محالة» ولكن بلباسه وبسلوكه 
وتصرفه بدا وكأنه مراهق أمريكي محض. لوحة تسجيله كانت تقول أن اسمه 
دارك (امموم) ولذلك تساءلت إن كانت جذوره عربية20 . كنت أرتدي بلوزة 
قطنية (:زط:-1) وقد كتب على صدرها أبجدية عربية» وعندما رآها دارك سألئي 
والبسمة تعلو وجهه: "هل تتكلم العربية؟" أجبته: "مرحباً يا دارك! كيف 
حالك؟”" 

قال معتذرا: "أنا آسف. فلست أعرف العربية. إن والدي من مصر ولكني 
لم أتعلم لغته". 

سألته: "وهل والدك مسلم؟" 

قال: "نعم» ولكنه ليس متدينا. وأنا أكاد لاأعرف شيئاً عن دينه. أعتقد أن 
الديانات جميعها تكاد تكون واحدة". 

بصفي مديراً لبرنامج تحديد مستوى الرياضيات في الجامعة (معمعدام طنهص) 
فإني أحري مقابلة قصيرة لعدة مئات من الطلبة المستجدين كل عام خلال 
جلسات التوجيه الصيفية (555أ5655 0616812008 #عصدن5) وأما عدد الطلاب ممن 


)١(‏ لعل هذا الاسم تحريف ل "طارق". [المترحم]. 
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ذووهم أمريكيون مسلمون فهو ضكيل جداً. وعندما أخيرهم بوجود مسجد في 
الجامعة لأرى إن كان هذا الخبر يسرهم أم لاء أجد اللواب تقس ثقريا قعل 
مرة) معظمهم مثل دارك ليس لديه أي اهتمام بالإسلام أو بأية ديانة أخرى. 

إن ما أعنيه بالجيل الأول من المسلمين الأمريكيين هو إما معتنقو الإسلام من 
الأمريكيين أو المسلمون المهاجرون إلى أمريكا. وسوف أشير إلى أولادهم 
بالجيل الثائخ. ولن أشير إلى أولادهم بالجيل الثاني من المسلمين وذلك لسبب 
بسيط وهو أنئ اكتشفت أن العديد من هؤلاء الشبان لايؤمنون بالإسلام. 
فمنذ فترة ليست بالبعيدة أحبرني معاون مدير الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا 
أن الإحصائية الي يتلقاها باستمرار هي أن فقط 90٠١‏ تقريبا من الحيل الثاني 
يصبحون ملتزمين بالإسلام. ولكننا يجب ألا نستنتج من هذا أن 7/09٠‏ الباقية 
يتخلّون عن الإسلام» بل في الحقيقة إن معظم هؤلاء لا يكون قد سبق له أن 
عُرض الإسلام عليه بينما كان ينشّأ صغيراً. 

ولقد علمت عبر السنين أن الغالبية العظمى من مسلمي الجحيل الأول من 
الأمريكيين لا يحافظون بانتظام على شعائر دينهم» كما أنهم لا يقومون بأي 
جهود تذكر في تثقيف أسرهم عن الإسلام» وليس لديهم أي اتصال بالمسلمين» 
وعلى الأخخص بمسجد الحي أو بالمركز الإسلامي. وهذا على ما أعتقد هو 
العامل الأكبر وراء ظاهرة عدم الإيمان بالإسلام واسعة الانتشار بين أعضاء 
اليل الثاني. ففي أمريكا يواجه أولاد المسلمين الكثير من الجدل ضد الإسلام 
من الجتمع المحيط في الوقت الذي لا تزودهم عائلاتهم بالمقولة المضادة . 

وعلى خلاف اليل الثاني فإن جميع من قابلت من اليل الأول هم مسلمون 
بحق من حيث إنهم يجهرون بإسلامهم برغم أنهم قد يكونون غير ملتزمين كل 
الالتزام بشعائر الإسلام؛ أو ربما يكونوا مقصرين ببعض واجباتهم الدينية. ولدى 
سؤالي لهؤلاء عن عدم اتصاهم بالمسجد كانت هناك إجابات تموذحية متعددة 
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"-إن المسجد لا يلبي حاجاقم ولا يخاطب حياتقهم". 
".إن قيادة المسجد محافظة جدا وتقليدية أكثر مما ينبغي". 


".إن المسلمين الذين يرتادون المسحد لا ينسحمون كثيرا بعضهم مع بعض". 

" .إن قيادة المسجد أوتوقراطية (استبدادية). 

" .ليس لدينا وقت كاف كي نرتاد المسجد". 

وهكذا يبدو أن قيادة أمريكا الإسلامية ليس لها حي الآن استراتيجية محددة 
في تحنيد مسلمي الحيل الأول: أو مسلمي الحيل الثاني ممن لمم اتصال محدود 
بالمسجد؛ أوممن ليس لهم أي اتصال بالمسجد على الإطلاق. ويبدو أن جحل 
اهتمامهم يتركز على تزويد الدعم الروحي والثقائي للمسلمين الملتزمين أصلاً 
والنشطين» وكذلك لأسرهم وعائلاتهم. وربما يكون هذا هو جل ما يستطيع 
هؤلاء عمله بشكل فعلي وذلك بسبب قلة الموارد المادية وضعف اليزانية. 
فالشعور السائد بين المسلمين المتدينين هو أنه إذا لم يركز هؤلاء على تعليم 
أنفسهم كيفية المحافظة على دينهم ويدافعوا عنه ويعززوا إمانهم في الغرب 
العلماني» فإنه لن يكون هناك إسلام عملي حقيقي في أمريكا في المستقبل 
القريب. 

فخلال العقدين الماضيين كان تركيز المسلمين المتدينين بالدرحة الأولى على 
تبليغ رسالة الإسلام إلى العامة من الناس» وقد تابع هؤلاء بحماس منقطع النظير 
دعوة الأمريكيين إلى الإسلام. كما أنهم حاولوا من خلال الحوارات 
والمناقشات إثبات عيوب المسيحية وفضائل الإسلام للجمهور الأمريكي. ولكن 
لخنيبة أملهم أدرك هؤلاء المسلمون أخيرا أن معظم الأمريكيين ب ببساطة سل 
كانوا غير مهتمين بكل ذلك الحوار أو الحدال. وأما الأمريكيون الوحيدون 
الذين أبدوا اهتمامهم فقد كانوا من الأقلية المتطرفة من المسيحيين الذين اغتنموا 
الفرصة للترويج لعقائدهم. لم يفهم المسلمون أن معظم الأمريكيين أصبحوا 
فاقدي الإحساس جحاه المواضيع الدينية» وأن عدوهم الأكبر لم يكن المسيحية» 
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دين الآباء والأحداد» بل الفتور المتأصل وواسع الانتشار بين البشر الذين فقدوا 
الثقة بكل شيء تقريباً. فلقد وصلت أمريكا إلى مرحلة الشك بنظامها القانون 
ومؤسساقا وقاداتها ودينها. 

لقد وصلت أمريكا إلى مرحلة عدم الثقة بالعقائد والقناعات وأسلمت نفسها 
إلى نوع من العدمية د ) أو إلى ما يصفه عال الاجتماع السياسي فرانك فيوردي 
(نلعس علصوء) الليبرالية للقيسة النسبية ( مدتلدمءطة! لهاانتسسرمعهمم علاتاواءم )( ا 
فالأمريكيون لم يكونوا ليتجاهلوا ما كان يقوله المسلمون فحسبء بل كانوا 
ممتعضين من الطريقة الي كان يتحدث هؤلاء بما. إن معظم الأمريكيين 
يعتقدون أن الدين مسألة خاصة (معاهد 100:6,م) وليس أمرا يتوجب على المرء 
إعلانه؛ ومن ثم فهو ليس موضوعاً مناسباً للحوار على الإطلاق. 

في العقد الأخحير من القرن العشرين تحوّل اهتمام المسلمين المتدينين نحو 
أطفالهم؛ لأن الوقت قد حان لمومئن اليل الثاني أن يأحذوا دورهم القيادي في 
الجالية الإسلامية الأمريكية. إن هؤلاء الآباء قلقون للغاية حول مستقبل 
أولادهم الدين؛ ويبذلون ما بوسعهم من جهد لتهيئة أبنائهم وبناتهم للعيش في 
أمريكا بوصفهم مسلمين متمسكين بدينهم. وهناك سبب للتفاؤل لأنه في 
الوقت الذي يوجد هناك أولاد لا أدر 0 ن ننومميح) أو ملحدون (اووتطنة) 
لمسلمي الحيل الأول غير المتمسكين بدينهم: نحد أن أولاد الجيل الأول من 
الملتزمين بدينهم هم من المتمسكين بالإسلام والممارسين له. ولكن وكما 
ذكرت في المقدمة فإن النسيج الفكري والاجتماعي للمجتمع الأمريكي يمكن له 
أن يمارس ضغطًا كبيرا حى على أولاد المسلمين المتدينين للمساومة على إعانهم. 
وأنا لما أعرف عدداً لابأس به من حالات الآباء المتدينين ممن ترك أولادهم 
الإسلام 29 . 


)١(‏ الملع من الإسلام :ديأوآ )ناماة عنصم 18:6 مقابلة أحريت مع البروفيسور فرانك فيرردي علصهء1 
ألعنات1» "مجلة اقرأ (نيسان: أبريل» 535 ١م)‏ الصفحات ١١‏ ومابعدها. 
(؟) منذ عدة أسابيع فقط تلقيت رسالة من أب قطر قلبه بعد أن أصبح ولده ملحدا. 
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إن المسلمين الذين يصطرعون ويناضلون كي ينشؤوا أولادهم تنشئة 
إسلامية» يجب أن يكافحوا ضد القوة ذاها الي قابلوها عندما كانوا يحاولون 
تبليغ رسالة الإسلام إلى أمريكا غير المسلمة خلال العقدين السابقين: فخارج 
البيت يتعلم أولادهم ويقوهوة آل يضدقوا ادا ولا يؤمنوا بشيء»؛ وأن 
يكونوا فاتري الدين والألاق» وأن يقبلوا .مقولة أن جميع أنظمة العقيدة هي 
على سوية واحدة من حيث صلاحها أو فسادها. 

وأما الأولاد الذين ينحدرون من أسر إسلامية متدينة فسرعان ما يجدون 
أنفسهم مشتتين بين عالمين مختلفين جدا: عالم البيت الذي يُنَشَّوون فيه» وعالم 
المجتمع والبيئة الحيطة. وقد يكونون مسلمين» ولكن تحربتهم تختلف تماما عن 
تحربة آبائهم. فهم -- على خلاف أمهم وأبيهم -- ليسوا مهاحرين؛ أو 
معتنقين جدداء أو أولاد صراع الحقوق المدنية. إن أوضاعهم أكثر ضبابية من 
أوضاع ذويهم» وإن قضيتهم وأهدافهم وهويتهم لا يمكن تعريفها بوضوح 
كامل. فعلى حلاف المهاجرين فإن أمريكا هي الثقافة الوحيدة الي يعرفون» 
وعلى خلاف المعتنقين الحدد فقد احتير الإسلام لمم دينا. وقد يواحهون تفرقة 
عنصرية وتمبيزا عرقياء ولكن هذه التفرقة والتمييز يختلفان عن تلك الي واجهها 
الأمريكيون الأفارقة في الماضي. فالطريقة الي 00 بماء والطريقة الي 
يناقشون اء والطريقة الي يستكشفون يما المواضيع جميعها أمريكية محضة. ولا 
شك أن ديانتهم تؤثر في أخلاقهم وقيمهم» ولكن هذه بدورها لابد أن تتأثر 
بأدبيات وقيم المجتمع الأمريكي. إن ابن الكبرى لا تتجاوز العاشرة من 
عمرهاء ومع ذلك فقد أصبحت مهتمة جدا بوضع المرأة في الحالية الإسلامية 
وموضوع التسامح الديين في الإسلام. 

إن أولاد الأمريكيين غالبا ما يصدمون أهليهم بطرائق تفكيرهم وتعبيرهم 
(الأمريكية). فقد اشتكى لي أحد المسلمين الملتزمين مؤخراً أن ابنته ترتدي 
اللباس الإسلامي وتبدو وتتصرف كفتاة مسلمة عادية» ولكن بين الفينة 


4" حت الملائكة تسأل 


والأخرى تتكلم بأشياء أو تقوم بها بطريقة أمريكية صرفة» أشياء لايحرؤ طفل 
مسلم من الشرق الأوسط أن يقوطاء أو يقوم بما على الإطلاق. وعندما سألت 
عن أمثلة ذلك قال: إنها تسأل أسئلة عن الله نعتبرها في مصر من المحرمات أو 
الكبائر. 

لقد اكتشفت من خلال مخيمات ومؤتمرات الشباب المسلم؛ الي غالبا ما 
أشترك كماء أن المواضيع والأسئلة الدينية الى تعد هامة بالنسبة إلى الشباب 
الأمريكي المسلم تكاد تكون هي المواضيع والأسئلة نفسها ال يطرحها علينا 
الأمريكيون غير المسلمين المهتمون بالإسلام. إن الأسئلة الي يسألونما هي على 
وجه الحصر أحد نموذجين اثنين هما: 

أولاً: تلك الي تتعلق بفصل الثقافة عن الدين -- وخاصة تلك ال تتعلق 
بدور اللبنسين. 

وثانيً: تلك الي تتعلق بالثيودويسياء ذلك الفرع من اللاهوت الذي يتعلق 
بدراسة العدالة الربانية المقدسة. 

والسبب الرئيس وراء كون هذه المواضيع هامة للشباب المسلم الأمريكي هو 
أنه غالباً ما يتوحب عليهم الدفاع عن الإسلام حول هذه المواضيع» وذلك 
عندما يثيرها أصدقاؤهم وزملاؤهم من غير المسلمين. ومع ذلك فإنيٍ أعتقد أن 
هذا ليس هو الدافع الرئيس وراء هذا الاهتمام؛ ذلك أن هذه المواضيع هي ف 
حقيقة الأمر أكثر ما يهتم به كافة الأمريكيين بشكل عام في الوضع الراهن. 
وكأمريكيين يجب ألا ننسى أن هذا هو وضع شبابنا المسلم» وأن هذه المواضيع 
هي في غاية الأهمية بالنسبة إليهم. 

إن الجيل الثاني من المسلمين تواحههم مهمة شاقة جداء فمن الطبيعي أفهم 
يبحثون عن التوفيق ما بين أمريكيتهم وديانتهم؛ فهم يجاهدون كي يكونوا 
مسلمين فاضلين» وفي الوقت نفسه مواطنين صالحين. وما يجعل أمر هذه 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام حرس 
امحاولة شاقاً عسيراً هو حقيقة أن العديد من المسلمين وغير المسلمين يرون ذلك 
مستحيلاً. ويخيرنٍ العديد من الشباب ممن يشتركون في مؤتمرات الشباب 
الإسلامية أنهم غالبا مايكونون ممزقين مابين مجتمعهم وإعافهم؛ مرغمين على 
العيش بين العديد من الخلافات الي لايمكن التوفيق بينها. وقد اعترفت حفنة 
من هؤلاء لي أن أفكارهم قد بدأت بالتشتت, وأن الشكوك حول دينهم بدأت 
تساورهم. صحيح أن هناك صراعاً بين تعاليم الإسلام وبين القيم الأمريكية 
الحديثة» وأن المسلمين يستطيعون» بل يتوجب عليهم. التأثير في هذه القيم عن 
طريق المشاركة بالمجتمع العام من خلال منظورهم الأخلاقي والمسلكي» ولكن 
على مسلمي الحيل الأول أن يتنبهوا كيلا يضعوا عقبات غير ضرورية في طريق 
أولادهم؛ وبالتالي جعلهم غير قادرين على الازدهار روحياً ومهنيا في امجتمع 
الأمريكي. 

أعتقد أنه بحب على الآباء المسلمين أن يقدموا الإسلام لأولادهم بالطريقة 
نفسها الي يحب عليهم أن يقدموه لغير المسلمين: فكما قلت سابقاً: يجب عليهم 
أن يفعلوا مابوسعهم للفصل بين أساسيات الإسلام وبين التفسيرات والتعديلات 
الثقافية والتاريخية غير الضرورية» وأن يحاولوا إيصال تلك الأساسيات لأولادهم 
بلغة الفكر العقلاني. وإذا كان الآباء المسلمون لا يجدون في أنفسهم الكفاءة 
للقيام بذلك فيجحب عليهم أن يبحفوا عمن يستطيع القيام بذلك بنجاح؛ لأن 
ذلك من شأنه أن يكون عونا كبيرا لأولادهم الذين يريدون أن يعيشوا مسلمين 
متمسكين بشعائر دينهم في أمريكا. وإضافة إلى ذلك يستطيع هؤلاء الأولاد 
بدورهم تبليغ رسالة الإسلام للأخرين بنجاح. 

وي الوقت الراهن ليس هناك جماعة من المسلمين في وضع اجتماعي 
مناسب لتبليغ دعوة الإسلام لسواد الشعب من الأمريكيين أفضل من 
مسلمي اليل الثاني. فالأمريكيون غالباً مايجدون صعوبات للتعاطف مع 
المهاجحرين بسبب خلفياتهم الثقافية الأجنبية. إن الإسلام (المهاجر) غالبا ما 


لض حت الملائكة تسأل 


يُنظر إليه على أنه جزء من ثقافة المرء السابقة» ومن ثم فهو شيء يجب 
التخلص منه أو تعديله مع الزمن. 

إن الأمر يكيين غالباً مايشعرون بالملع والذعر حيال المعتنقين الحددء ذلك أن 
التحول من دين إلى دين يبدو أنه شيء راديكالي أوشيء غير طبيعي. وبا أن 
المعتنق اللحديد يكون قد اخختار ديانة غريبة مُدركة فإنه غالباً ما يُسأل عنهاء أو 
يشعر أنه من الضروري أن يشرح وأحيانا يدافع -- عن سبب اختياره 
الجديد. ونتيجة لذلك فإن الأحاديث الي تتم حول الدين بين المعتنقين الحدد 
وغير المسلمين في أمريكا غالبا ما تكون مصحوبة ببعض التوتر ومشحونة 
بالضغينة. ولكن إسلام الجيل الثاني من المسلمين وأمريكانيته غالبا ما يُنظر إليها 
على أفا أمر طبيعي وعاديء ذلك أن هؤلاء الشبان يكونون قد ولدوا داحل 
أمريكا وفٍ بيئة إسلامية في آن واحد. وغالباً ما أحد أن صديقات بناق 
ومعلماٌن يشعرن براحة أكبر عندما يسألنهن عن معتقداتن الدينية أكثر مما 
يسألن زوجي ابي هي من الشرق الأوسطء أو يسألونئ أنا لأني معتنق جديد. 
ولاحظتك أيضا أن بناق أقل دفاعاً عن الإسلام في نقاشهنء لأنمن يرون 
إسلامهن شيك طبيعياً. ولقد أبرنئ العديد من الآباء المسلمين أن هذا ينطبق 
على أولادهم أيضاً. 

إن مسلمي اليل الثاني قد يصبحون جيل الاختراق» ومن ثم جسر التواصل 
بين الحالية الإسلامية العالمية والمجتمع الأمريكي. فهم للتو يفهمون أقرافهم من 
الأمريكيين» ومن م يستطيغوة اتواصل معهيم بطريقة أكثر فعالية. ومع ذلك 
فإن العنصر الحاسم الذي قد يكون مفقوداً في هذه الحالة هو امتلاك هؤلاء 
الشباب من المسلمين لتصوّر مُفحم وعقلاني ومتماسك لحقيقة رسالة الإسلام. 
إن الآباء المسلمين يمكن أن يساعدوا أولادهم على اكتشاف مثل ذلك التصورء 
ولكن ذلك يتطلب صبراً وشجاعة عظيمين من جانبهم. إن الصبر ضروري 
لمؤلاء الآباء مادامت طرق الاكتشاف والنماء نادرا ماتكون سهلة» وهم بحاجة 
إلى الشجاعة لكي يعطوا لأولادهم المجال لتطوير فهمهم المخاص للإسلام. 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام يحض 
حبل الله 

لإوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللو حمِيعا ولا تَفَرَقُوا» [آل عمران: .]٠0/+‏ 

بين الفينة والأخرى يطلب مئ بعض الليبراليين أو المعتدلين من المسلمين 
الأمريكيين أن أساعدهم أو أنضم إليهم في تنظيم جالية إسلامية (جديدة) في 
أمريكا -- جالية لما مساجدها وطريقة فهمها الخاص بالإسلام. وعادة ما 
يكون الدافع الأساس من جرّاء ذلك هو شعور هؤلاء بالنيبة والإحباط من 
القيادة الحالية المحافظة للجالية الإسلامية الأمريكية. وأما الأمل فهو إحداث 
تطبيق للإسلام أكثر عملية وموثوقية في أمريكاء تطبيقاً غير مثقل بأعباء إضافات 
الثقافة الأحنبية الزائدة وغير الضرورية» تطبيقا أكثر انسجاما مع تفكير وتحارب 
معظم المسلمين في أمريكاء تطبيقا يرحب بالمشاركة الكاملة للمرأة المسلمة. 

وبرغم أني أشاطرهم بعض هذا الإحباط إلا أني لا أرتاح لدعوات كهذه 
(ويبدو أنما بدأت تتزايد ف الفترة الأخيرة). على هذا لن أدهش أن أجد في 
أمريكا الشمالية يوماً ما مساجد (تقليدية) وأخرى (إصلاحية). إن هناك خطراً 
2 يتهدد الجالية الإسلامية ف المستقبل القريب» وهو أن تنقسم هذه الجحالية 
إلى ملل محافظة وأخرى تقدمية. وإذا ما حدث مثل هذا فإن المسلمين سواء 
امحافظين منهم أو المعتدلين هم الملومون جميعاء والسبب هو أن كلا الفريقين ل 
يتسامح مع أيه الآخر في الإسلام . 

يزحي المسلمون في الولايات المتحدة وكندا مزيداً من المديح والإطراء 
علىحرية التعبير في كل من هذين البلدين» في الوقت الذي يعبر فيه هؤلاء عن 
شكواهم من عدم وجود مثل هذه الحرية في البلدان الإسلامية الحديثة؛ وعن 
صعوبة وخطورة ممارسة مثل هذه الحرية في هذه الدول الأخيرة. ولاشك أن 
حرية التعبير تحمل في طياتًا واحب الاستماع للآخرين. ومن السهل على المرء 
أن يعبّر عن وجهة نظره الخاصة» ولكن مبدأ حرية التعبير يعتمد أساساً على 
احترام وحماية حرية الجميع للتعبير عن وجهات نظرهم. ولكن مسلمي شمال 


شن حت الملائكة تسأل 


أمريكا -- بوصفها جالية لها كياهما -- مايزالون بطيئين ف فهمهم وتطبيقهم 
لمعظم هذه المسلّمات في الغرب؛ برغم أن الشورى والإجماع مبدآن جوهريان 
من مبادئ الشريعة الإسلامية وأساسيان في إصدار الأحكام الإسلامية الجماعية. 

إن وجود خحلافات متباعدة بوجهات النظر في الجالية الإسلامية قد يكون ذا 
نفع بالنسبة إلى المسلمين» وذلك لأن مثل هذه التطلعات المختلفة من شأمًا أن 
تحقق ضبط وتوازناً فيما بينها. وإن تبايناً كهذا من شأنه أن يساعد الحالية 
امحافظة على الالتزام بخط وسط وينعها من الجموح نحو التطرّف. ومن شأنه 
أيضاً أن يرغم أعضاء الحالية على التفكير في وجهات النظر البديلة» ومن ثم 
النزوع نحو الوسط. ومن شأنه كذلك أن يسهم في التحول الواعي المدرك؛ 
والذي قد يكون محبطاً لدعاة التغيير إذا ما حدث فجأة وبشكل حاد؛ ولكنه 
يسع "فق النهانة ف فضلنهة التلمين حميعا, ومن شأنه أن يقدم لغير المسلمين 
الذين يهتمون بالإسلام جالية متدينة معتدلة ومتحدة» وغير منقسمة على نفسها 
جالية من شأفها أن تسمح بطيف واسع من الرؤى الفكرية. 

وأما قولبة وجهات النظر ضمن فصائل دينية متميزة فليس من شأنه إلا أن 
يسبب المزيد من الضرر بالمسلمين؛ ويزيد من الفرقة بينهم» وليس من شأنه إلا 
الترويج للتطرف وضيق الأفق» وأن يستنزف طقات الجحالية ومواردهاء حيث 
تتبارى الفرق المتناحرة في محاولة منها لكسب أنصار جدد بعضها من أعضاء 
بعض» وعليه فإنها تقدم لغير المسلمين صورة معقدة ومضللة عن الإسلام. وأما 
بالنسبة إلى المعتنقين الحدد فإفهم والحالة هذه يحارون في أي إسلام ينضمون إليه. 

فإذا كان المسلمون يريدون أن يحسّنوا من أنفسهم ومن وضع إخوافهم في 
العقيدة» فإني أنصحهم وبقوة أن ينخرطوا في هموم وشجون مساجدهم الحلية 
وكذلك المراكز الإسلامية» وأن يجعلوا الآخرين مدركين لوجهات نظرهم 
بصراحة مطلقة وذلك خلال اجتماعات الجحالية» وأن يكون لديهم الاستعداد 
للاستماع بحرص لوجهات نظر الآحرين المخالفة وأحذها بعين الاعتبار. 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام مق 

والأهم من هذا كله أن يتعلم المسلمون الاحتكام لوجهة نظر الأغلبية والقبول 

بما. إن هذا لايع أن على المسلم أن يتوقف عن تقدمم وجهة نظره إذا كانت 

الأغلبية لا توافقه عليهاء بل يجب عليه في مثل هذه الحالة الإدلاء برأيه مع 

الالتزام بالقرارات الى تم الإجماع عليها إلى أن يتم تغييرها أو تعديلها فيما بعد. 
د 2# 2# 


هل هناك عالم 2 البيت؟ 

عندما يحاضر المسلمون في غير المسلمين فإههم يؤكدون على حقيقة أنه ليس 
هناك إكليروس كهنوت ( بروءاه ) في الإسلام. إن هذا انعكاس للمبداً 
الإسلامي؛ وهو أن كل فرد مسلم مسؤول ف النهاية عن أعماله وأن لا أحد 
سوى الله قادر على تحريرنا من مسؤولياتنا الأخلاقية» وأن لا أحد غير الله 
يستطيع الحكم على عباده أو يعفو عنهم ويهديهم وينقذهم من النار. وليس 
هناك سلطة كنْسيّة (بوءمطاة لمعتاكوأوعاءءء ) من شأفا أن تقرر المعضلات 
الروحية والأخلاقية والشخصية. وعند حدوث مثل هذه المعضلات» فإن المسلم 
يُنصح بالرجوع إلى نصوص الشرع» أو إلى نصيحة الإخوة المؤمنين من أهل 
الذكر والمعرفة ومن المشهود لهم بالإيمان والاحترام. ولكن المسؤولية تقع في 
النهاية على عاتق الشخخص نفسه الذي اقترف الإثم وكل ماعليه هو التوبة إلى 
الله والاستغفار والدعاء والصلاة والثقة واليقين بحكمته وعفوه ومغفرته. 
وضمن هذا النظام فإن نخير ما يستطيع المسلم أن يقدمه لأخيه المسلم في مثل 
هذه الحالة هو النصح والإرشاد والدعاء بالمغفرة . 

وف معظم العقائد غير الإسلامية لا ينخرط علماء الدين في المشكلات 
اليومية للمؤمنين. فدراستهم غالباً ماتكون أكثر تقدماء وعصية على الفهم عند 
غير المتخصصين. وأما في الإسلام فإن مشكلات المسلمين العامة هي محط 
الدرس والتحقيق من قبل العلماء المسلمين. إن البحث الذي يجريه علماء 


امرض حت الملائكة تسأل 


المسلمين هو عملي أكثر منه لاهوتي وغالباً مايكون في متناول أيدي المؤمنين 
والمومنات. فالعالم المسلم يشعر أن الهدف الرئيس من التعلم» هو أن يكون 
قادرأً على تقدم النصح لإخخوته في الإبمان» حول الطريقة الأنسب للعيش في 
هذه الحياة. وبرغم أن علماء المسلمين ليست لديهم واجبات احتفالية أو 
شعائرية» فإفهم يقدمون النصيحة والمشورة للمؤمنين» بطريقة هي أشبه ,عايفعله 
رجال الدين في العقائد الأخرى . 


إن مسلمي ثمال أمريكا هم بحاجة إلى علماء دين ممن يستطيعون تقددم العرن 
لهم في التغلب على المشكلات الجديدة الى تواجههم. وهم على الأخحص بأمس 
الحاجة للعلماء الذين يستطيعون تقدم المساعدة للشباب المسلم اي يتمسكوا 
بدينهم ويكونوا صادقين مع أنفسهم؛ وممن يستطيعون الحفاظ على الحالية 
الإسلامية موحدة ومتماسكة. ومن أسف أن ليس هناك حاليا سوى حفنة من 
العلماء ممن لديهم الكفاءة للاضطلاع يبهذا الدور. وعبر العالم الإسلامي هناك 


من هؤلاء يعيشون في أمريكا. إن مسلمي شمال أمريكا بحاجة ماسة لعالم مسلم 
يقدم لهم الرأي السديد والنصيحة الحق آخذا بالاعتبار الظروف اللخاصة اليّ 
يعيشها هؤلاء. 

إن المواضيع الي يثيرها المومئون الشباب» وأولئك الذين يحاولون تقسيم 
الجالية الإسلامية في أمريكا؛ تدور حول الإرث الهائل من البحث الدرسي الذي 
خلّفه علماء المسلمين لنا. ولتناول هذه المواضيع بمسؤولية وإقناع؛ لا بد للعلماء 
الذين يريدون التصدي لذلك أن يكونوا على اطلاع واسع بالتاريخ وتطور 
الفكر الإسلاميين. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديهم الاستعداد للقيام 
بالفحص النقدي الدقيق لأعمال بعض أكثر العلماء المسلمين القدامى تأثيراً 
واحتراما. لا أظن أن بمقدور الحالية الإسلامية العالمية أو حين اللحالية الإسلامية 
الأمريكية القيام.مثل هذا الفحص الشامل بعد. 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام قرس 

وخلال القرن الماضي كان الإسلام هدفاً لوابل مسعمر من النقد والتشويه 
الذي وجهه الغرب إليه. ومعظم ذلك النقد لم يكن بحا علمياً موضوعياء بل 
نتيجة لتعصب أعمى حاقد. وف كل يوم يجابه المسلمون في شمال أمريكا 
.كفاهيم مغلوطة ومعلومات خاطئة فيما يختص بعقائدهم» وكل مايفعلونه هو 
تكر ار مقولاتهم المضادة المعهودة. لقد اعتاد المسلمون الدفاع عن عقيدهم حيال 
ما يُواحهون به من اتامات هزيفة (غالبا ما تقدم على شكل دراسات 
موضوعية) فهم يعارضون أي دراسة نقدية فعلية ضد الإسلام مهما كان 
مصدرها. على هذا فهم بميلون لرؤية أي نقد للتراث الثقافي أو الدرسي قد 
يقوم به مسلم آخر على أنه تنازل للكافرين» أو بالأحرى هو نوع من الوقوف 
في صف الأعداء. وهكذا يصبح من العسير لأي عالم مسلم في بيئة ثقافية 
أننا بد دوماً إعادة طرح المواضيع القدعة التالية في قوالب جديدة في الموتمرات 
الإإسلامية الأمريكية كل عام: 

-كيف نؤوسس نظام حياة إسلامية في أمريكا؟ 

- الحاجة إلى وحدة إسلامية أمريكية. 

- استراتيجيات الدعوة (شهادة المسلم على غير المسلم). 

- حقوق المرأة في الإسلام. 

-كيف نرد على وسائل الإعلام الأمريكية الي تقوم بتشويه صورة الإسلام؟ 

- الإسلام ضد الإرهاب. 

أنا لا أريد أن أقلل من شأن هذه المواضيع و أجعل منها أمرا تافهاء بل 
وكما هو واضحء أعتها جميعاً مواضيع هامة جدا. بل بالأحرى أريد أن أشير 
إلى أن إعادة طرح هذه المواضيع عاما بعد عام يدل إلى أن الجمالية لم تتمكن بعد 
من مخاطبتها بشكل مَرْضِيَء ومن ثم التحرك نحو الأمام. لقد توقفت الجحالية 


فض حت الملائكة تسأل 


الإسلامية في أمريكا عند حقبة (الوافد الجديد) أو حقبة (الغريب الدحيل)» غير 
قادرة على التأقلم مع البيئة الجديدة وغير قادرة على أن تحد في الفكر الإسلامي 
التقليدي حلولاً عملية ناجعة للعديد من مشكلاتها المعاصرة. 

إن الخطوة الأولى الي يستطيع المسلمون الأمريكيون القيام يما حيال خلق 
مناخ فكري ف الحالية من شأنه أن يشجع البحث النقدي الإبداعي هو اتباع 
الأمريكيون أن يصبحوا أكثر انفتاحاً وأكثر ثقة بعضهم ببعض. إن أي معتنق 
جديد حالما يدحل الإسلام يكتشف أن مسلمي اليوم: 

- يشكك كل واحد منهم بالآخر وقلما يثق به. 

- وميالون بشكم كبير لنشر الشائعات وال ِ لنميمة وخاصة فيما بينهم. 

ع وش فو نهدا باتهام بعضهم بعضاً بالزندقة والكفر. 

وقد قال لي أحد المعتنقين الأمريكيين: إن الغيبة ونشر الشائعات والنميمة 
تبدو أداة التسلية المفضلة لدى كثير من المسلمين. إن هذه النميمة الطائشة» 
وهذا الترويج المغرض للشائعات يخلق جوأ من الهلع والقلق الذي يعوق حرية 
الكلام ويحبط من عملية البحث النقدي. ومن شأن ذلك أيضاً أن يجعل أولئك 
الذين يفكرون في مواضيع كهذه أن يحجموا عن التعبير عن وجهات نظرهم الي 
تتحدى المشاعر العامة» وتشجع العلماء على البقاء بعيدا عن المواضيع الحساسة 
أو المثيرة للجدل -- وهي المواضيع ذاتها ال يجب أن تُناقش وتُدرس من جديد. 

إن وجود النظام الإكلير كي ”هده أوءترواه) ف المسيحية يساعد على كبح 
جماح مثل هذه الاندفاعات بين عامة الناس من المؤمنين (المسيحيين) والذين 
يشعروث أنه ليس من حقهم إطلاق الأحكام الدينية على المؤمئين الأحرين. 
وأما في الإسلام فلا يوجد مثل هذا النظام» ومن ثم فإن إطلاق الأحكام هو أولاً 
وأخيراً من حق كل مؤمن. ولكن مادام القرآن وأحاديث البي يق يعدان 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام انفيض 
مسألي الترويج للشائعات والنميمة من الكبائر فإن المرء يدهش لانتشارهما بين 
المسلمين. ولنفكر معاً فيما يلي بالأمثلة الصغيرة التالية من النذير والوعيد واليّ 
أوردها يوسف القرضاوي في كتابه (الحلال والحرام في الإسلام): 

طلا يُحِبُ اللّهُ الْحَهْرَ بالسنُوء مِنَ الْقَرْل إلا مَنْ ظَلِم وَكان اللهُ سَمِيعاً 
عَلِيما» [النساء: .]1١18/4‏ 


«إن ارون يحون أن تَشِيعَ م الفاجشّة في الِْينَ آمنُوا لَهُم عَذَابُ ليع في 
الدنْيا وَالآرَةٍ وَاللَهُ يعلَم وَأنشُمْ لا تَعْلَمُون» [العور: 9/94 .]١‏ 


«إيا أيُها الْذِينَ آمنُوا احتنبوا كثيرا مِنّ لظن إن بَحْضَ الظَنّ نّم ولا تَحَسسسُوا 
ل ا ةا حَدْكُمْ أن يَأكُلَ لحم أيه ينا فَكَرهُمُوه 
وَأنُقَوا الله إن الله تَوَّابٌ رَحِيم# [الحجرات: 49/؟1]. 

- قال رسول اللْمٌ: “لا يدل الحنة تمام" (البخاري ومسلم). 

- قال رسول الله ييه : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا 
ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إحوانا". 
(البخاري). 

- قال رسول الله يليْهٌ : "من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو 
يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة." (البخاري ومسلم). 

ولا يمكن للمرء أن يتصور أن الحالية الإاإسلامية الأمريكية ل وكذلك أي 
بجتمع - سوف تخلص نفسها يوم ما بشكل تام من التعصب ونشر الشائعات 
والدميمة؛ ولكن امجتمعات؛ مثلها مثل الأفراد» تستطيع دوماً أن تحسّن من 
نفسها فيما يتعلق ذه المعاصي الاجتماعية الميُلكة. وفي الوقت الحاضر بحد أن 
هذه المعاصي تبدو أكثر شيوعا بين المسلمين منها بين معظم الحاليات الدينية 
الأخرى في أمريكا. ولكن يبدو أن الإصلاح قد أصبح قريب المنال. 


ايفن حت الملائكة تسأل 


إن ما يُدعى القطاع الليبرالي 560600 1همهطذ!) في مجتمع أمريكا الشمالية ل 
والذي يسيطر حاليا على وسائل الإعلام وعلى صناعة التسلية وعلى المؤسسة 
الثقافية -- يقوم حالياً بالتركيز على الترويج لأفكار التسامح وحرية التعبير 
وحرية الإعلام والتحقيق والقبول بالاختلافات الثقافية والاجتماعية . ومادام 
أن الليبراليين الأمريكيين بميلون أصلاً نحو التعصب حيال الإسلام أكثر من 
المعتدلين والمحافظين» فإن المسلمين يشكون في أهمء (أي الليبراليين)» سوف 
يقدّمون صورة حسنة عن الإسلام في وسائل إعلامهم. ولكن؛ ومهما يكن؛ 
فقد دعمت قيادة الجالية الإسلامية في همال أمريكا هذا التوجه الأخير في الإعلام 
الليبرالي» لأن العديد من الأمريكيين المسلمين يعتقدون أنهم كانواء ومايزالون» 
ضحايا التمييز العنصري والحقد الأعمى. أستطيع القول: إن المسلمين يناشدون 
بفية أمريكا أن تيكل وققاً بلا اتعلنها من مبادعا- مثالية»: أن تعيش توعاً من 
استر اتيجية: "ضع نقودك حيث يكون فمك". 


ولقد حاول بعض المسلمين المدافعين عن هذا الدين مع بعض المهتدين إلى 
الإسلام إيضاح أن العديد من الحريات الي يثمنها الغرب ويتفاخر يما -- مثل 
حرية التعبير وحرية التسامح الديني -- كان الإسلام أول من أرسى دعائمها 
في التاريخ منذ أكثر من أربعة عشر قرنا خلت» وذلك تحت حكم البي َل 
ويشير هؤلاء أيضاً أنه حي وقت متأحرء قدمت الحضارة الإسلامية حرية فكرية 
ودينية تفوق ما قدمته. كل البلدان المسيحية حيال ذلك. 

فكلا هذين الاتجاهين يشير إلى أن الحالية الإسلامية الأمريكية أصبحت تقيم 
وزناً لمفاهيم التسامح وحرية التعبير» وتستخدمها في حواراتها مع امختمع ككل. 
ولكن ح الآن مايزال الاعتقاد هذه المبادئ وتطبيقها ضمن الخالية بطيئا 
ومحدودا. فالعديد من الأمريكيين المسلمين يشتكون من أن مساحدهم 
ومراكزهم الإسلامية وتنظيمات الجحالية تذكرهم بالأنظمة التقليدية في الشرق 
الأوسط حيث -- ببساطة -- لا يسمح لك أن تتحدى السلطة. ولكني 


الفصل السادس: الطريق إلى الأمام حكرق 
أتوقع أن الحالية الإسلامية سوف تدخحل عما قريب في مرحلة جديدة من 
الانقتاح» ذلك أن هذه الحالية لا يمكن لا أن تستمر في تبن مبادئ التسامح, 
وحرية التعبير» وحرية التحقيق بشكل عام دون أن تتأثر يما وتطبقها فيما بين 
أعضاء الحالية أنفسهم. إضافة إلى ذلك فإن الحيل التالليى من الأمريكيين 
المسلمين» والذي في النهاية سوف يتمكن من قيادة هذه التالية» لابد أن يكون 
سيدا بتطبيق هذه الأفكار والمبادئ. 


إن العامل الرئيس في مناقشة هذا الفصل بأكمله هو الزمن. فهل تكون هذه 
الأفكار الي استخدمتها للتو قريبة بشكل كاف بحيث تمنع عدداً كبيراً من أولاد 
الآباء المسلمين من مغادرة الإسلام؟ وهل سيمنع ذلك انقسام الحالية؟ ريا لاء 
ولكنينٍ مهما يكن أجزم بالاعتقاد بأن الإسلام سوف يعيش ويزدهر في أمريكا 
برغم أن ذلك لن يخلو من وجود العوائق في البداية. وعليّ أن أعترف بأنئي 
أتكلم الآن -- كما يقول أصدقائي من الشرق الأوسط دوماً - من القلب» 
أو ربما ينبغي علي أن أقول من خلال خيرق باعتناق الإسلام بعد أن قرأت 
القرآنء ذلك أن هذا الكتاب الكريم قد أَسَرَّنٍ بقوة وتملّك قلبي وجعلئ أستسلم 
لله» ولا أظن إن وقع بيد أمريكيين آخحرين وقرؤوه إلا أن يفعل يهم الشيء الذي 
فعله بي نفسه. والله الرحمن الرحيم الحكيم الحبار المتكبر هو الأعلم. 


